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VORWORT. 


Lange Zeit beruhte unser Wissen von dem altgrichischen Theater fast aus- 
schliesslich auf Nachrichten römischer Zeit und auf den Überresten römischer 
Theater. Erst die Ausgrabungen der beiden letzten Jahrzehnte haben uns auch 
griechische Theatergebäude geliefert und so die Augen geöffnet über die Ver- 
schiedenheiten des griechischen und römischen Schauspiel wesens. Wie diese Un- 
terschiede zuerst dem Architekten bei der genauen Erforschung der Theater 
von Athen und Epidauros bemerkbar wurden, ist im ersten Abschnitt ausführ- 
lich erzählt. Anfangs schien ein unüberbrückbarer Widerspruch zu bestehen zwi- 
schen den Aussagen der Baureste und den Nachrichten der Literatur. In das 
scheinbar wohlgefiigte System, das die Altertumswissenschaft im Laufe der Jahr- 
hunderte von den « Biihnenaltcrtümern » aufgebaut hatte, wollten die neugewonne- 
nen Thatsachen und Erkenntnisse sich nicht einfUgcn. Aber eine nähere Prüfung 
zeigte, dass die Stützen dieses Systems trügerisch und innerlich morsch waren. 
Und schon war, unabhängig von diesen baulichen Funden, lediglich auf Grund 
der literarischen Nachrichten der Versuch gemacht worden, Bresche in jenes 
System zu legen und den Gedanken zu verfechten, dass Schauspieler und Chor 
im griechischen Theater auf demselben Boden gespielt haben müssten. Da die 
Resultate der Ausgrabungen denselben Gedanken naheiegten, musste die literari- 
sche Überlieferung von Neuem untersucht werden. Eine genaue Durchforschung 
der Dramen ergab auf Schritt und Tritt, dass in der That eine «erhöhte Bühne» 
als besonderer Sprechplatz der Schauspieler für das V. Jahrhundert undenkbar ist. 
Allmählich löste sich der dichte Schleier von Missverständnissen, der sich um 
die wenigen anderen literarischen Zeugnisse gelegt hatte. Und immer klarer trat 
ein neues Bild vom altgriechischen Theater hervor, — es war Zeit, die Welt der 
Antike von jenem wunderlichen Zerrbilde zu befreien, das uns als «griechisches 
Theater» geläufig geworden war. 

In den Mittelpunkt unserer Darlegungen ist, wie billig, das Dionysos - Theater 
von Athen gestellt worden. Wie es im Altertum die Wiege des Dramas war, so 
ist es auch für uns der Ausgangspunkt einer richtigeren Beurteilung des antiken 
Schauspiel wesens geworden. Überdies Hessen sich an ihm alle Stufen seiner Ent- 
wickelung noch nachweiscn, und wichtige Wendepunkte zeitlich festlcgcn. Von 
hier ausgehend, haben wir versucht, nach allen Richtungen hin die literarische 
und monumentale Überlieferung zu durchforschen. 

Der grössere Teil der Untersuchungen, die wir hier vorlegen, ist schon in 
den Jahren 1884-1888 seinem wesentlichen Inhalt nach abgeschlossen worden. 
Aber einerseits der Wunsch, durch Verwertung der im Gange befindlichen Aus- 
grabungen das Bild des Theaters voller und richtiger zu gestalten, und anderer- 
seits äussere Umstände, die mit der Sache nicht in innerem Zusammenhang« 
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stehen, haben die Herausgabe des Buches bis heute verzögert. Dies hat das 
Gute gehabt, dass wir jetzt nicht mehr vor unvorbereitete Leser treten. Die 
Ansichten, die hier vorgetragen werden, haben durch mündliche und schriftliche 
Lehre schon in weiteren Kreisen immer mehr an Boden gewonnen. In mancher- 
lei Untersuchungen ist schon von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht 
worden, einzelne Punkte weiter auszuführen, noch bevor der Gesamtzusammen- 
hang genügend dargelegt worden war. Wenn einige unserer Ausführungen da- 
durch den Reiz der Neuheit verloren haben, so durften wir sic doch hier nicht 
bei Seite lassen, um das Bild unserer Untersuchungen nicht zu verstümmeln. 
Andrerseits glaubten wir eine ins Einzelne gehende Polemik vermeiden zu sollen 
gegen Behauptungen, denen wir die Grundlagen durch die von uns dargelegten 
neuen Thatsachcn entzogen haben. 

Obwohl jeder von uns durch seine Unterschrift für einzelne Abschnitte eine 
besondere Verantwortung übernommen hat, ist der Inhalt des ganzen Buches 
doch in vielfacher gemeinsamer Arbeit erörtert und festgestellt worden. Die 
von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehenden Einzeluntersuchungen sind daher 
doch einheitlich und in ihren Ergebnissen übereinstimmend. Auf einige Meinungs- 
verschiedenheiten, die in Einzelfragcn blieben, glaubten wir einige Male selbst 
hinweisen zu sollen. Manches mag noch künftig sich berichtigen lassen; aber nach 
jahrelangem Prüfen und Überprüfen dürfen wir die begründete Hoffnung ausspre- 
chen, dass die Fundamente der Untersuchungen sich als tragfahig erweisen werden. 

Die dem Buche beigegebenen Zeichnungen sind fast alle von dem Architekten 
Wilhelm Wilberg nach unseren Aufnahmen oder Angaben angefertigt. Auch bei 
der Vervollständigung der Aufnahmen hat er wertvolle Hülfe geleistet. Wo fremde, 
schon veröffentlichte Zeichnungen benutzt sind, wie z. B. bei mehreren Grundris- 
sen von Theatern ausserhalb Athens, ist dies im Text ausdrücklich hervorgehoben. 

Dem Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institute sind wir zu besonderem 
Danke verpflichtet, weil es die Herausgabe des Werkes vielfach gefördert hat. 
Auch mehreren Freunden und Fachgenossen, welche uns mit Ratschlägen zur 
Seite gestanden, oder bei der Drucklegung freundlich unterstützt haben, Paul 
Wolters, Wilhelm Wilberg, Ernst Bodensteiner, Theodor Wiegand und Paul Els- 
ner, möchten wir auch hier unseren Dank aussprechen. 

Wir schliessen unsere Arbeit mit dem Wunsche ab, dass sich recht viele 
Fachgenossen an der weiteren Ausbildung unserer Untersuchungen beteiligen möch- 
ten, damit das Bild des griechischen Theaters bald ein möglichst richtiges und 
vollständiges werde. Die Erkenntnis seiner wahren Gestalt und der Art und Wei- 
se, wie wirklich in ihm gespielt worden ist, wird dann unzweifelhaft auch dazu 
beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung der antiken Dramen zu fordern. 


Athen und Innsbruck, Juli 1896. 


WILHELM DÖRPFELD 
EMIL REISCH 
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DAS DIONYSOS-THEATER IN ATHEN. 

A. Die Ausgrabung und Erforschung des Theaters. 

His zum vorigen Jahrhundert war die wirkliche Tage des athenischen Diony- 
sos-Theaters unbekannt. Eine mächtige Schutthalde, aus der nur wenige Mauern 
hervorragten, bedeckte damals noch den ganzen Südabhang der Akropolis. In 
den Ruinen des Hcrodes-Thcatcrs, dessen obere Mauern und Gewölbe sichtbar 
waren, glaubte man das dionysische Theater erkennen zu dürfen (vcrgl. Stuart 
und Rcvctt, Die Altertümer von Athen II, i). 

Der Erste, welcher die richtige Lage des Theaters und des zugehörigen Be- 
zirks des Dionysos erkannte, war R. Chandlcr, der Athen im Jahre 1 765 besuch- 
te. Er brachte die Rundung des Burgfclscns beim choregischen Denkmale des 
Tlirasyllos mit dem Zuschauerraum des Theaters in Verbindung und suchte dar- 
nach mit Recht diesen Bau an dem südöstlichen Abhange der Burg und das 
Heiligtum des Dionysos etwas tiefer im Ilissos-ThaJc (R. Chandlcr, Voyages en 
Gr£cc II, 420). Den genaueren Beweis, dass diese Ansetzung richtig sei, erbrachte 
M. Leakc in seiner «Topographie Athens» (S. 208). Seitdem ist die Lage des 
Theaters niemals ernstlich bezweifelt worden. 

Die ersten Ausgrabungen zur Aufdeckung des Theaters wurden im Jahre 1841 
bald nach der Gründung der griechischen Archäologischen Gesellschaft von 
dieser selbst unternommen; sie waren aber so erfolglos, dass der Sekretär der 
Gesellschaft A. R. Rangabd in dem Jahresberichte (IlpazTixä 1841 , a. 120 ) wört- 
lich sagen konnte: tb äpyaTov Ofrrpov Ssv öripysi -Xiov, das alte Theater existirt 
nicht mehr! Trotzdem wurde die Arbeit in den Jahren 1858 und 1859 auf 
Anraten von A. Russopulos von derselben Gesellschaft wieder aufgenommen, aber 
bald wieder eingestellt, weil Differenzen mit dem Ministerium, welches oben auf 
der Burg Ausgrabungen veranstaltet hatte, über die Fortschaffung der Erdmas- 
sen entstanden. Man deckte damals neben der Grotte des Tlirasyllos -Denk- 
mals einige aus dem Felsen gehauene Stufen auf, welche die Unterlagen der 
eigentlichen Sitzstufen gebildet haben, fand weiter unten aber alles zerstört. 

Die vollständige Ausgrabung des Theaters und seiner Umgebung begann erst, 
als im Jahre 1862 der deutsche Architekt J. H. Strack bei einer Versuchsgra- 
bung mehrere Sitzstufen und die prächtigen Marmorscsscl fand. Nachdem Strack 
leider vor dem Abschluss der Arbeit Athen verlassen hatte, setzte die griechische 
Archäologische Gesellschaft das angefangene Werk fort, indem sic zunächst den 
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Zuschauerraum, die Orchestra und das Skenengebäude und schliesslich den ganzen 
heiligen Bezirk freilegte (vcrgl. J. H. Strack, Archäolog. Anzeiger XX, 327; W. 
Vischer, Neues Schweizer Museum 1863, S. 1 und 35; A. Russopulos, ’Efijasps? 
ipyxtsAsyixr, 1862, S. 64, 94, 102, 128 usw). 

Die Resultate dieser Arbeiten, welche bis zum Jahre 1863 erzielt waren, ver- 
anschaulicht am besten ein von K. Ziller angefertigter Plan, welcher von A. 
Russopulos in der zuletzt genannten Zeitschrift (1862, S. 285) veröffentlicht ist. 
Besonders wichtig sind diese Zeichnungen deshalb, weil sic einige Mauern und 
Statuenbasen enthalten, welche leider spater abgebrochen wurden und daher jetzt 
nicht mehr untersucht werden können. 

Eine abschliessende Veröffentlichung der Ergebnisse der langjährigen Arbeit 
ist von Seiten der griechischen Archäologischen Gesellschaft nicht erfolgt. Auch 
Strack hat seine Absicht, ein ausführliches Werk über das Theater zu verfassen, 
nicht zur Ausführung gebracht. Er hatte manche Vorbereitungen dazu getroffen 
und eine Reihe von Plänen und Zeichnungen angefangen. Da ich den Wunsch 
hegte, diese Zeichnungen, soweit sie eine Veröffentlichung zuliessen, zur Erinne- 
rung an den verdienten Architekten zu pubiieiren, waren sie mir auf meine Bitte 
von der Familie des Verstorbenen zugeschickt worden. Später wurden sic zu- 
rückvcrlangt und sind daher für die beiliegenden Pläne nicht benutzt worden. 
Zeichnungen, deren Veröffentlichung besonders wünschenswert gewesen wäre, be- 
fanden sich unter den Papieren Stracks allerdings nicht. 

Der beste Plan des Theaters ist im Jahre 1870 von Ernst Ziller aufgenom- 
men und 1877 vervollständigt worden. Veröffentlicht wurde er mit einem erläu- 
ternden Texte von Leopold Julius in Lützow's Zeitschrift für bildende Kunst XIII 
S. 193. Diese gewissenhafte Aufnahme bildet die Grundlage aller später veröffent- 
lichten Pläne, bei denen höchstens einige kleinere Veränderungen vorgenommen 
und einige Masse neu gemessen worden sind. 

Während der Plan Ziller’s und die Beschreibung von Julius, soweit der Zu- 
schauerraum und die Orchestra in Betracht kommt, wenig zu wünschen übrig 
lassen, sind sic für das Skencngcbäude mangelhaft. Mehrere Mauern sind in ihrer 
Bedeutung nicht erkannt worden und ihr Zusammenhang ist dunkel geblieben; 
eine Reconstruction des Grundrisses für die verschiedenen Perioden der Entwicklung 
des Theaters ist nicht einmal versucht. Die späteren Beschreibungen und Be- 
handlungen des Skcncngebäudes sind in der Erkenntnis der verschiedenen Um- 
bauten kaum um einen Schritt weiter gekommen ; auch die fleissige Arbeit von 
J. R. Wheelcr in den Papers of the American School at Athens (I, S. 123) enthält 
keine neuen Resultate. 

Um diese Lücke in unserer Kenntnis ries athenischen Theaters möglichst 
auszufüllen, habe ich mich seit dem Jahre 1882 im Aufträge des Deutschen 
Archäologischen Instituts eingehend mit den aufgedeckten Ruinen beschäftigt. Es 
zeigte sich bald, dass diese Arbeit nur dann zu einem befriedigenden Ergebnisse 
führen konnte, wenn neue Ausgrabungen zur Untersuchung und weiteren Auf- 
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deckung einzelner Mauerzüge vorgenommen würden. Mit den Mitteln des Insti- 
tuts fanden diese Grabungen in den Jahren 1886, 1889 und 1895 statt. Sic er- 
streckten sich auf das Skenengebäude, die Orchestra, den oberen Teil des Zu- 
schauerraumes und die Umgebung des alten Dionysos-Tempels. Mehrere bis dahin 
kaum sichtbare Mauern wurden bis zu ihren Fundamenten untersucht und einige 
andere bei weiteren Tiefgrabungen erst aufgefunden. 

Meine wichtigste Aufgabe bestand aber darin, die vielen und sehr verschie- 
denartigen Mauern des Skencngebäutles nach ihrem Alter zu sondern und so 
die Gestalt der Skene für die verschiedenen Zeiten zu bestimmen. Nach eingehen- 
der Erforschung zeigte sich, dass die Ruinen sehr verschiedenen Perioden ihre 
Entstehung verdanken; ja cs stellte sich heraus, dass alle Entwicklungsstufen, 
welche das griechische Theater vom V. Jahrhundert bis zur römischen Zeit durch- 
gemacht hat, in Athen bauliche Reste zurückgelasscn haben. 

Trotz mehrfacher römischer Umbauten zeigten sich die aus dem IV. Jahr- 
hundert und aus der unmittelbar folgenden Epoche stammenden Mauern so gut 
erhalten, dass cs ohne Schwierigkeit möglich war, den Grundriss der Skene der 
griechischen Zeit wiederherzustellen. Das Bild, welches ich dabei von der Skene 
gewann, passte durchaus nicht zu demjenigen, welches ich mir auf Grund der 
1 itterarischen Überlieferung von dem griechischen Theater gemacht hatte. Wie 
wenig es der damals herrschenden Anschauung über die Gestalt des griechischen 
Theaters entsprach, ergiebt sich namentlich daraus, dass Ziller, Julius und Andere 
früher kein Bedenken getragen hatten, in einer der wichtigsten Mauern des grie- 
chischen Skcnengebäudes, der Schwelle des säulengeschmückten Proskenion, eine 
mittelalterliche Zuthat zu vermuten, weil sic den ausserhalb des Orchestrakrciscs, 
aber in der Höhe seines Fussbodens gelegenen Stylobat im griechischen Theater 
nicht unterbringen konnten (a. a. O., S. 238). Ich selbst vermochte auch anfangs 
einige Mauern nicht zu erklären. Der von mir angefertigte Plan würde daher, 
wenn ich ihn damals veröffentlicht hätte, ebensowenig wie der zillersche ein klares 
und richtiges Bild des griechischen oder römischen Skencngcbäudes geboten haben. 

Andere Theater mussten herangezogen werden, um die noch vorhandenen 
Rätsel zu lösen. Im Jahre 1881 hatte P. Kawadias das Theater in Epidauros 
ausgegraben und mehrere von dem Hauptmann N. Solomos angefertigte Pläne 
in den Ilpxxttxä von 1881 veröffentlicht. Die Einrichtung der Skene und Orche- 
stra war dort nicht wie in Athen in römischer Zeit umgeändert worden, sondern 
zeigte noch ihre alte griechische Form. Da man sie aber nicht recht verstanden 
hatte, waren die Zeichnungen in Bezug auf die Skene nicht ganz richtig und 
daher irreführend. Im Jahre 18.84 wurde ich von der griechischen Archäologischen 
Gesellschaft gebeten, das Theater nochmals zu untersuchen und aufzunehmen. Ich 
fand dort ein Skenengebäude, welches der jüngeren griechischen Entwicklungsstufe 
des athenischen Theaters genau entsprach. Neben einer kreisrunden Orchestra lagen 
die Reste einer mit Iialbsäulcn ausgestatteten Wand, und in der Mitte der letzteren 
zeigten sich noch die deutlichen Spuren einer Thür, deren Schwelle in der Höhe 
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des Orchestra- Fussbodeas lag. Eine ebensolche Säulenstellung hatte sich offenbar in 
Athen auf jener Mauer befunden, welche man für mittelalterlich gehalten hatte. 

Was bedeutete diese Säulenwand ? Nach der früheren Ansicht konnte sie nur 
die Vorderwand der erhöhten Bühne für die Schauspieler sein, also diejenige Wand, 
die man gewöhnlich Hyposkenion zu nennen pflegte. Aber nach den Angaben 
Vitruvs hatte man sich diese Wand als Sehne des Orchestrakreises und nicht, wie 
cs hier der Fall war, ausserhalb des Kreises gedacht. Ausserdem musste cs auffallen, 
dass dem Podium für die Schauspieler die Gestalt und die Höhe einer Säulen- 
halle gegeben war, sodass der Schauspieler, wenn er oben auf dem Podium auftrat, 
auf dem Dache eines Hauses oder seiner Vorhalle zu stehen schien. Wo war 
ferner die Verbindungstreppe zwischen der hohen Biilmc und der tief liegenden 
Orchestra, deren Vorhandensein als unbedingtes Erfordernis für die Aufführung 
eines antiken, mit Chor ausgestatteten Dramas galt ? Im Gegenteil zeigten die 
Baureste in Athen und Epidauros in gleich deutlicher Weise, dass niemals eine 
solche Verbindungstreppe weder aus Stein noch aus Holz vorhanden gewesen 
sein konnte. Was bedeuteten endlich die Thürcn zwischen den Säulen, und wozu 
waren sie gerade in der Mitte angebracht, also an der Stelle, wo nach Analogie 
des römischen Theaters die Treppe zur Bühne angenommen wurde ? 

Diese Fragen drängten sich mir naturgemäss bei der Untersuchung des Thea- 
ters auf, ohne dass es mir gelang, sie sofort in befriedigender Weise zu beant- 
worten. Es musste hier offenbar irgend ein Irrtum votiiegen. Entweder waren die 
beiden Theater von mir falsch ergänzt, oder die bisherige Ansicht über die Art 
des Auftretens von Schauspielern und Chor war unrichtig. Die erstere Möglichkeit 
schien ausgeschlossen, weil inzwischen noch andere Theatergebäude zu Tage ge- 
kommen waren (z. B. in Assos und im Piräus), bei denen sich an Stelle der ver- 
meintlichen Bühne ebenfalls eine ausserhalb des Orchcstrakrciscs gelegene, mit 
Säulen ausgcstattctc Wand befand, welche eine oder mehrere Thüren enthielt und 
keine unmittelbare Verbindung zwischen ihrem oberen Rande und der Orchestra 
aufwies. In einigen dieser Theater war die Säulenwand so gut erhalten, dass über 
ihre Gestalt und Abmessungen auch nicht der geringste Zweifel mehr bestehen 
konnte. Dazu kam die sehr beachtenswerte Thatsache, dass die Beschreibung, 
welche Vitruv (V, 7, 1) vom griechischen Theater giebt, in jeder Beziehung auf 
das Theater in Epidauros und auf die entsprechende Bauperiode des athenischen 
Theaters passte, wenn man den Grundkreis der vitruvischcn Construction nicht in 
dem Orchestra-Kreis, sondern in der untersten Sitzreihe erkannte. 

Andrerseits schien es aber auch unzulässig, die frühere Ansicht über den 
Standort der Schauspieler und des Chors für unrichtig zu halten. So verlockend 
es auch war, die Orchestra als den Spielplatz der Schauspieler zu betrachten und 
demnach in jener Säulenwand ein Wohnhaus zu erkennen, das den Hintergrund 
des Spieles gebildet habe, und in den erwähnten Thüren die Eingangsthürcn der 
Skene zu sehen, durch welche die Schauspieler den Spielplatz betreten hätten, so 
widersprach einer solchen Auffassung nicht nur die ausdrückliche Angabe Vitruvs, 
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dass die Schauspieler oben auf jenem Podium gespielt hätten, sondern es war 
auch in allen Lehrbüchern des antiken Theaterwesens zu lesen, dass die gesamte 
literarische Tradition des Altertums den Standort des Schauspielers von demje- 
nigen des Chores trenne. Die zweite Möglichkeit, jene Schwierigkeiten zu lösen, 
schien also zunächst auch ausgeschlossen. 

Erst bei einer genaueren Prüfung der literarischen Überlieferung drängten 
sich mir Zweifel an der Richtigkeit der herrschenden Auflassung auf. Diese 
Zweifel wurden bestärkt durch die im Jahre 1884 erschienene wertvolle Dis- 
sertation von J. Höpkcn «De theatro attico sacculi a. Chr. quinti». Der Ver- 
fasser hatte sich beim Studium der alten Dramen davon überzeugt, dass Schau- 
spieler und Chor im V. Jahrhundert unmöglich so sehr getrennt von einander 
gespielt haben könnten, wie dies Vitruv angebe, und stellte deshalb die Hypo- 
these auf, dass in der Orchestra ein Gerüst aufgeschlagen worden sei, welches 
mit dem Proskcnion, das er als Bühne nahm, gleiche Höhe gehabt habe. Chor 
und Schauspieler sollten gemeinsam auf diesem Gerüst, also in derselben Höhe 
aufgetreten sein. Die Angaben Vitruvs, welche dieser Hypothese widersprachen, 
schaffte er ohne Bedenken durch Annahme einer späteren Interpolation aus dem 
Wege. So strich er z. B. die bestimmte Angabe, dass das Proskenion 10 — 12 
Fuss hoch sei. War dieses Auskunftsmittel schon aus allgemeinen Gründen be- 
denklich, so musste cs im besonderen ticshalb als ganz unhaltbar bezeichnet 
werden, weil Vitruvs Angaben über Höhe und Abmessungen des Proskcnion durch 
die ausgegrabenen Theater als richtig erwiesen waren. Überhaupt waren alle po- 
sitiven Vorschläge Höpkens, soweit sie sich auf das Schauspielhaus bezogen, wenig 
glücklich ; trotzdem wird ihm das Verdienst bleiben, zuerst den richtigen Ge- 
danken öffentlich ausgesprochen und verteidigt zu haben, dass Schauspieler und 
Chor im griechischen Theater gewöhnlich in derselben Höhe gespielt haben. 

Durch diesen Gedanken glaubte auch ich den schweren und verhängnisvollen 
Irrtum in der früheren Behandlung der antiken Theaterkunde gefunden zu haben. 
Mir ergab sielt aus dem Studium der Theaterruinen eine kreisrunde Orchestra 
als Mittelpunkt und Hauptteil des griechischen Theaters. Um diesen Platz herum 
sassen auf drei Seiten die Zuschauer, an der vierten befand sich die Skcne, nicht 
als Bühne mit einer Hinterwand, sondern als ein ursprünglich sehr einfaches Haus 
oder Zelt, welches erst in späterer Zeit als festes Gebäude mit einer als Dekora- 
tion dienenden Säulenstcllung ausgestattet war. Von irgend einem Bühnengerüst, 
welches vor der Skenc errichtet worden wäre und einen Teil der Orchestra ein- 
genommen hätte, fand sich in den Bauwerken nicht die geringste Spur. Alles wies 
darauf hin, dass nur auf dem centralen Platze, also vor der Skenc und dem 
Proskenion gespielt worden sei. 

Auch die literarische Überlieferung sprach hierfür und zeigte sogar, wenn 
man von Vitruv absah, eine bemerkenswerte Einstimmigkeit. Vitruv war der ein- 
zige, der das Dach des Proskenion als den gewöhnlichen Standplatz der Schau- 
spieler bezeichnetc, während dies nach den Bauwerken für unmöglich erklärt 


6 


I. Abschnitt. 


Das Dionysos -Theater in Athen. 


werden musste. Alle anderen Schriftsteller, und namentlich unsere besten Zeu- 
gen für die Art des Spiels in der älteren Zeit, die grossen Dichter des V. Jahr- 
hunderts, kennen int griechischen Theater keine von der Orchestra getrennte Bühne 
als gesonderten Standplatz der Schauspieler, s »ndern lehren, wie im IV. Abschnitte 
im Einzelnen gezeigt werden wird, aufs Deutlichste, dass Chor und Schauspieler 
stets neben einander auf demselben Platze gespielt haben. 

So befestigte sich in mir die Überzeugung, dass die Angabe Vitruvs auf 
einem Irrtume beruhen müsse. Wodurch dieser Irrtum entstanden und wie der 
Widerspruch zu heben sei, darüber konnte man verschiedener Ansicht sein; dass 
er aber bestand, durfte als festgestellt gelten. Ich trug daher kein Bedenken, 
schon am Winckclmannsfeste des Jahres 1884 im athenischen Institute einen 
Vortrag über das griechische Theater zu halten und die Behauptung aufzustcllcn, 
dass die kreisrunde Orchestra ursprünglich den gemeinsamen Spielplatz des Chors 
und der Schauspieler gebildet habe, und dass erst durch eine Zerlegung dieses 
Kreises in eine vertiefte Konistra und eine erhöhte Bühne die römische Ein- 
richtung des griechischen Theaters entstanden sei. 

Wenn diese Ansicht anfangs wenig Beifall fand, so war das begreiflich. Einer- 
seits war sie sehr revolutionär und widersprach vollständig der landläufigen Lehre, 
und andrerseits waren in der Theorie noch einige unaufgeklärte Punkte geblieben, 
für die sich erst später die richtige Lösung fand. 

Mehrere Jahre sind seit jenem Vorträge vergangen, ohne dass ich dazu 
gekommen wäre, die Theaterstudien ganz zum Abschluss zu bringen und im 
Zusammenhänge zu veröffentlichen. Inzwischen wurde die einmal aufgeworfene 
Frage von vielen Seiten lebhaft besprochen und umstritten. Auch beeilte man 
sich, durch Ausgrabung neuer griechischer Theater weiteres Material für die Lö- 
sung der Frage beizubringen. Es entstand ein wahrer Wettkampf in der Auf- 
deckung und Erforschung neuer Theater. Ich erinnere nur an die Ausgrabung 
der Theater von Oropos, Thorikos, Eretria, Thespiai, Sikyon, Megalopolis, Gy- 
theion, Delos, Tralles und Magnesia. Durch die Vermehrung des Materials konnte 
die neue Lehre in einigen Punkten berichtigt und erweitert werden. Auch die 
Baugeschichte des athenischen Theaters liess sich durch einen Vergleich mit den 
andern Theatern genauer fcststcllen ; sie erhielt ausserdem noch eine sehr er- 
wünschte Aufklärung durch die erst im Jahre 1895 erfolgte Auffindung der Bau- 
glieder der lvkurgischen Paraskcnien und durch die Entdeckung der unter der 
Orchestra befindlichen Gänge und Hohlräume. 

B. Der Bezirk des Dionysos Eleuthereus. 

Das im heiligen Bezirk des Dionysos Eleuthereus gelegene Theater (xs ev 
Atsvü«u O^axpsv) darf nicht getrennt von dem ganzen Heiligtum behandelt wer- 
den. Es bildete kein Gebäude für sich, wie unsere modernen Theater, sondern 
gehörte zu der Gruppe der dem Cultus des Dionysos dienenden Gebäude, welche 


7 


Die verschiedenen ilczirkc und Feste des Dionysos. 


der Bezirk umschloss. Ausserdem ist auch die Baugeschichte des Theaters nur 
im Zusammenhang mit derjenigen der übrigen Anlagen des Heiligtums zu ver- 
stehen. Der Beschreibung des Bezirks schicken wir eine kurze Untersuchung über 
die verschiedenen Heiligtümer und Feste des Dionysos in Athen voraus, um da- 
durch fcstzustellcn, welche Nachrichten der literarischen Überlieferung auf unse- 
ren Bezirk bezogen werden dürfen. 

l. Die verschiedenen Bezirke und Feste des Dionysos. 

Fs gab in Athen zwei grosse Heiligtümer des Dionysos und dem entsprechend 
auch zwei Hauptfeste des Gottes. Der eine Bezirk lag am südöstlichen Fusse der 
Akropolis und war dem Dionysos Elcuthcrcus geweiht, der andere lag h Atpvai;, 
in den Sümpfen, und gehörte dem älteren Dionysos, den wir als den Limnaios oder 
Lenaios bezeichnen dürfen. Bis vor kurzem glaubte man allgemein, dass beide 
Heiligtümer identisch seien. Die Limnai suchte man südöstlich von der Burg 
und nahm an, dass in dem Hieron beim Theater nicht nur der Eleuthereus, son- 
dern auch der Lenaios verehrt worden sei. Dass diese Ansicht nicht haltbar 
ist, hat zuerst U. v. Wilamowitz in seinem Aufsatze über die Bühne des Aischylos 
(Hermes XXI, S. 597) mit Erfolg dargelegt. Zwar hatten schon früher einige Ge- 
lehrte verschiedene Theater für die verschiedenen Feste angenommen (vergl. A. 
Müller, Lehrbuch S. 85 und 319), ohne jedoch ihrer Ansicht Geltung verschaffen 
zu können. 

Jetzt ist die Frage durch den Spaten entschieden. Wie ich in dem II. Be- 
richte über die Ausgrabungen am Westabhange der Akropolis (Athen. Mitth. 
1895, S. 161) bewiesen habe, ist der Bezirk des älteren Dionysos, welchem 
das Fest der Anthcstericn galt, in der Thalmulde am Westabhange der Akro- 
polis und südlich vom Arcopag thatsächlich aufgefunden und freigelegt. Ich 
darf daher hier darauf verzichten, die Frage nochmals eingehend zu behan- 
deln. Mit Rücksicht auf ihre Wichtigkeit scheint es mir aber geboten, hier 
wenigstens auf die literarischen Gründe für die Trennung der beiden Heiligtü- 
mer kurz cinzugchcn. 

a. Thukydides führt in seiner Schilderung des ältesten Athen (II, 1 5) unter 
den bei der alten Polis gelegenen Heiligtümern als letztes das des Dionysos in 
den Limnai an, co xx xpyxiixspx Atovaaiz Susexztyj ^sisTiat ev (akjvI ’AvOsffTrjptwvt. 
Der Comparativ lehrt, dass es damals in Athen noch ein zweites und zwar jünge- 
res Fest des Dionysos gegeben haben muss, welches an einer anderen Stelle und 
in einem anderen Monat gefeiert wurde. Dieses jüngere Fest waren zweifellos die 
grossen oder städtischen Dionysien, welche am Südost-Fussc der Burg im Monat 
Elaphebolion begangen wurden. Ganz in Übereinstimmung mit Thukydides nennt 
auch Demosthenes (oder Apollodor) gegen Ncaira 76 das Dionysion in den Lim- 
nai das älteste und heiligste Hieron des Gottes und unterscheidet es damit 
deutlich von dem jüngeren, beim Theater gelegenen Bezirk. 

b. Die amtlichen Namen der athenischen Dionysos -Feste mit skcnischen 
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Agonen waren nach dem Gesetze des Euegoros (Demosthenes gegen Mcidias io) 
und nach anderen Quellen (z. B. CIA II, 741): 

1. tz 4 v ästet oder äs-rtxä Atsvösia, 

2. ti e-i Arjvatw Atsviowt oder i izi Ar,va «■> aytov oder tz Aif,vztz. 

Die unterscheidenden Angaben sind unzweifelhaft lokaler Natur, wie schon 
U. v. Wilamowitz (a. a. O., S. 616) betont hat. Die Dionysicn iv ästet können 
unmöglich 4*1 Aijvatto gefeiert worden sein. Das Lcuaion ist also nicht mit dem 
Hieron des Elcuthercus, wo der Agon an den städtischen Dionysicn stattfand, 
identisch. Freilich möchte man auch umgekehrt schÜessen, dass das Lcnaion 
nicht in dem Asty gelegen haben könne, und U. v. Wilamowitz hat auch wirklich 
so geschlossen. Ich halte diesen Schluss aber nicht für richtig. Den Gegensatz 
zu den städtischen Dionysicn bildet das ländliche Dionysosfest ; aber die Agone, 
welche an dem ländlichen Feste stattfanden, wurden nicht auf dem Lande, son- 
dern in der Stadt abgehalten und zwar ursprünglich bei dem Lcnaion und vom 
Ende des IV. Jahrhunderts an in dem Theater des Eleuthcreus, das im Demos 
Kollytos ') lag. In ältester Zeit, als die Stadt sich auf die Akropolis und ihren 
Abhang beschränkte, lag das Lcnaion auf dem Lande («v zy? 5 *?) unt ^ war erst 
später, als die Stadt sich über die pelargischc Mauer ausgedehnt hatte, städtisch 
geworden. Das ganze Fest aber war trotzdem ein ländliches geblieben, während 
die vielleicht erst im VT. Jahrhundert gegründeten grossen Dionysien von vorne 
herein ein ausschliesslich städtisches Fest waren. 

c. Nach einem bekannten Zeugnis der Lexikographen (z. B. Timacus: ’Op- 
y^arpz* ts ts5 Oiirpsu pifosv ywpfov, xz’t TSzsf £*i?zvf,? eij zxr^yjp tv, 2 v 0 a ApixsSt'su 
xzt ’ApiaTOYEiTOvc? s’.xsvs;), hatte Athen zwei Orchestren, die eine im grossen 
Theater beim Bezirk des Eleuthcreus, die andere am Markte, nämlich den Platz, 
wo die Standbilder der Tyrannenmörder aufgestellt waren. Auf der ersteren, deren 
Reste gefunden sind, fanden die Agone an den städtischen Dionysien statt. Dass 
aber auch auf der zweiten Orchestra in alter Zeit gespielt worden ist, wird durch 
die mehrfache Überlieferung bestätigt, dass vor der Erbauung des Theaters, 
nämlich desjenigen des Eleuthcreus, skcnischc Agone am Markte begangen 
worden seien. Diese zweite Orchestra ist zwar noch nicht gefunden, muss aber 
nach dem einstimmigen Zeugnisse der alten Quellen am Areopag gelegen haben. 
Sic befand sich also in der Nähe des alten Bezirks des Dionysos, der jetzt süd- 
lich vom Areopag ausgegraben ist. 

d. Der Bezirk des älteren Dionysos in den Limnai wurde nur an einem 
einzigen Tage des Jahres geöffnet, nämlich am 12. Tage des Monats Anthcstc- 
rion (vcrgl. Demosthenes oder Apollodor gegen Ncaira 76). Die frühere Ansicht, 
dass nur der Tempel an diesem Tage geöffnet gewesen sei, ist unhaltbar, weil 


*) In einem Vorträge im Athenischen Institute hahe ich nachgewiesen, «lass Kollytos, Alopekc 
unil Kynosargcs im Süden «ler Akropolis gelegen haben. Der Vortrag soll in den Athenischen 
Mittheilungen veröffentlicht werden. 
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nach den Worten des Demosthenes die steinerne Stele mit dem Gesetz über die 
ßasilinna beim Altar, der gewöhnlich neben dem Tempel frei im Bezirk stand, 
aufgestellt war. Wäre nun das Heiligtum des Dionysos in den Limnai mit dem- 
jenigen des Elcuthcreus beim Theater identisch, wie man früher meinte, so 
hätte weder das Bild des Eleuthereus an den städtischen Dionysien aus dem 
Tempel zur Akademie und später in die Orchestra gebracht, noch überhaupt 
an diesem Feste der Tempel und Bezirk des Gottes betreten werden können. 
Die Nachricht des Demosthenes zwingt uns also, zwei getrennte Bezirke des 
Dionysos anzunehmen. 

Mit der Frage nach der Zahl und Lage der Dionysos-Heiligtümer eng ver- 
bunden ist die andere nach der Zahl und dem Namen der Feste des Gottes. 

Seitdem A. Bückh in seiner epochemachenden Abhandlung «Vom Unter- 
schiede der Lcnaicn, Anthcstcricn und ländlichen Dionysien» (Kleine Schriften 
V, 65) das Vorhandensein von vier verschiedenen Festen des Dionysos für Athen 
bewiesen hatte, betrachtete man gewöhnlich als feststehend, dass cs folgende 
Dionysos-Feste in Athen gegeben habe : 

1. die ländlichen Dionysien, 

2. die Lenaien, 

3. die Anthestericn und 

4. die grossen oder städtischen Dionysien. 

Ich habe mich aber von der Richtigkeit dieser Ansetzung nicht überzeugen 
können, sondern bin der Ansicht, dass die drei ersten Feste, wenigstens für die 
ältere Zeit, identisch sind. Das älteste Dionysos-Fest waren die Anthestericn, 
welche dem Dionysos in den Limnai gefeiert wurden. Der skenisclie Agon an 
diesem Feste fand auf der Orchestra am Areopag statt und wurde ä ir.\ Ayjvatw 
«y&v oder tz A^vzia genannt. Als er im IV. Jahrhundert ins Theater des Elcuthe- 
rcus verlegt wurde, durfte der erstere Name nicht bcibehaltcn werden, sondern 
wurde ganz durch den zweiten ersetzt. Die Anthestericn waren das ländliche 
Fest der Stadt Athen ; sie stammten aus der Zeit, als die alte Polis sich auf 
den Umfang der pelargischcn Mauer beschränkte. Viele Deinen haben daneben 
noch ihre besonderen ländlichen Dionysien gehabt, wie wir von einigen (Piräus, 
Salamis, Ikaria usw.) sicher wissen. Neben dem uralten Feste der Anthestericn 
waren die grossen Dionysien als rein städtisches Fest gegründet worden. 

Ich trete damit in der Hauptsache einer Ansicht bei, welche O. Gilbert in 
der Schrift «Über die Festzcit der attischen Dionysien» zuerst eingehend ent- 
wickelt hat. Obwohl ich ihm in manchen Punkten nicht beistimmen kann, halte 
ich das Resultat seiner Untersuchung im Wesentlichen für richtig. Die Beweis- 
führung konnte schon deshalb nicht ganz richtig sein, weil Gilbert noch von der 
irrtümlichen Voraussetzung ausgeht, dass die Limnai im Südosten der Burg lägen. 
Es würde mich zu weit führen, hier auch nur die wichtigsten Gründe für meine 
Auffassung anzuführen. Ich muss mich damit begnügen, meine Ansicht ange- 
deutet zu haben. 
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Diese kurze Besprechung der verschiedenen Bezirke und Feste des Diony- 
sos musste der Beschreibung des Hieran des Eleuthereus vorangeschickt wer- 
den, um entscheiden zu können, welche Nachrichten der alten Schriftsteller auf 
den beim Theater gelegenen jüngeren Bezirk und welche auf das altere beim 
Arcopag gelegene Dionysion bezogen werden müssen. Früher brachte man alle 
Zeugnisse, die von einem Bezirk des Dionysos berichten, mit dem Hieran beim 
Theater in Verbindung, und diesem Umstande ist cs zum Teil zuzuschreiben, 
wenn die verschiedenen Ruinen des Bezirks nicht richtig erklärt worden sind. 
Wir dürfen nur diejenigen Nachrichten heranziehen, welche ausdrücklich von dem 
Bezirk des Eleuthereus sprechen oder mit Sicherheit auf ihn bezogen werden 
können. Alle Angaben, welche sich auf das I.enaion oder den Bezirk in den 
Limnai oder auf ein Theater am Markte beziehen, sind auszuschliessen '). 

2 . Die Bauwerke im Bezirk des Eleuthereus. 

Die Ruinen, welche bei den Ausgrabungen südlich vom Theater gefunden wur- 
den, sind in ihrem gegenwärtigen Zustande auf Tafel 1, ergänzt dagegen auf Tafel 
II wiedergegeben. Indem wir das Theater selbst vorläufig ausschliesscn, besprechen 
wir zunächst die Grenzen des Heiligtums und die darin gefundenen Bauwerke. 

Obwohl die Umfassungsmauern des Bezirks nicht überall erhalten sind, 
lässt sich ihre Lage mit einiger Sicherheit so bestimmen, wie cs in dem ergänzten 
Grundrisse geschehen ist. An der Südseite ist die Peribolosmauer auf eine längere 
Strecke aufgedeckt. Einst eine hohe Futtermauer, welche den hochgelegenen Bezirk 
nicht nur begrenzte, sondern auch stützte, ist sie jetzt nur wenige Quaderschichten 
hoch erhalten. Ihr Material ist der poröse Kalkstein vom Piräus, gewöhnlich kurz 
Poros genannt. Die ehemalige Höhe der Mauer lässt sich nicht genau angeben, 
weil südlich ausserhalb des Bezirks, wo noch fast keine Grabungen gemacht 
sind, die antike Bodenhöhe nicht bekannt ist. Der Unterschied zwischen dem 
Fussbodcn im Inneren und Äusseren des Bezirks war aber hier auf jeden Fall 
so gross, dass kaum daran zu denken ist, dass der Zugang zu dem Hieran je- 
mals an der Südseite gelegen hat. Nach den Bodenverhältnissen müssen wir 
ihn vielmehr an der östlichen oder westlichen Seite des Bezirks suchen, an den 
Stellen, wo der äussere und innere Boden ungefähr in einer Höhe lagen. 

Im Westen ist auch von der alten Grenzmauer nichts gefunden. Da man bis 
unter den antiken Boden gegraben hat, ist auch von weiteren Ausgrabungen 
keine neue Auskunft zu erwarten. Der Verlauf der Mauer lässt sich aber nach 
den beiden Tempeln, nach einigen römischen Mauern und nach einer alten 
Wasserleitung, welche wahrscheinlich in dem neben der Mauer anzunchmcnden 
Wege lag, ungefähr so herstcllen, wie cs auf Tafel II geschehen ist. 

') Ich bemerke hier ausdrücklich, dass Reisch mehrfache ltedenken sowohl gegen die Ansetzung 
des älteren Dionysion beim Arcopag, als auch gegen die Glcichsetzung der I.enaien und Antheslc- 
rien hat. Die ersteren halte ich für nicht berechtigt, die letzteren scheinen mir den von Gilbert 
und mir dargelegten Argumenten gegenüber nicht auschlnggebcttd zu sein. 
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Die östliche Grcnzmaucr ist besser erhalten, aber leider noch nicht ganz 
ausgegraben. Die wichtige S. O. Ecke liegt zu Tage und im Nordosten ist auch 
der Anschluss an das Theatergebäude erhalten. Wenn das letztere Stück im 
Gegensatz zu den übrigen ans anderem Materiale (Kiesclconglomcrat oder Brcc- 
cia) besteht, so erklärt sich dies vermutlich daraus, dass nur die Fundament- 
schichten, nicht aber die sichtbaren Teile vorhanden sind. 

Aus topographischen Gründen dürfen wir im Zuge der Ostmauer ein E i n- 
gangsthor des Bezirkes annehmen. Tansanias (I, 20, 2) betritt nämlich das Hei- 
ligtum von Osten, von der Tripodenstrasse her, und verlässt es wieder an 
derselben Stelle, um das nordöstlich vom Bezirk gelegene Odeion des Perikies 
zu besuchen und sich erst darauf zum Theater selbst zu wenden. Ein Nebenthor 
darf vermutungsweise an der Westseite angenommen werden, weil ein directcr 
Zugang von der Seite des Marktes und der Pnyx kaum gefehlt haben kann. 
Für das Hauptthor passen am besten die Angaben, welche bei Andokides (I, 38) 
der Sklave Diokleides über die Hcrmcnfrcvler macht. Er will vom Propylon des 
Dionysion aus gesehen haben, wie jene von dem Odeion kommend in die Orchestra 
hinabgingen und dort tanzten. Da zur Zeit dieses Vorfalles noch kein festes 
Skenengebäude den Blick auf die Orchestra verdeckte, war die letztere und 
der Weg vom Odeion zur Orchestra von einem in der Ostmauer gelegenen 
Thorgebäude aus gut zu übersehen. 

Sichere Reste eines Thores haben sich aber bisher nicht gefunden. Seine 
genaue Lage wird sich erst bestimmen lassen, wenn die elenden Häuser abge- 
brochen sind, welche jetzt noch über dem östlichen Teile des Bezirkes stehen. 
Nach den Bodenverhältnissen muss dies Thor nicht weit von der N. O. Ecke 
des Micron gelegen haben ; möglicherweise können einige der dort sichtbaren, 
aber noch nicht ganz freigelegten Steine dazu gehören. Von dem westlichen 
Thore etwas zu finden, ist keine Hoffnung mehr vorhanden. 

Im Inneren des Bezirks sind vier Gebäude in ziemlich spärlichen Resten 
erhalten: I. Ein langgestreckter, an die Südseite des Skenengcbäudes sich an- 
schliessender Bau, welcher nach seinem Grundrisse zu urteilen nur eine Säu- 
lenhalle gewesen sein kann ; 2. der Rest eines Baues, der an die S. W. Ecke 
dieser Stoa anstösst und meines Erachtens der ältere Tempel des Dionysos 
war; 3. weiter südlich die Fundamente eines grossen, aus zwei Räumen beste- 
henden Bauwerkes, in dem man den jüngeren Tempel des Gottes er- 
kennen darf; 4. östlich von dem letzteren eine breite Mauer, in welcher vielleicht 
das Fundament des grossen Altars erhalten ist. 

Die Säulenhalle. Dass der Bezirk eine Säulenhalle enthielt, durfte man 
aus Vitruv V 9, 1 schliessen, weil dort unter den in der Nähe des athenischen 
Theaters befindlichen Hallen neben der Stoa des Eumencs und dem Odeion des 
Perikies auch der Bezirk des Dionysos genannt wird. Wie unser Plan zeigt, sind 
von der Stoa ausser den Fundamenten noch einzelne Stufensteine der südlichen 
Säulenwand und einige hochkantige Platten der übrigen geschlossenen Wände 
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erhalten. Darnach ist es sicher, dass sic nur an der zun» Bezirk gerichteten 
Seite Säulen hatte. Inncnsäulcn waren wegen der geringen Tiefe des Baues 
nicht vorhanden. 

In Ermangelung des bisher nicht nachgewiesenen Oberbaues haben wir einen 
sichern Anhalt zur Datirung der Säulenhalle zunächst in dem Baumaterial der 
erhaltenen Teile. Auf dieses müssen wir etwas näher cingehcn, weil wir beim 
Skenengebäude des Theaters dieselben Bausteine wiederfinden werden. Zu den 
Fundamenten sind regelmässige viereckige Quadern aus Brcccia verwendet; die 
Stufen der Vorderfront und die hochkantigen Platten der übrigen Wände be- 
stehen aus bläulichem Marmor, der vermutlich vom Hymettos stammt und den 
wir daher, im Gegensatz zu dem wahrscheinlich bei dem Oberbau angewende- 
ten weissen Marmor vom Pentelikon, kurz hymcttischcn Marmor nennen werden. 
Er liegt bei der Stoa nicht unmittelbar auf der Breccia des Fundaments auf, 
sondern ist überall durch eine Zwischenschicht aus Piräuskalk (Poros) von ihr 
geschieden. Aus dem letzteren Baustein bestehen ferner diejenigen Platten der 
Rückwand, welche verdeckt lagen. Auch der Oberteil dieser Wand war wahr- 
scheinlich ganz aus Porosquadern hergestellt. Die gleichzeitige Benutzung dieser 
drei Steinsorten ist für die athenischen Bauwerke einer bestimmten Zeit charak- 
teristisch. Man findet sie z. B. nebeneinander beim choregischen Denkmal des 
Lysikrates, bei den Stoen des Attalos und des Eumcncs, bei der Stoa im As- 
klcpicion und beim Dipylon, also bei Bauten, welche der Zeit vom IV. bis zum 
II. Jahrhundert vor Chr. angehören. Während Poros allein bekanntlich schon bei 
viel älteren und auch noch bei jüngeren Bauwerken Verwendung gefunden hat, 
kommen die Breccia und der Hymettos - Marmor auch einzeln fast ausschliesslich 
in jenem Zeitabschnitt vor. Ein Gebäude mit Fundamenten aus Brcccia, welches 
sicher aus noch älterer Zeit stammte, ist mir in Athen nicht bekannt. Und was 
den Hymettos- Marmor betrifft, so ist schon früher bemerkt worden, dass er zu 
Inschriften, von wenigen Ausnahmen abgesehen, erst vom IV. Jahrhundert ab und 
namentlich erst seit der Zeit des Lykurg benutzt worden ist. Von seiner Ver- 
wendung bei Gebäuden gilt dasselbe. 

Wir dürfen hiernach, solange nichts dagegen spricht, die Säulenhalle unse- 
res Bezirks der Periode vom IV. bis II. Jahrhundert zuweisen. Eine etwas ge- 
nauere Bestimmung ermöglichen die zur Verbindung der Quadern verwendeten 
Eiscnklammcrn. Während nämlich im IV. Jahrhundert noch fast allgemein die 

älteren | 1 förmigen Klammern zur Anwendung gelangen, benutzt man in den 

folgenden Jahrhunderten fast nur die jüngeren, j j förmigen Eisen. Da nun bei 
der Stoa die ältere Form vorkommt, dürfen wir den Bau in die Zeit vom 
Ende des V. bis zum III. Jahrhundert setzen. Dass sic in der That im IV. 
Jahrhundert erbaut ist, wird sich bei der Besprechung des Skenengebäudes zeigen, 
mit dem sie, wie der Augenschein lehrt, gleiclizeitig ist. 

Uber den Aufbau der Halle lässt sich nur wenig sagen. Auf drei Stufen aus 
Hymettos-Marmor erhoben sich an der Südseite, also nach dem Inneren des 
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Bezirkes hin, die Säulen vermutlich in dorischem Stil. Obwohl kein Stein von 
den Säulen und ihrem Gebälk gefunden ist, lässt sich die Grösse der Säulen- 
Axweite mit ziemlicher Sicherheit aus der Länge der Steine des Unterbaues er- 
mitteln, weil diese in der Periode, aus der unsere Halle stammt, bei fast allen 
Bauwerken der Hälfte oder dem dritten Teile der Axweite entsprechen. Die Steine 
der aus Poros bestehenden Euthyntcria haben mit Ausnahme der Ecksteine sämt- 
lich eine Länge von 0,93 m und die Marmorblöcke der Stufen hatten, wie man 
noch erkennen kann, dieselben Masse. Zwei solcher Steine ergeben zusammen 
1,86 m, ein Mass, das zwar kleiner ist als die Axweite der Attalos-Stoa, aber 
für die beschränkteren Abmessungen unserer Halle sehr gut als Säulenabstand 
passt. Es ist auch noch grösser als die Axweite der später zu besprechenden 
Paraskenien-Säulen des lykurgischen Theaters, welche nur 1,27 m misst. Wenn 
wir dagegen drei Steine auf die Axweite rechnen würden, so erhielten wir ein 
Mass von 2,79 m, das für die Verhältnisse unserer Stoa ohne Bedenken als zu 
gross bezeichnet werden darf. 

Unter Zugrundelegung einer Axweite von 1,86 in ergeben sich für die ganze 
Säulenhalle 34 Stützen, nämlich 32 Säulen und 2 Eckpfeiler. Bei der Reconstruc- 
tion des Aufrisses der Halle in dem Durchschnitt auf Tafel V hat dies Mass der 
Axweite als Ausgangspunkt für die Bestimmung der mutmasslichen Abmessungen 
der Säulen und des Gebälkes gedient. 

Ob ein oberes Stockwerk vorhanden war, wie z. B. bei den Stoen des Attalos 
und des Eumenes, wissen wir nicht. Irgend welche bestimmte Anzeichen, die hier- 
für angeführt werden könnten, wie etwa die Spuren einer nach oben führenden 
Treppe, sind nicht vorhanden. Für die im westlichen Teile der Halle in ihren Fun- 
damenten erhaltene Qucrmaucr weiss ich nur die Erklärung, dass hier ein Stück 
von der Stoa abgeschnitten war und einen geschlossenen Raum bildete. Diese 
Anordnung war scheinbar durch den neben der Halle liegenden alten Dionysos- 
Tempel veranlasst, der so dicht an die Halle hcransticss, dass nicht nur kein 
Zwischenraum zwischen beiden vorhanden war, sondern die Stufen der Halle 
sogar schräg abgeschnitten werden mussten. Die Vorderwand der Halle hatte in 
ihrem westlichen Teile wahrscheinlich anstatt einer offenen Säulcnstellung eine 
geschlossene Wand mit Halbsäulen. 

Der Zweck der Stoa bestand, wie wir vermuten dürfen, nicht nur darin, den 
Besuchern des Heiligtums und des Theaters im Sommer einen schattigen und im 
Winter einen geschützten Aufenthaltsort zu bieten, sondern sic sollte auch einen 
architektonischen Schmuck der kahlen Hinterwand der Skcnc bilden. 

Der alte Tempel. Die am westlichen Ende der Stoa erhaltene altertümliche 
Mauer aus Kalkstein dürfen wir für den letzten Rest des alten Tempels halten, 
den Pausanias in dem Bezirk sah. Nach dem Pcriegcten war dieser Bau der 
älteste Tempel des Dionysos in Athen und enthielt das aus Eleuthcrai stam- 
mende Xoanon des Gottes. Wie die umstehende Abbildung Fig. 1 zeigt, be- 
stehen die erhaltenen Reste aus einer längeren Mauer, welche an ihrer südli- 
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chcn Seite die Ansätze zweier Quermauern aufweist. Die westliche Quermauer 
war die Abschlussmauer des Baues, wie das Herumgehen der Stufe beweist, die 
andere muss als innere Querwand gedient haben, weil die Längsmauer noch 
über sic nach Osten hinausreicht. Der Bau bestand also aus zwei Räumen, de- 
ren Grösse wir zwar nicht unmittelbar messen, aber doch annähernd bestimmen 
können. Sie lagen so zu einander, wie wir bei einem Tempel erwarten müssen. 
Im Westen befand sich ein geschlossenes Gemach, dessen Tiefe etwa 6,50m be- 
trug, und davor, nach Osten gerichtet, ein zweiter als Vorhalle dienender Raum, 
dessen Tiefe zunächst unbekannt ist, weil das Ostende der Nordmaucr nicht 
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Figur I. Alter Dionysos-Tempel. Erhaltener Zustand. 


mehr erhalten ist. Auch dieses Mass lässt sich aber annähernd bestimmen, 
wenn wir uns erinnern, dass der westliche Teil der Säulenhalle durch eine Quer- 
wand abgetrennt ist, deren Lage durch die Länge des Tempels bedingt schien. 
Dazu passt, dass die Stufen und das Fundament der Halle bis ungefähr an diese 
Querwand schräg abgeschnitten sind. Hiernach habe ich die Tiefe der Vorhalle 
zu etwa 4 m angenommen. Das Breitenmass des ganzen Baues ergiebt sich fer- 
ner aus den später zu besprechenden Bauglicdern, welche vor der Vorhalle ge- 
funden sind. Da die Triglyphen 0,52m breit und 0,80m hoch sind, dürfen wir 
in Ermangelung von Metopen die Axweite der Triglyphen zu rund 1,25m und 
die Axweite der Säulen zu 2,50m annehmen. Die äussere Breite des Tempels 
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beträgt darnach bei 4 Säulen rund 8 m, die innere 6,50m. Dass die Cella also 
gerade quadratisch war, darf als Bestätigung für die Richtigkeit dieser Berech- 
nung angeführt werden, denn die Gellen des alten Athcna -Tempels auf der Burg 
und des alten Dionysos - Tempels am Westabhange der Burg waren ebenfalls 
quadratisch. 

Was berechtigt uns, in dem Bau einen Tempel zu erkennen ? Ausser der 
Grundrissform, die allerdings bei der grossen Zerstörung des Baues kein siche- 
res Argument liefert, dürfen wir auf seine Lage im Verhältnis zu dem jüngeren 
Tempel hinweisen, ein Verhältnis, auf das wir bei Besprechung des letzteren noch 
zurückkommen werden. Auch muss er wegen seiner eigentümlichen Rage zur 
Stoa ein sehr wichtiges Gebäude gewesen sein. Denn handelte es sich um einen 
gewöhnlichen Bau, so würde man ihn bei Errichtung der I lalle weder so sorg- 
fältig geschont, noch scinethalben den Hallengrundriss so beschränkt haben. Wir 
dürfen daher den Bau ohne Zögern als Tempel bezeichnen. 

Sein hohes Alter ist gesichert durch das Baumaterial, die Bearbeitungsart 
der Steine und die Form der zur Verbindung der oberen Quadern dienenden Ei- 
senklammcrn. Das Material der Fundamente ist harter bläulicher Kalkstein des 
Akropolisfclsens, das der oberen Stufe, welche den Sockel der Wand bildete, ein 
hellerer, sehr harter Kalkstein, der bei dem heute Karä genannten Orte am Kusse 
des Hymettos gebrochen wurde (s. Lcpsius, Gricch. Marmorstudien, S. 1 1 6). Zu 
dem Oberbau war, wie die gefundenen Bauglicdcr beweisen, gewöhnlicher Toros 
aus dem Piräus verwendet. Diese drei verschiedenen Bausteine finden sicli bei 
allen bisher bekannten vorpersischen Bauwerken in Athen, sodass auch unser 
Bau spätestens aus dem VI. Jahrhundert stammen wird. Dazu passt ferner die 
Form der Steine und ihre Bearbeitung. Zu den Fundamenten sind die Steine in 
den unteren Schichten gar nicht, in den mittleren nur wenig bearbeitet ; die 
oberste Schicht zeigt dagegen an ihrer Aussenseitc eine vorzügliche rechtwinklige 
Fugcnbildung und in ihrem Inneren eine polygonale Fügung. Auch das ist die 
Bauweise der vorpersischen Anlagen. Schliesslich finden wir zur Verbindung der 
Eckquader der Stufenschicht mit den Nachbarsteinen eine * | förmige und eine 

im Grundriss 1 1 förmige Eisenklammer benutzt, Klammerformen, die als sehr 

alte bezeichnet werden dürfen. 

Ist hierdurch zwar bewiesen, dass der Tempel aus der vorpersischen Periode 
stammt, so muss es leider ungewiss bleiben, ob er etwa von den Pcisistratiden 
erbaut ist oder einer noch älteren Zeit seine Entstehung verdankt. Die Bauart 
der erhaltenen Ruine gleicht derjenigen der ältesten Teile des alten Athena- 
Tempels auf der Burg, und ist nicht so gut wie die Bauweise der mit Sicherheit 
auf Peisistratos zurückzuführenden Ringhalle dieses Tempels und der ebenso alten 
Fundamente des athenischen Olympieion. Aber daraus dürfen wir noch nicht den 
Schluss ziehen, dass der Tempel wirklich älter ist als die Zeit der Pcisistratiden, 
denn einmal handelt es sich hierbei um eine lange Periode, in der die Bauweise 
wohl kleine Schwankungen durchgemacht haben kann, und ausserdem sind ver- 
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mutlich jene grossartigen Bauwerke solider hergestellt worden als der kleine Dio- 
nysos-Tempel. 

Die Frage nach der Erbauungszcit des Tempels steht im engsten Zusam- 
menhang mit der anderen nach der Gründungszeit des ganzen Heiligtums. Dass 
der Bezirk des Eleuthereus jünger war als das Dionysion in den Limnai, lässt 
sich aus Thukydidcs (II 15) sicher folgern. Dieses reichte bis in die Zeit vor 
Thcseus, also bis in die Königszcit zurück. Jenes dagegen war vielleicht erst 
eine Gründung der Tyrannenzeit, kann aber auch sehr wohl älter gewesen sein. 
Im Jahre 534 führte bekanntlich Thcspis die erste Tragödie an den städtischen 
Dionysien auf, also wohl in unserem Bezirke und auf der jetzt aufgefundenen Ter- 
rasse. Damals muss der Bezirk jedenfalls, der Tempel höchst wahrscheinlich be- 
standen haben. Die Angabe des Pausanias, dass unser Tempel das älteste Hei- 
ligtum des Dionysos sei, widerspricht unserer Ansicht nur scheinbar, denn der 
Pcriegct kennt das uralte Heiligtum in den Limnai, das jetzt westlich von der 
Burg aufgedeckt ist, überhaupt nicht, weil es damals nicht mehr bestand. Unser 
Tempel war in römischer Zeit thatsächlich das älteste Hieron des Gottes in Athen. 

Zur Zeit der Tyrannen wurden südöstlich von der Burg mehrere neue Hei- 
ligtümer gegründet. Dort begann Peisistratos den Bau des grossen Tempels des 
olympischen Zeus, dessen ältestes Heiligtum, in dem die Diasicn gefeiert wurden, 
vermutlich am nordwestlichen Abhange der Burg lag (vcrgl. Athen. Mittheil. 1895, 
S. 199). In derselben Gegend wurde damals für die Feier der Thargelicn der 
grosse Bezirk des Apollon Pythios angelegt, dessen ältestes Heiligtum sich neben 
dem Burgthor in eitler Fclsgrotte der Akropolis befand. Es ist daher sehr wahr- 
scheinlich, dass damals auch das neue Dionysos-Heiligtum am Südostfuss der Burg 
im Anschlüsse an die Stiftung des neuen grossen Dionysos-Festes gegründet wurde. 
Gesichert ist diese Annahme aber nicht. Vielmehr muss nach den Ruinen die 
Möglichkeit zugegeben werden, dass Bezirk und Tempel schon älter sind. 

Dürfen wir hiernach in unserem Bau ohne das geringste Bedenken einen 
sehr alten und wertvollen Tempel erkennen, so müssen wir uns sehr wundern, 
dass seine Reste bei der Ausgrabung und auch später gar nicht beachtet und 
sogar für eine spätgriechische Mauer erklärt worden sind (Zitier- Julius, Zeit- 
schrift f. biltl. Kunst, XIII S. 237). Soweit ich sehe, hat damals niemand daran ge- 
dacht, in den unscheinbaren Resten den alten Dionysos - Tempel zu erkennen. 
Da die irrtümliche Ansicht sich ausgesprochcncrmasscn auf das zeitliche Verhält- 
nis der Tempelrestc zu der daneben liegenden Stoa stützt, so müssen wir auf 
dieses Verhältnis noch besonders cingehen. L. Julius behauptet nämlich, die Stoa 
habe zuerst bestanden, und später sei die Mauer, die wir als Tempclrcst erkann- 
ten, errichtet worden. Das Verhältnis ist aber unzweifelhaft umgekehrt. Der Tem- 
pel stand schon lange, als die Säulenhalle erbaut wurde. Beweis dafür ist ein- 
mal der Umstand, dass die Steine der Halle über diejenigen des Tempels 
hinübergreifen, und die letzteren sogar zur Aufnahme der jüngeren Mauer ab- 
gearbeitet sind ; sodann auch die Überlegung, dass man die Stufen der I lalle 
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niemals schräg abgeschnitten haben würde, wenn der Tempel später als die 
Halle erbaut worden wäre. Eine geringe Verschiebung des Baues nach Süden, 
der nichts im Wege stand, würde die unschöne Anordnung überflüssig gemacht 
haben. Bestand dagegen der Tempel schon und sollte er bei Errichtung der 
Stoa unverändert bestehen bleiben, so konnte man meines Erachtens kaum an- 
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Figur 2. Anten-Kapitell des allen Dionjsos-Tctnpcls. Scitcnansielit. 

ders verfahren, als geschehen ist, wenn man der Stoa nicht ein ganz unzuläs- 
siges Tiefenmass geben wollte. Die frühere Ansicht darf daher als irrtümlich 
bezeichnet werden. 

Trotz der grossen Zerstörung lässt sich der Grundriss des Tempels, wie wir 
oben schon sahen, mit einiger Sicherheit in seinen allgemeinen Linien wieder- 
hcrstcllen ; im Einzelnen bleibt dagegen vieles unbekannt. So ist es zwar sicher, 
dass der Pronaos im Osten lag und der Tempel also die gewöhnliche Richtung 
hatte; wie aber diese Vorhalle gestaltet war, ist nicht mit Sicherheit zu bc- 

. 3 


Digitized by Google 


iS 


1. Ah->chnitt. 


l>as Iliiinywx-Thcilcr in Athen. 



stimmen. Sie kann an ihrer Vorderseite vier Säulen, aber auch zwei Anten und 
zwei Säulen gehabt haben. Bei der Ergänzung (vcrgl. Figur i und Tafel II) 
habe ich mich für die letztere Möglichkeit entschieden, weil die Vorhallen der 
altdorischen Bauten— und diesen Stil hatte der Tempel — fast immer die Form 
des «tcmplum in antis» aufweisen. Freilich scheint der jüngere Tempel, wie 
wir später sehen werden, ein Prostylos gewesen zu sein. 

Bei Ausgrabungen, die ich unmittelbar vor dem Tempel vorgenommen habe, 
fanden sich in einem mittelalterlichen Fundament mehrere dorische Bauglieder 
aus Poros, welche in ihren Massen und Formen zu dem Tempel passen und ihm 
daher mit einiger Sicherheit zugctcilt werden dürfen. Es sind Fragmente cancl- 

lirter Säulentrommeln, Stücke von Trigly* 
phen, ein halbes Antenkapitell und ein Stück 
eines Gicbeldrciccks. Besonders beachtens- 
wert ist das in Figur 2 abgebildete Anten- 
kapitell, weil es noch seine reiche Bema- 
lung und eine auffallende Profilirung zeigt. 
Der unter dem dorischen Kyma befindliche 
dreieckige Steg springt so weit vor und hat 
eine so ungewöhnliche Gestalt, dass er für 
den Steinbau nicht erfunden sein kann, son- 
dern als eine Nachahmung eines Profiles 
aus I lolz oder Metall gelten muss. Bei der 
Bemalung sind als Farben rot, blau, gelb, 
grün und schwarz verwendet worden, welche 
in der Abbildung durch verschiedene Schraf- 
firung und durch Buchstaben bezeichnet sind. 
Figur 3 stellt ferner einen Triglyph dar. an 
den, wie die Falze beweisen, dünne Meto- 
pcnplattcn ansticsscn, die vielleicht ebenso 
wie beim alten Athena-Tempel aus Marmor 
bestanden. 

Besondere Erwähnung verdient noch ein mit Spuren blauer Farbe versehe- 
Stiiek eines Giebelfeldes, welches bei den übrigen Bausteinen gefunden ist 
und auch dem Tempel zugewiesen werden müsste, wenn es nicht eine etwas grös- 
sere Giebelneigung aufwie.se als ein mit Reliefs ausgestattetes Giebelstück, welches 
F. Studniezka im XI. Bande der Athen. Mittheilungen (Tafel II, 2 und S. 78) be- 
sprochen und veröffentlicht hat. Dieses Relief ist wegen seiner Darstellung (zwei 
Satyrn und eine Mainade), wegen seines Fundortes (in der Nähe des Dionysos- 
Bezirks) und wegen seines Materials (Poros) dem alten Dionysos-Tempel zuge- 
sehricbcn worden. Die obere schräge Linie des Reliefs, welche einem Giebel- 
fclde von den Verhältnissen 1: 10 entspricht, passt aber nicht zu der Neigung 
jenes Fragmentes, welche auf einen Giebel von den Verhältnissen 1:8 führt. 
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Es gehören daher entweder beide Stücke nicht zu demselben Bau, oder der eine 
Stein ist vorpersisch, der andere eine nachpersische Erneuerung, oder aber die 
obere Fläche des Reliefsteines ist später, als er bereits aus dem Giebel entfernt 
war, aus irgend einem Grunde abgearbeitet worden. Ich weiss nicht, welcher von 
diesen Möglichkeiten ich den Vorzug geben soll und lasse daher die Frage der 
Zugehörigkeit der beiden Steine unentschieden. Die naheliegende Annahme, dass 
der eine Giebelstein zum jüngeren, der andere zum älteren Tempel gehört habe, 
ist dadurch ausgeschlossen, dass der Oberbau des jüngeren Baues jedenfalls aus 
Marmor bestand. 

Die gefundenen Fragmente von dorischen Porossäulcn zeigen 20 Kancllurcn 
von geringer Tiefe und an ihren Lagerfugen grosse quadratische Löcher für Holz- 
dübel. Ihr Durchmesser von etwa 0,75"' zeigt, dass die Stücke zum oberen Teile 
der Säule gehören. Der untere Durchmesser wird bei einer Axwcitc von 2,50'" 
etwa i m gross gewesen sein. 

Wann der Tempel gänzlich zerstört worden ist, lässt sich nicht sagen. Ver- 
mutlich geschah es erst, als im Mittelalter die Fcstungsmaucr gebaut wurde, 
welche mitten durch das Skencngebäude ging und den Südabhang der Burg um- 
gab. Eine starke Beschädigung des Tempels wird von Clem. Alex. Protrcpt. IV, 
53 (p- 47 Pott.) berichtet; ein Blitz v.x-.r , tsü At svissu tov ’EasjOepsu»; tcv vsmv. 
Allerdings kann sich diese Nachricht auch auf den jüngeren Tempel beziehen. 

Der jüngere T c m p c 1 . W enige Meter südlich von den Resten des äl- 
teren Tempels liegen mehrere aus Brccciaquadern erbaute Fundamentmauern, 
die im Grundriss ein grosses, in der Mitte geteiltes Rechteck bilden. Schon bei 
der Ausgrabung hat man in ihnen die Fundamente eines Tempels erkannt. Ob 
es der ältere oder der jüngere Tempel sei, haben Ziller- Julius (a. a. O. S. 242) 
nicht zu entscheiden gewagt. Dass cs der jüngere Tempel ist, für welchen Al- 
kamenes das aus Gold und Elfenbein bestehende Cultbild angefertigt hatte, kann 
wegen des Baumaterials, wegen der Grösse des ganzen Baues und wegen des 
Vorhandenseins des Fundamentes für ein grosses Cultbild nicht zweifelhaft sein. 

Der Grundriss besteht, wie die auf der umstehenden Abbildung Figur 4 
verzcichnctcn Fundamentmauern deutlich zeigen, aus zwei in westöstlicher Rich- 
tung nebeneinander liegenden Räumen, von denen der westliche der grös- 
sere ist. Der östliche war demnach der Pronaos, der westliche die geschlos- 
sene Cella. Von einer Ringhallc ist nichts erhalten, sic ist auch sicherlich 
nicht vorhanden gewesen. Das in dem Innern der Cella erhaltene Fundament 
besteht aus den gleichen Brccciaquadern wie die Mauerfundamente, wird also 
zugleich mit dem Tempel selbst hergestellt sein. Es liegt scheinbar nicht in 
der Mitte der Cella, sondern von der Axc nach Norden verschoben. Man 
kann aber an Ort und Stelle leicht erkennen, dass cs an seiner Südseite nicht 
mehr vollständig ist; bei der gänzlichen Zerstörung des Oberbaues des Tem- 
pels sind auch einige der Fundamentquadern der Basis herausgebrochen wor- 
den. Man darf daher das Fundament in der Zeichnung soweit nach Süden 
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vergrössern, bis die Basis genau in der Mitte des Baues liegt. Die Masse, 
die sich so für das Fundament ergeben, sind 4,90'" für die Breite und 5,10"’ 
für die Tiefe. Bei der Ungenauigkeit des Mauerwerks nehmen wir hierfür 
ohne Zögern ein Quadrat von 5'" an. Die obere Basis selbst, von der nichts 
erhalten ist, bildete vermutlich ein Quadrat von 10 griechischen Ellen (4,91 "'). 

Vom Oberbau der Cella und des Pronaos ist auch nicht ein Stein ge- 
funden, wenigstens lasst sich von den in der Nahe hcrumliegcnden Bauglie- 
dern kein Stein als sicher zugehörig erweisen. Daher vermögen wir auch über 
die Gestalt des Pronaos und über den Baustil des Tempels nichts Sicheres 
anzugeben. Die Ergänzung, welche in der nachstehenden Abbildung Figur 5 ge- 
zeichnet ist, kann also keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit machen. Sic 
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Figur 4. Jüngerer Dionysos-Tempel. Erhaltener Zustand. 

stützt sich auf einige Anhaltspunkte, die uns die Fundamente liefern. Erstens 
ist der Pronaos auffallend tief und daher schwerlich als «tcmplum in antis> ge- 
staltet gewesen. Zweitens bemerkt man in Abbildung 4 eine Verbreiterung 
der Fundamente in dem ganzen östlichen Teile des Pronaos, die am leichte- 
sten dadurch erklärt wird, dass hier für die vortretenden Stufen des Baues 
ein besonderes, weniger tiefes Fundament hcrgcstcllt war. Soweit diese Stu- 
fen reichten, wird der Pronaos geöffnet, d.h. mit Säulen ausgestattet gewe- 
sen sein; wo keine Stufen waren, war die Wand geschlossen. Geht man 
bei der Ergänzung hiervon aus, so ergeben sich je zwei Intercolumnicn für 
die beiden Langseiten. Die Ergänzung darf jedoch nicht als sicher bezeichnet 
werden, weil die Länge der Stufen nicht ganz fcststcht. An der Gicbclscite 
haben sicherlich vier Säulen gestanden, weil bei sechs Säulen die Axweitc 
nicht nur kleiner werden würde als beim alten Tempel, sondern auch klei- 
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ncr als cs für einen Tempel überhaupt zulässig ist. Hei vier Säulen berech- 
net sich, vorausgesetzt, dass der Tempel in dorischem Stile erbaut war, die 
Grösse der mittleren Axweite auf etwa 2,70'", die der beiden anderen auf 
rund 2,50"’. War der Stil aber jonisch, was sehr unwahrscheinlich ist, so 
würden alle drei Axweiten etwa 2,6o m messen. 

Es ist die Vermutung geäussert worden, dass die grosse Tiefe der Vor- 
halle mit Rücksicht auf die Gemälde gewählt sei, welche nach der Beschrei- 
bung des Bausanias (I, 20, 3) hier angebracht gewesen seien. Träfe diese Ver- 
mutung das Richtige, so würde unsere Reconstruction unrichtig sein, die bei- 
den Scitcnmauern müssten dann als geschlossene Wände ergänzt werden. Al- 
lein abgesehen davon, dass auch bei unserer Ergänzung im Pronaos noch 



Figur 5. Jüngerer Dionysos-Tempel. Ergänzter Grundriss. 

Platz für Gemälde vorhanden ist, wissen wir nicht genau, in welchem Ge- 
bäude und in welchem Raume sich die Gemälde befanden. Nach dem Wort- 
laute der Stelle bei Pausanias ist cs nicht ausgeschlossen, an die Cella des 
jüngeren Tempels oder auch an die Stoa zu denken. 

Für die Bestimmung der Bauzeit des Tempels sind wir einerseits auf das 
Baumaterial und die Bauweise der Fundamente, andererseits auf die Nach- 
richt des Pausanias angewiesen, dass Alkamcnes das Cultbild gemacht habe. 
Da die Verwendung der Breccia zur Fundamcntirung von Gebäuden erst in 
der Zeit nach Perikies üblich geworden ist, so kann der Tempel frühestens 
am Ende des V. Jahrhunderts erbaut sein. Man möchte sogar lieber in das 
IV. Jahrhundert hinabgehen, weil das am Ende des V. errichtete Ercchthcion 
noch die ältere P'undanicntirung mit Poros zeigt. Dies scheint aber der zwei- 
te Anhaltspunkt nicht zu gestatten, nämlich die Nachricht über den Ver- 
fertiger des Cultbildes. Den Dionysos des Alkamcnes und die Zeit seiner Ent- 
stehung hat E. Reisch in dem tEranos Vindoboncnsis» 1893 ausführlich bchan- 
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dclt und den Zeitabschnitt von 421 — 415 für die Anfertigung des Bildes und 
die Erbauung des Tempels ermittelt. Indem ich im Allgemeinen seinen Ausfüh- 
rungen beitrete, möchte ich es doch wenigstens als denkbar bezeichnen, dass 
Tempel und Bild erst im Anfänge des IV. Jahrhunderts entstanden sind. Wenn 
Alkamenes noch im Jahre 433 für Thrasybulos arbeitet, so kann er meines 
Erachtens auch noch etwa 10 Jahre später das Bild des Dionysos geschaffen 
haben. Unmittelbar nach dem peloponnesischcn Kriege werden die Athener aller- 
dings schwerlich einen neuen Dionysos-Tempel gebaut und ein grosses Goldclfen- 
bcinbild gemacht haben. Aber am Ende der neunziger Jahre des IV. Jahrhun- 
derts waren die schlimmen Zeiten so weit vorüber, dass die Erbauung des 
Tempels möglich erscheint. 

Obwohl sichere Beweise fehlen, ist andrerseits der Gedanke nicht ganz 
abzuweisen, dass Nikias, der Sohn des Nikeratos, der bekannte athenische 
Feldherr des peloponnesischcn Krieges, den Tempel erbaut habe. Da nämlich 
von Plutarch (Nikias 3) unter den Weihgeschenken des Nikias auch 5 ? 5 ?s 
ysprrf ix:;? xpbesstv Ü7:5y.£t[*.svos «v Atsvitas'j vsw; genannt wird, hatte zuerst E. 

Reisch die Vermutung ausgesprochen (Gricch. Wcihgeschcnkc, S. 100), dass hiermit 
unser Tempel gemeint sei. Obwohl die obige Ansetzung (421 — 415) sehr gut 
hierzu passt, hat er sic neuerdings (Eranos Vindobon. 1 893, S. 2) zurückgezogen, 
weil ihr der Wortlaut des Plutarch entgegenstehe, « da man in der Zeit des 
Plutarch einer solchen Umschreibung nicht bedurft haben wird, um den gröss- 
ten Culttempcl des Gottes zu bezeichnen ». Indessen scheint mir dieser Ge- 
gengrund nicht durchschlagend. Aus den erhaltenen Ruinen und den beim 
Theater gefundenen Baugliedern geht hervor, dass Drcifiissc nicht nur auf dem 
Burgfclscn in der Nähe des Theaters, sondern auch auf den Dächern der 

beim Theater liegenden Gebäude, z. B. auf der Stoa im Asklcpicion, aufgestcllt 
waren. Ist es da nicht fast selbstverständlich, dass in erster Linie auf dem 

Dache des grössten Dionysos-Tempels solche Weihgeschenke standen? Wenn 
aber der Tempel mit Dreifüssen überladen war, so scheint cs mir sehr 
wohl denkbar, dass Plutarch jene Bezeichnung wählte, anstatt den Bau «den 
jüngeren Tempel» zu nennen. Fraglich könnte sein, ob Nikias die Mittel be- 

sessen habe, um auf eigene Kosten einen solchen Tempel zu bauen, aber 
nach den Worten Plutarchs über die Pracht seiner öffentlichen Leistungen zwei- 
fle ich nicht, dass sein Vermögen dazu ausreichtc. War Nikias wirklich der 
Erbauer und Stifter, so muss die Errichtung des Baues natürlich vor die sici- 
lische Expedition fallen, bei der Nikias seinen Tod fand. Der oben nachge- 
wiesenc Zeitraum von 421 — 415 würde also sehr gut passen. 

Besondere Beachtung verdient noch die Lage des neueren Tempels im 
Verhältnis zu dem älteren. Beide liegen in dem westlichen Teile des Bezirks, 
wie es wegen ihrer nach Osten gerichteten Vorhallen zur erwarten war. Sie 
haben unzweifelhaft gleichzeitig bestanden ; der ältere ist nicht etwa durch 
den jüngeren ersetzt worden. Dazu stimmt, dass sie nicht unmittelbar neben- 
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einander liegen, wie z. B. der alte Athena-Tempcl auf der Burg und das E- 
rcchthcion oder wie die beiden Tempel in Rhamnus, sondern dass ihr Ver- 
hältnis zu einander in Bezug auf ihre Lage demjenigen zwischen dem Par- 
thenon und dem alten Athena-Tempcl entspricht. In beiden I 'allen liegt fer- 
ner der jüngere Tempel südlich von dem älteren in einem Abstande, wel- 
cher schon allein deutlich zeigt, dass nicht der eine Bau durch den anderen 
ersetzt werden sollte. Ob es auf einem Zufall beruht, dass beide Male der 
jüngere Tempel um das Stück, um welches er grösser ist, gegen den älteren 
Bau nach Osten vorgeschoben ist, wage ich nicht zu entscheiden. 

Der Altar. Das letzte der aufgefundenen Fundamente, welches in dem 
südlichen Teile des Bezirks liegt, glaube ich für die Reste eines grossen Al- 
tars halten zu dürfen. Es besteht ebenso wie der jüngere Tempel aus Brec- 
ciaquadcrn und wird daher zugleich mit diesem Bau oder in der nächstfol- 
genden Zeit errichtet worden sein. Im Grundriss bildet cs ein Rechteck von 
11,50'" Länge und 3,30"' Breite, das im Innern einen schmalen llohlraum hat, 
wie er bei grossen Basen und Altären öfter vorkommt. Grösser ist der Bau 
nie gewesen, denn an keiner Seite weist der Zustand des Mauerwerks auf 
den Abbruch eines anderen Bauteiles hin. Da nur das Fundament erhalten 
und von dem Oberbau kein Stein nachzuweisen ist, lässt sich über die Be- 
deutung des Baues nicht mit Sicherheit urteilen. Nach Lage und Gestalt muss 
man in erster Linie an einen Altar denken, weil Altäre von dieser länglichen 
Gestalt bekannt sind. So hat ein in Mcgalopolis ebenfalls in der Nähe des The- 
aters gefundener Altar ganz ähnliche Abmessungen, nämlich eine Länge von 
1 2 1 " und eine Breite von 2’" (Excavations at Mcgalopolis, 1890 — 1891, S.51). 
Nur ein wesentliches Bedenken habe ich gegen die Erklärung des Baues als 
Altar, nämlich die grosse Tiefe des Fundaments. Zwar ist die Höhe des al- 
ten Fussbodens neben dem Fundament nicht genau bekannt, aber nach dem 
auf Tafel V gegebenen Durchschnitt berechnet sich die ehemalige Tiefe auf 
etwa 2'". Selbst in angeschüttetem Boden würde man für einen Altar nur dann 
ein so tiefes Fundament anfertigen, wenn er einen besonders hohen Aufbau 
trüge. Da hierüber nichts bekannt ist, muss die Möglichkeit offen gelassen 
werden, dass auf dem Fundament irgend ein grosses Wcihgcschcnk gestan- 
den haben kann. Die von E. Reisch (Eranos Vindob. 1893, S. 2) aufgeworfene 
Frage, ob das Fundament nicht den Tempel des Nikias getragen haben könne, 
glaube ich auf Grund der jetzt genauer festgestellten Beschaffenheit der Fun- 
damente verneinen zu müssen. 

Bevor wir uns zur Betrachtung des Theaters wenden, mögen kurz noch 
einige kleinere Anlagen erwähnt werden, welche ausser den vier grösseren 
Gebäuden im Innern des Bezirks gefunden und auf Plan I verzeichnet sind. 

Zunächst ist hier die einzige, vielleicht noch an ihrer alten Stelle be- 
findliche Basis zu nennen, die südlich vom jüngeren Tempel und westlich von 
dem Altarfundamcnt liegt. Sic ist besonders deshalb wichtig, weil sic einen 
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Anhalt zur Bestimmung; der Fussbodenhöhe in dem südlichen Teile des Bezirks 
liefert. Auf einem Fundament aus Brcccia liegt eine Quader aus Piräuskalk 
von etwa 1,10 zu 1,0'" und darüber der nicht ganz erhaltene Oberstein aus 
dunkelblauem elcusinischcm Kalkstein. Dass die Basis einst ein Standbild trug;, 
zeigen die erhaltenen Fusspuren. Genaueres über den Stifter oder den Künst- 
ler wissen wir aber nicht, weil keine Inschrift erhalten ist. Man könnte 
übrigens zweifeln, ob die Basis noch an ihrer alten Stelle steht : mir scheint 
dieser Zweifel aber wenigstens für die unteren Steine nicht berechtigt. 

Sodann muss die Wasserleitung; erwähnt werden, welche von dem Altar- 
fundament nach Nordosten lief und jetzt leider ganz zerstört ist. Höhenlage 
und Richtung; der Leitung; wie auch die Form der Thonrohrc machen cs sehr 
wahrscheinlich, dass wir hier ein Stück der grossen Wasserleitung; vor uns 
haben, die Peisistratos bei der Anlage der Knncakrunos herstellte, um Wasser 
vom oberen T lissos-Thalc zu der alten Kallirroc nach der Pnyx zu leiten. Das 
hohe Alter dieses Stückes wird dadurch bestätigt, (lass cs offenbar älter sein 
muss als die Erbauung; des Altarfundamentcs, also wahrscheinlich älter als das 
IV. Jahrhundert. 

Nach Erbauung; des Altars und des jüngeren Tempels ist die Wasserlei- 
tung; weiter nach Norden verlegt und zwischen beiden Tempeln hindurchge- 
führt worden. Denn der dort im Jahre 1895 aufgedeckte und im Altertum 
mehrfach reparirte Canal ist unzweifelhaft ein Stück der grossen Enneakrunos- 
Wasscrlcitung. Im östlichen Teile des Bezirks ist die Leitung nochmals wei- 
ter nach Norden verlegt worden. Die merkwürdigen Biegungen, welche sic 
hier im Grundriss zeigt, erklären sich durch das ehemalige Vorhandensein von 
Bäumen, Altären oder Standbildern, um welche der nicht sehr tief liegende 
Canal herumgeführt werden musste. In römischer Zeit war die Leitung mit 
einem teilweise noch jetzt erhaltenen Zicgelgewölbe überdeckt. 

Die Wasserrinne, welche an der westlichen Grenze des Bezirks entlang 
läuft, ist nicht für Trinkwasscr bestimmt, sondern sollte das von dem Askle- 
picion und dem benachbarten Teile des Burgfelsens kommende Regenwasser 
abführen. Sie besteht aus hartem Kalkstein und ist mit Brccciaquadern in der 
Weise ummauert und überdeckt, dass ein begehbarer Canal gebildet wird. 

Die byzantinischen und neueren Mauern und Wasserbehälter, welche an 
mehreren Stellen des Bezirks zu Tage gekommen waren, sind in unserem Plane 
nicht gezeichnet und brauchen auch hier, da sie für unsere Untersuchung 
wertlos sind, nicht erwähnt zu werden. 

C. Beschreibung und Geschichte des Dionysos-Theaters. 

Wer das Dionysos-Theater betritt und die erhaltenen Ruinen untersucht, 
um nach ihnen ein Bild zu gewinnen von dem ehemaligen Zustande des Baues 
und von der Einrichtung des griechischen Theaters überhaupt, der kommt sehr 
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bald zu der Erkenntnis, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Er sicht nicht 
etwa einen einheitlichen Hau vor sich, dessen Reste er nur im Geiste oder 
in der Zeichnung zu ergänzen braucht, um ein volles Bild der ganzen An- 
lage zu erhalten, sondern ein Gewirr von Fundamenten und Mauern, die aus 
sehr verschiedenen Zeiten und Epochen stammen und unmöglich alle zu ein und 
demselben Theatergebäude gehört haben können. 

Durch die Ausgrabungen sind die Reste ganz verschiedener Entwickelt! ngs- 
stufen des Theaters zu Tage gefordert worden. Sic sind erhalten, weil bei 
Umbauten die älteren Reste und namentlich die Fundamente nicht vollstän- 
dig abgebrochen wurden, sondern unter der Erde verdeckt liegen blieben und 
so im Altertum nicht sichtbar waren. Auf Tafel 1 und III sind alle erhalte- 
nen Mauern je nach ihrem Materiale in verschiedener Weise dargcstcllt. 

Da sind einzelne Mauern, welche nach Material und Technik aus jener 
alten Zeit stammen, in welcher das griechische Drama entstanden ist, oder 
wenigstens der Zeit angehören, in welcher die grossen Dramatiker lebten und 
ihre Werke aufführten. Da finden sich viele Mauern und ßautrümmer, welche 
wegen ihres Materials und ihrer Bauweise aus einer jüngeren griechischen Zeit 
stammen müssen. Da sind ausserdem Steine und Fundamentmauern, welche nach 
ihren Kunstformen der ersten Kaiserzeit zugeschrieben werden müssen. Da giebt 
cs endlich auch Bauteile, die wegen ihrer schlechten Ausführung den spät- 
römischen Ursprung nicht verläugnen können. 

Unter Beachtung der verschiedenen Baumaterialien, der verschiedenen Tech- 
nik der einzelnen Mauern, der noch erhaltenen Kunstformen und einiger auf- 
gefundener Inschriften ist es uns gelungen, fünf verschiedene Perioden in der 
Baugeschichtc des Theaters zu unterscheiden : 

1. das Theater des VI. und V. Jahrhunderts, 

2. das Theater des IV. Jahrhunderts (Lykurg), 

3. das hellenistische Theater, 

4. das frührömische Theater (Kaiser Nero), 

5. das spätrömische Theater (Phaidros). 

Zur Erläuterung der nachfolgenden Beschreibung dieser verschiedenen An- 
lagen dienen die Tafeln I und III, welche die Grundrisse des ganzen Thea- 
ters und des Skenengebäudes mit der Orchestra im erhaltenen Zustande wie- 
dergeben und ferner die auf den Tafeln II und IV abgcbildctcn Ergänzun- 
gen derselben Grundrisse. 

I . Das Theater des VI. und V. Jahrhunderts. 

Seitdem das Theater ausgegraben war, pflegte man fast allgemein den Zu- 
schauerraum und einen grossen Teil des Skenengebäudes für ein Werk aus 
«lern Anfang des V. Jahrhunderts zu halten. Man glaubte, dass die erhalte- 
nen Ruinen die Reste desjenigen Theaters seien, in welchem die grossen klassi- 
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schon Dramatiker ihre Werke zur Aufführung gebracht haben. Dass diese An- 
sicht unrichtig ist, wird der Verlauf unserer Untersuchung zeigen. Hs sind in 
Wirklichkeit nur sehr geringe Reste von jenem berühmten Theater übrig ge- 
blieben. Erst im IV. Jahrhundert und in noch jüngeren Zeiten sind die erhal- 
tenen grossen Baureste entstanden. 

Unter den verschiedenartigen Mauern, welche im Gebiete des Theaters 
frcigclegt sind, fallen drei durch ihre altertümliche Bauweise und durch ihr 
nur bei sehr alten Gebäuden vorkommendes Material auf. Sic bestehen aus 
dem harten Kalkstein der Burg, welcher in Athen fast nur in der ältesten 
Periode Verwendung gefunden hat, und ihre Bauweise ist die polygonale, wel- 
che nach dem V. Jahrhundert nur noch ausnahmsweise angewendet worden 
ist. Die eine Mauer (R auf den Plänen) liegt in der östlichen Hiilftc des 
Skcncngcbäudcs, die zweite ( D ) ist westlich von der Skcnc gefunden und die 
dritte ist im oberen Teile des Zuschauerraumes aufgedeckt. Sie dienten alle 
drei als Stütz - oder Futtermauern von Terrassen und haben demnach nur je 
eine gut ausgearbcitctc Ausscnseite. Die dritte Mauer kann bei unserer Be- 
sprechung unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht zum Theater selbst gehört, 
sondern die Grenzmaucr eines terrassenförmigen I Iciligtumcs war, das ehemals 
ausserhalb des Theaters lag und erst im IV. Jahrhundert bei einer Vergrösse- 
rung des Zuschauerraums in das Theater hineingezogen wurde. 

Obwohl die beiden anderen Mauern aus demselben Materiale bestehen und 
die polygonale Bauweise zeigen, gehören sic doch nicht derselben Periode an, 
weil ihre Bauart etwas verschieden ist. Bei der Mauer R sind die Steine weder 
so regelmässig bearbeitet noch so gut gefügt wie bei der anderen ; letztere 
macht daher einen entschieden jüngeren Eindruck. Wenn man ein bestimmtes 
Datum angeben soll, würde man Mauer R wohl dem VI., Mauer D dage- 
gen dem V. Jahrhundert zuschreiben. 

Der wichtigste dieser Reste ist unzweifelhaft die unscheinbare Mauer A, 
sic darf sogar unbedenklich als eine der wertvollsten Mauern des alten Athen 
bezeichnet werden. Wie der Plan III und die nebenstehenden Zeichnungen 
(I-'igur 6) lehren, ist die Mauer im Grundriss gebogen. Die Krümmung be- 
trägt 0,17"' bei einer Sehnenlänge von 4'“; der Durchmesser des Kreises be- 
rechnet sich darnach auf etwa 24'". Jetzt nur i m hoch, ist die Mauer im Al- 
tertum beträchtlich höher gewesen. Die ursprüngliche Höhe lässt sich annä- 
hernd ermitteln ; die Mauer muss nämlich bis zur Höhe des jetzigen Orche- 
strabodens hinaufgereicht haben, weil der Fels hinter der Mauer noch heute bis 
unmittelbar an den Bodenbelag der Orchestra erhalten ist. 

Der Fuss der Mauer liegt jetzt i,8o"‘ unter dem Boden der späteren Or- 
chestra. Da nun die Höhe der Mauer in der Axc des Theaters etwas grösser 
gewesen ist als an dem aufgefundenen Stück, so muss sie dort mindestens 2"‘ 
betragen haben. Die Stärke der Mauer ist jetzt nur sehr gering (etwa 0,50 '"), 
war aber unzweifelhaft ursprünglich grösser. Denn erhaltene Reste machen cs 
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sicher, dass eine Hintcrmaucrung von kleinen Steinen vorhanden war, wie sie 
bei ähnlichen Stützmauern nicht fehlen darf. Die kleinen Steine sind leider bei 
der Ausgrabung, weil man die Bedeutung der Mauer nicht ahnte, entfernt wor- 
den. Dass nicht zugleich auch die ganze Mauer zerstört worden ist, muss als ein 
besonderes Glück bezeichnet werden. Die altertümliche Mauer ist offenbar der 
Rest der Futtermauer eines runden Platzes von etwa 24"' Durchmesser, welcher 
vor Erbauung des jüngeren Theaters am Fussc der Akropolis schräg vor dem 
alten Dionysos-Tempel lag. Dieser Platz kann nichts anderes als die alte kreis- 
runde Orchestra gewesen sein, welche wir im Dionysos-Bezirk in älterer 
Zeit voraussetzen müssen. Sie bildete keinen Halbkreis, sondern einen vollen Kreis, 
denn die erhaltene Mauer ist ein Stück des von der Burg abgewendeten Halb- 
kreises, zu dem der andere Kreisbogen unbedingt ergänzt werden muss. 
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Figur 6. Mauerrcst der alten Orchestra. 

Sind noch andere Reste dieser alten Orchestra erhalten? Wenn man die 
Kreislinie im Theater selbst oder auf dem Plane zieht, wie cs auf den Tafeln I 
und JII vermittelst einer punktirten Linie geschehen ist, so erkennt man bald, 
d;iss in der östlichen Parodos (bei V) der Fels nach der Kreislinie bearbeitet und 
ausserdem in der westlichen Hälfte des Skenengcbäudcs bei Q eine Mauer erhal- 
ten ist, welche zu dem Kreise passt. Letztere besteht aus zwei grösseren Steinen 
eines sehr weichen Piräuskalkes und kleinen harten Kalksteinen. Die Piräussteine 
sind so sehr beschädigt, dass man nicht mehr bestimmen kann, ob sic an ihrer 
Ausscnscitc einst rund waren. Das hohe Alter dieses Mauerstückes ist aber ge- 
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sichert durch die Thatsache, dass es unter einem Pfeiler-Fundament des Skenen- 
saalcs liegt und wegen seiner Richtung älter sein muss als der lykurgischc Bau. 

Die Verschiedenheit des Materials zwischen den beiden Stücken der alten 
Orchestra-Einfassung erklärt sich wohl am besten daraus, dass die eine Mauer 
sichtbar war und dem entsprechend aus hartem Materiale bestand, während die 
andere unter der Erde lag und daher aus einem weniger guten Baustein hcrgestellt 
werden konnte. Sic befand sich nämlich an derjenigen Stelle der Orchestra, wo 
scheinbar ein Weg, die Parodos, aus dem Bezirk zur Orchestra führte. Es liegt 
aber auch die Möglichkeit vor, dass die aus weichem Stein hcrgcstellte Mauer 
im Ausseren noch eine Verkleidung aus hartem Kalkstein gehabt hat. Sollte 
trotzdem die Verschiedenheit des Materials jemanden abhalten, beide Mauern 
derselben alten Orchestra zuzuschrcibcn, so wird ihm das eine gut erhaltene 
runde Mauerstück zur vollen Ergänzung des alten Orchestrakreises genügen. 

Zu der westlichen Parodos dieses Tanzplatzes gehörte als Stützmauer ver- 
mutlich die oben erwähnte Mauer D, welche aus sauber bearbeiteten Polygonen 
besteht und auf einem Fundament aus kleinen Kalksteinen ruht. Ich sage ver- 
mutlich, weil sie möglicher Weise auch die Stützmauer für einen Zuschauerraum 
gebildet haben kann. Jedoch spricht ihre geringe Stärke mehr für die crstcrc 
Annahme. 

Wie man auf dem Plane deutlich erkennt, lag die ältere Orchestra weiter 
nach Süden als die jüngere und reichte fast bis an die Axe des alten Dionysos- 
Tempels heran. Später wurde sie um 1 5 1 “ nach Norden verschoben und zwar zu 
einem doppelten Zweck: einmal sollte zwischen Orchestra und Tempel Raum für 
ein Skenengebäude gewonnen werden, und zum andern wurde so der Burgabhang 
steiler gemacht und eignete sich besser zur Aufnahme der Sitzreihen. 

Um die Orchestra herum haben wir uns schon in der alten Zeit einen 
Zuschauerraum zu denken, dessen Gestalt und Ausdehnung aber leider aus 
dem Zustande der Ruine nicht bestimmt werden kann. Nur negativ lässt sich mit 
voller Sicherheit feststellen, dass der jetzige Sitzraum mit den steinernen Bänken 
und schönen Thronen der Proedria nicht dem Theater des VI. oder V. Jahrhun- 
derts angchört. Die Beweise werden wir bei Besprechung des lykurgischen Thea- 
ters kennen lernen. 

Was die littcrarische Überlieferung über den Zuschauerraum des älteren Thea- 
ters lehrt, hat U. v. Wilamowitz (Aus Kydathen, S. 164) in die Worte zusammen- 
gefasst: «Die Komödie redet durchaus von der Volksversammlung. Ganz 

entsprechend giebt es auch im Theater keine Steinsitze für die Zuschauer. Auch 
hier redet die Komödie nur von Molzgerüstcn, und die Reste des Theaters stim- 
men zu. Die Grammatiker kennen nur das lykurgische Theater». In der That 
können im Theater des VI. und V. Jahrhunderts die Sitzreihen, wenn solche über- 
haupt vorhanden waren, nur von Holz gewesen sein. Denn unter den erhaltenen 
steinernen Sitzbänken ist auch nicht eine, die nachweisbar älter wäre als das IV. 
Jahrhundert, und auch sonst hat sich nicht der kleinste Rest einer älteren, noch- 
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mals verwendeten steinernen Sitzbank gefunden. Hin Stein mit der Aufschrift 
ßsXiJ; ÜTtijpstüv, welcher uns später noch beschäftigen wird, muss zwar dem 
Theater des V. Jahrhunderts angehören, kann aber keine Sitzbank gewesen sein, 
weil er nicht gerundet ist und auch keine Profilirung hat. 

Hölzerne Sitzreihen konnten nur an dem Burgabhange selbst, also nur an 
einer Seite der Orchestra ohne besondere Unterbauten hergestellt werden. An 
den beiden anderen Seiten musste dagegen entweder durch Krdanschüttung ein 
ansteigender Raum zur Aufstellung der Bänke hergerichtet oder ein hohes Bal- 
kengerüst zur Unterstützung der hölzernen Sitze aufgeschlagen werden. Kinfaehcr 
war das letztere. Und so sind denn auch nach dem Bericht der Lexikographen 
i'xpta für die Zuschauer vorhanden gewesen (vcrgl. Hcsych. s. v. fxpta : xai zx IjüXiva, 
cvJto)? ’A6/ ( vr,<Jtv, «v iOjwvTO xps ts5 tö iv Atovycroy 0 ixzpsv ysvioOxi, Otler 

Schol. Aristoph. 395 : w; Iti txpiwv svtwv iv tw Osatpw xai iv taT; ixxXrjatat? ixi 
i;yXci>v xaOr,pi£vti>v, xptv y'xp ytvixQxi zb 0 ixzpzv, §üXa iSsaptrjov xa't cvtw; iOiwpsvv. 
Ähnlich Suidas und Photius s. v. i'xpta). 

Aber, wird man einwenden, befanden sich diese i'xpta nach Photius s. v. i’xpta 
und Eustath. 1472,7 nicht an der Agora? Allerdings sind an der Orchestra des 
Marktes auch Ikria gewesen, aber das schlicsst nicht aus, dass auch an der zwei- 
ten Orchestra, derjenigen im Dionysos-Bezirk, hölzerne Gerüste und hölzerne 
Bänke errichtet zu werden pflegten. 

Auf derjenigen Seite der Orchestra, welche von der Burg abgewandt war, 
werden sich wohl niemals Zuschauer befunden haben. Denn da die Umfassung der 
Orchestra hier eine etwa 2'" hohe Stützmauer bildete, und die Orchestra also eine 
hochgelegene Terrasse war, hätten hohe kostspielige Gerüste gebaut werden müs- 
sen, um auch an dieser Seite Sitzreihen in der Höhe der Orchestra und höher 
hinauf anzuordnen. Der Sitzraum beschränkte sich daher auf drei Seiten der 
Orchestra, umfasste also einen Raum, der grösser war als ein Halbkreis. 

Je grösser die Zahl der Zuschauer wurde, um so höhere und gefährlichere 
Gerüste mussten aufgeführt werden, damit alle Zuschauer auf die Orchestra 
hinab sehen konnten. Was nun zu allen Zeiten und überall mit solchen hölzernen 
Zuschauersitzen oder Tribünen, wie wir sie heute nennen, zuweilen zu geschehen 
pflegt, das ist auch nach der Überlieferung in Athen einmal vorgekommen. In 
der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts stürzten bei einer Aufführung die Gerüste 
des Theaters ein. Überliefert ist diese Nachricht bei Suidas wahrscheinlich für die 
70. Olympiade, also für $03 vor Chr. (s. v. Ilpaifva;' Ävthjywv{?st5 2 i Aicr/üX«.) zz xat 
XctpfXw ixt TfJ? i 68 o|iU(jxofftf 5 ? ’OXup.xta 2 o<; . . . ixt8stxvu[ziveu 2 i tosJtsu auviJyj Ta txpta, 
i?’ wv i<mr ( xsaav 0! Osaraf, xscsTv, xat ix tsütwv Qixzpsv «i>xo 3 j|JLir, 9 if; ’AOrjvat’si;). Da 
andererseits derselbe Suidas (s. v. AiayuXs?) «len Einsturz « 1 er Gerüste mit der 
Elucht des Aischylos nach Sizilien (458 ?) in Verbinilung bringt, so werden wir 
uns am richtigsten mit der ungenauen Angabe »erste Hälfte des V. Jahrhun- 
derts» begnügen. 

Es wird nicht ausdrücklich überliefert, ob es die Tribünen am Markt waren, 
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die damals cinstürztcn, oder diejenigen im Bezirk des Eleu- 
thercus. Wir können aber diese Frage unbeantwortet lassen, 
weil es uns liier nur auf den Zusatz ankommt, dass damals 
ein festes Theatron gebaut worden sei. Letztere Angabe steht 
scheinbar im Widerspruch mit der später zu beweisenden 
Thatsachc, dass die steinernen Sitzreihen unseres Theaters 
erst aus dem IV. Jahrhundert stammen. Man könnte diese 
Schwierigkeit durch die Annahme zu heben suchen, dass die 
beiden Nachrichten über den Einsturz der Gerüste und über 
die Erbauung eines steinernen Theaters irrtümlicher Weise 
mit einander verbunden seien, und zwei Ereignisse beträfen, 
0 die durch ein Jahrhundert von einander getrennt sind. Allein 
wir brauchen zu diesem Auskunftsmittel nicht zu greifen, 
weil der Bau selbst uns eine andere, Mög- 
lichkeit zeigt, jene Schwierigkeit zu he- 
ben. Bei den Ausgrabungen im Zuschauer- 
raume des Theaters, welche ich im Jahre 
1889 vorgenommen habe, hat sich näm- 
lich gezeigt, dass in der That schon im 
V. Jahrhundert Erdanschüttungen behufs 
Herstellung eines Zuschauerraumes statt- 
gefunden haben. 

Über jene Ausgrabung hat A. Schnei- 
der im XIV. Bande (1889) der Atheni- 
schen Mittheilungen berichtet, indem er 
ein dort gefundenes Gelass veröffentlichte 
und besprach. Man konnte in dem westlich 
von der Axe ausgehobenen Graben (vergl. 
den Durchschnitt in Eigur 7) unterhalb 
der Linie der steinernen Stufen verschie- 
dene Erdanschüttun- 
gen erkennen, deren 
Schichten deutlich 
gesondert waren. In 
der untersten angc- 
schütteten Schicht, 
welche der ersten 
Herstellung eines Zu- 
schauerraumes ent- 
spricht, kamen fast 
ausschliesslich solche 
Vasenscherben vor, 
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welche älter sind als das Jahr 500. Nur vereinzelte Scherben wurden gefunden, 
welche noch in das V. Jahrhundert hinabreichen. In den oberen Schichten, soweit 
sic noch unter der Höhenlinie der Steinstufen lagen, kamen dagegen jüngere 
Vasenscherben in grosser Anzahl vor. Die erste Anschüttung kann daher kaum 
jünger als die Mitte des V. Jahrhunderts sein, die zweite und grössere muss 
dagegen in eine jüngere Kpoche gesetzt werden. 

Spricht so der sichere Thatbestand für die Richtigkeit der Überlieferung, so 
schwindet die erwähnte Schwierigkeit vollständig, wenn wir beachten, dass die 
Nachricht des Suidas nicht von steinernen Stufen redet, sondern nur von einem 
festen Theater, welches nicht mehr cinstürzcn konnte. Ein solches Theater konnte 
durch Erdanschüttungen und Stützmauern hergestellt und doch mit hölzernen 
Sitzreihen ausgestattet werden. Zu dieser Auffassung der Worte des Lexikogra- 
phen passt auch der Umstand, dass bei dem älteren cingestUrztcn Theater nicht 
die hölzernen Sitzreihen, sondern die Holzgerüste (ixpia) genannt werden, öiarpz 
aus Erde ohne steinerne Sitzstufen hat es in Griechenland vielfach gegeben, von 
denen hier nur die beiden Theatra des athenischen und olympischen Stadion 
(C. I. A. II 176, Z. 15 und Olympia, Textband II, S. 79) und die Pnyx in Athen 
erwähnt sein mögen. Im V. Jahrhundert scheint cs sogar überhaupt in ganz 
Griechenland noch kein Thcatron mit steinernen Sitzreihen gegeben zu haben ; 
alle grossen Theaterräume bestanden damals aus Erdwällen und enthielten ent- 
weder gar keine oder nur hölzerne Sitzbänke. 

Das Theater, in welchem die Dramen der grossen Tragiker des V. Jahr- 
hunderts aufgeführt wurden, war also kein prächtiges Bauwerk mit steinernen 
Sitzreihen und marmornen Thronen, sondern ein einfacher Zuschauerraum mit 
hölzernen Bänken. Das verdient denen gegenüber nochmals betont zu werden, 
welche sich auch jetzt noch nicht von der irrtümlichen Vorstellung befreien 
können, dass das Athen des l’erikles eine Marmorstadt gewesen sei. 

Sind von dem im V. Jahrhundert errichteten Zuschauerraum noch Reste er- 
halten? Schon oben (S. 28) erwähnte ich das Stück einer polygonalen Mauer, 
welche möglicher Weise die Stützmauer eines Zuschauerraumes sein könne, aber 
ihre geringe Dicke liess uns eher an eine Mauer der Parodos denken. Zeitlich 
würde sie zu dem Umbau des V. Jahrhunderts passen. 

Mit nicht grösserem Rechte dürfen die Mauern B (im Westen) und J (im Osten) 
als Reste des altgriechischen Zuschauerraumes betrachtet werden, weil sie mit den 
späteren Umbauten nicht in Verbindung gebracht werden können und aus einem 
Material (weichem Piräusstein) bestehen, das bei jüngeren athenischen Bauwerken 
nicht vorkommt. Welchen Zweck sie in dem alten Theater gehabt haben, ist bei 
der geringen Ausdehnung der Reste nicht fcstzustcllen. Möglicher Weise gehörten 
sie zu Stützmauern des Zuschaucrraumes. 

Zu dem Theater des V. Jahrhunderts gehörte vielleicht auch der schon erwähnte 
Stein mit der Aufschrift ßs/.fj; iirripsTwv (C. I. A. I 499), indem er eine Abteilung 
des Zuschaucrraumes bezeichnete, die für die Diener der Bulc bestimmt war. 
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Irgend eine Stelle, wo der Stein angebracht gewesen sein könnte, lässt sich auch 
nicht einmal vermutungsweise angeben. Denn da die Stützmauer nicht in Betracht 
kommt, weil der Stein dort keinen Teil des Sitzraumes bezeichnen könnte, begreift 
man nicht recht, wo ein gerader Block — er hat nämlich keine Rundung — in 
einem runden Theaterraum gelegen haben kann. Auch die Inschrift C. I. A. IV, 
■555 b: s xspüxsv (vergl. v. Wilamowitz, Hermes XXI, S. 597* Anm. l) kann 
möglicher Weise zu dem Theater des V’. Jahrhunderts gehört haben. 

Neben der Orchestra und dem Zuschauerraum hat es im VI. und V’. Jahr- 
hundert noch kein festes Skc n engebäude gegeben. Auf mehrere Beweise 
gestützt, dürfen wir das mit Bestimmtheit aussprechen. Erstens sind bei den Aus- 
grabungen keinerlei Reste eines steinernen Gebäudes neben der Orchestra zu 
Tage gekommen. Zwar folgt daraus noch nicht mit Sicherheit, dass cs auch 
keine Skene gegeben hat ; aber wenn wir bedenken, dass von dem späteren 
Skencngebäudc und allen seinen Umbauten nicht unbedeutende Ruinen erhalten 
sind, so darf eine Hypothese, welche annehmen muss, dass allein von der Skene 
des V. Jahrhunderts auch die letzten Reste zerstört worden seien, als sehr 
bedenklich bezeichnet werden. Zweitens ist beachtenswert, dass die Stützmauer 
der Orchestra nach Aussen eine sichtbare Aussenflächc hatte und daher un- 
möglich bestimmt gewesen ist, von einem daneben errichteten Skencngebäudc 
verdeckt zu werden. Drittens lässt auch die Lage der Orchestra im Verhältnis 
zum alten Dionysos-Tempel kein dauernd vorhandenes Skencngebäudc zu. Dass 
vor dem Eingang zum Tempel neben dem alten Tanzplatz an den Festen des 
V. Jahrhunderts ein Spielhaus aufgeschlagen wurde, lässt sich allerdings nicht 
leugnen, aber dort ein festes Haus anzunehmen, ist schon deshalb nicht mög- 
lich, weil bei der Errichtung eines Spiclhauscs im IV’. Jahrhundert durch Vcr- 
lcgtmg der Orchestra der Raum für ein solches 1 laus erst geschaffen worden 
ist. Viertens dürfen wir auf die im VT. Abschnitt näher erörterte Thatsachc 
hinweisen, dass das Spielhaus mit einem Ausdruck (axrjvr,) benannt wurde, wel- 
cher seinen provisorischen Charakter über jeden Zweifel erhebt. Wäre man nach 
Erfindung der Skene bald dazu übergegangen, diese als festes Haus aus Stei- 
nen zu errichten, so würde sich der Name «Zelt» schwerlich dafür eingebür- 
gert haben. Schliesslich wissen wir aus Andokidcs (I, 38), dass man am Ende 
des V. Jahrhunderts von dem Thor des Dionysos- Bezirks die Orchestra über- 
sehen konnte Das war aber im IV. Jahrhundert, als ein steinernes Skcncnge- 
bäude bestand, nicht mehr möglich. Im V. Jahrhundert kann mithin noch keine 
feste Skene vorhanden gewesen sein. 

Dass aber schon in der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts bei den Auf- 
führungen gewöhnlich ein provisorisches Spielhaus, eine Skene, neben der Orche- 
stra errichtet wurde, wissen wir aus der Littcratur. «Primum Agatharchus Athc- 
nis Acschylo docente tragoediam scacnam fccit et de ea commentarium reliquit» 
sagt Vitruv VII praef. 1 1 , und seine Angabe wird durch andere Nachrichten be- 
stätigt (z. B. Horaz epist. ad Pis. 279: « Acschylus . . . modicis instravit pulpita 
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lignis», wo «pulpitum» gleich sxyjvy; ist). Irgend welche baulichen Reste, welche uns 
über die Grösse und Gestalt dieses aus Ilolz und Zeug errichteten Baues unmit- 
telbar Aufschluss geben könnten, giebt es nicht. Auch Fundamente aus Stein sind 
für diesen Holzbau nicht vorhanden gewesen. Indirekt können uns aber die Rui- 
nen des IV. Jahrhunderts Auskunft erteilen. Da wir diese aber erst weiter unten 
kennen lernen werden, empfiehlt es sich, die Besprechung der Form und Aus- 
dehnung der alten Skenc bis dahin zu verschieben. Nur ein Doppeltes mag hier 
schon betont werden : Einmal, dass die Skenc naturgemäss zuerst eine sehr ein- 
fache Anlage gewesen sein muss, die erst allmählich vergrössert und zu der 
Form ausgebaut wurde, welche sie im IV. Jahrhundert hatte. Und zum Andern, 
dass wir auch nicht den geringsten baulichen Anhaltspunkt zu der Annahme 
haben, dass die Skene in ältester Zeit etwas anderes als ein Zelt oder Haus 
war, oder dass vor der Skene damals irgend ein Podium oder Bema errichtet 
worden sei. 

Konnten wir aus den Ruinen die Grösse der Orchestra des VI. und V. Jahr- 
hunderts feststellen, so geben sie uns leider keinen Aufschluss über ihre Herrich- 
tung für die Aufführungen. Kein Stück des alten Orchcstrabodcns ist in seiner 
ursprünglichen Gestalt erhalten, und weder ein Fundament, noch eine Fclsbcarbei- 
tung giebt die geringste Kunde von einem Altarbau, der in der Mitte des Kreises 
oder an seinem Rande gestanden haben könnte. 

Und doch dürfen wir in der Orchestramittc einen Altar sowohl für die 
älteste Zeit als auch für das V. Jahrhundert annehmen. Darüber lassen die littc- 
rarischen Nachrichten der späteren Zeit keinen Zweifel. Leider befinden wir 
uns aber hier nicht in der glücklichen Lage wie bei der Skene, dass wir den 
Mangel an alten Bauwerken durch die erhaltenen Ruinen einer jüngeren Zeit cini- 
germassen ersetzen können, denn auch in dem Theater des IV. Jahrhunderts kön- 
nen keinerlei Reste des Altars nachgewiesen werden. Wir haben daher keine 
Veranlassung die Untersuchung über die Gestalt des Altars bis zur Besprechung 
des jüngeren Theaters hinauszuschieben, wollen vielmehr hier festzustellen suchen, 
was wir über seine Form, Grösse und Verwendung wissen. 

Was die antiken Schriftsteller über den Altar der Orchestra berichten, ist 
im V. Abschnitte unter dem Worte Ou^Xyj zusammengestcllt (vergl. auch A. 
Müller, Lehrbuch der Bühncnaltcrtümcr, S. 129). Hier mögen nur zwei wichtige 
Nachrichten erwähnt werden. Erstens spricht Pollux (IV, 123) von der Orchestra, 
£v yj xai -fj Ou;ji£ai;, £?*£ ßfjpix o 3 «t, eiVe ßwpi:?, und über den »X'55 : £X is; 3 £ y^v 
T pxus^a äpyaia, £ 9 ’ r,v irpb OirniSci; eT? rt? ävaba? T0T5 yopEuiai? ä-£xptva is ; und 
zweitens steht im Etym. Magn. s. v. Oupi£Xr ( : r, ts 3 Ositpso pdypi vüv ä-b tpa- 
tc££yj; wvSp.aaTat ^api t'o £k’ auTfJ? xä Ovyj jJtspt^ssOai, tour^stt Ouip-sva ispETa. -rpi- 
"E^a 3 ’ i^v, £ 9 ’ y;; £<jtwts? £v tsT; äy pot; r, 3 cv, tz!;iv XaicusYjs TpavwSia?. 

Meines Erachtens ist man zunächst zu der Annahme verpflichtet, dass der 
in der Orchestra befindliche Altar ursprünglich die gewöhnliche Gestalt eines 
Opfcraltars gehabt hat, weil cs anfangs der Hauptaltar des Dionysos gewesen 
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sein wird, um den man tanzte. Nun waren allerdings die Altäre im Altertum 
von verschiedener Grösse und Gestalt, aber im Allgemeinen enthielten wenig- 
stens die grösseren von ihnen zwei Teile, den eigentlichen Altar oder Tisch, aut 
dem das Opfer verbrannt oder nur niedergelegt wurde, und davor einen nur um 
eine oder mehrere Stufen über den Boden erhobenen Platz, der als Standplatz 
für den Priester und als Stelle für das Schlachten der Opfertiere diente. 

Wir besitzen in Athen in einem noch aus dem VI. Jahrhundert stammenden 
Theatron einen das Centrum der Anlage einnehmenden Felsaltar, der uns eine 
Vorstellung von dem Altar unseres Theaters geben kann, nämlich das aus 
dem Felsen gehauene Bema der Pnyx (vergl. Curtius, Atlas von Athen, Ta- 
fel 5 )- Dieser Für die Volksversammlungen bestimmte Raum war ein Theatron 



*4=4*4”» " '■h i . ,i ,.w, i .i — 

'00 50 0 1 

Figur 8. Altar der Aphrodite. 

der alten Form und wird mit seinen hölzernen Sitzreihen und ihrem geringen 
Steigungsverhältnis dem Dionysos -Theater des VI. und V. Jahrhunderts sehr 
ähnlich gewesen sein. Der Altar, in der Mitte des ungefähr einen Halbkreis 
bildenden Raumes gelegen, besteht aus einem Podium oder Bema, das sich um 
drei Stufen über den Fussboden erhebt, und aus einem höheren Würfel, dem 
eigentlichen Altäre, zu dem zwei schmale seitliche Treppen hinauffuhren. Sehen 
wir von dem letzteren Umstande ab, der vermutlich durch die örtlichen Ver- 
hältnisse, namentlich durch die in derselben Höhe angebrachten Sitze der Pry- 
tanen veranlasst ist, so hat der Bau eine ähnliche Form, wie wir sie vielfach 
bei Altären finden und wie sie auch der in den Figuren 8 und 9 abgcbildctc, 
in Athen gefundene Altar der Aphrodite zeigt. Dieser ist im Ganzen 1,64'" zu 
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1,54'" gross und hat einen nur uin eine Stufe erhöhten Standplatz von 0,41“' 
zu i,64 ,n . Wie nun in der Pnyx die Redner auf das Bema des Altars traten 
und von dort zu dem im Halbkreise herumsitzenden Volke sprachen, so werden 
auch in der Orchestra des dionysischen Theaters die ersten Schauspieler auf 
dem Tritt des Altars gestanden haben, wenn sic sich mit längeren Reden 
an den Chor wandten. Auch die Flötenbläser, die den Tanz und Gesang 
mit ihrem Spiel begleiteten, haben wir uns auf den Stufen oder dem Tritt 
des Altars zu denken. 

Während der Altar in der älteren Zeit möglicher Weise ein fester Bau war, 
scheint er zur Zeit der skenischen Aufführungen verschiedene Abmessungen und 
Formen gehabt zu haben, wie sie grade 
das Drama verlangte. Für das eine Stück 
genügte ein kleiner Rundaltar, für das 
andere war ein grosser für mehrere Göt- 
ter bestimmter Altar, eine Koinobomia, 
notwendig. Als mittlere Abmessungen ei- 
nes Altars, wie wir ihn uns im VI. und V. 

Jahrhundert im Theater zu denken haben, I 

können vielleicht die hierneben angegebe- 
nen Masse des Aphrodite- Altars dienen. 

Für die Bestimmung der Art und 
Weise des Spieles wäre cs wertvoll ge- 
wesen, wenn sich hätte ermitteln lassen, 
ob unter der älteren Orchestra ein unter- 
irdischer Gang vorhanden war, wie er in 
Eretria, Sikyon und Magnesia am Mäan- 
der aufgefunden ist. Die unter der jüngeren Orchestra aufgcdccktcn Gänge und 
Hohlräume sollen beim lykurgischen Theater besprochen werden. Thatsächlich 
ist unter der Hälfte der alten Orchestra der Fels bis zu einer solchen Tiefe ab- 
gearbeitet, dass nicht nur ein unterirdischer Gang, sondern sogar grössere unterir- 
dische Räume unterhalb ihres Fussbodens bestanden haben können. Aber leider 
ist nicht gewiss, ob diese Fclsarbciten schon im V. Jahrhundert oder erst zur 
Zeit Lykurgs ausgeführt worden sind ; es kann daher ajeh nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden, ob unter der Orchestra des V. Jahrhunderts wirklich ein 
Gang war oder nicht. In dem Theater des Lykurg gab es dagegen, wie wir später 
nachweiscn werden, keinen bei Aufführungen __ benutzbaren unterirdischen Gang. 

Auf Grund der geringen Reste des älteren Theaters und unter Zuhilfe- 
nahme der Nachrichten der alten Schriftsteller dürfen wir uns von der Orchestra 
und dem Zuschauerraume des VI. und V. Jahrhunderts folgendes Bild machen : 
Innerhalb des heiligen Bezirks war am unteren Abhang der Akropolis eine 
kreisrunde Terrasse von etwa 24'" Durchmesser angelegt und von einer polygo- 
nalen Kalksteinmaucr gestützt. Sie lag vor der Vorhalle des Dionysos-Tempels, 
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Figur 9. Grundriss des Aphrodite-Altars. 
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aber aus der Tempclaxc etwas nach Norden verschoben. Zwei Rampen führten 
von Osten und Westen aus dem Bezirk zu der Orchestra hinauf. In der Mitte 
dieses Platzes dürfen wir, obwohl nichts davon erhalten ist, einen Altar annehmen, 
um den die Chöre ihre kyklischcn Tänze ausführten, und auf dessen Thymele 
die Musiker und anfangs auch die Schauspieler Platz fanden. Nach der Bcrgscitc 
hin war die Orchestra von einem Zuschauerraum umgeben, der ursprünglich wohl 
keine regelmässige Gestalt hatte, aber im V. Jahrhundert mit Stützmauern um- 
geben war und ungefähr die Form des späteren Theaters zeigte. Für das Fest 
des Gottes wurde er mit hölzernen Sitzbänken versehen. Hin Skenengebäude aus 
Stein gab cs noch nicht. Während im VI. und im Anfänge das V. Jahrhunderts 
überhaupt keine Skene vorhanden war, wurde etwa von der Mitte des V. Jahr- 
hunderts ab für die Aufführungen regelmässig ein Spielhaus aus Holz errichtet. 

Wie auf diesem Festplatze gespielt wurde, wo bei den Aufführungen der 
Chor und wo die Schauspieler standen, werden wir später im Einzelnen fcstzu- 
stellcn suchen. Hier mag zur Vervollständigung des Bildes nur hinzugefügt werden, 
dass Tanz, Gesang und Spiel in der Orchestra statlfandcn. Die auf- und abtre- 
tenden Künstler betraten den Platz auf den beiden seitlichen Zugängen, die Pa- 
rodoi genannt wurden. Durch Errichtung der Skene wurde die Orchestra, die 
bis dahin ein Platz im heiligen Bezirke war, zum Platz vor dem Königspalast 
oder Tempel oder was sonst die Skene darstclltc. Aus dem Spiclhausc kamen 
nunmehr diejenigen Schauspieler heraus, welche zu ihm gehörten, welche in dem 
Hause ihren dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt hatten. Die übrigen 
Schauspieler betraten die Orchestra nach wie vor durch die Parodoi. 

2. Das Theater des IV. Jahrhunderts. 

Die meisten Mauern und Fundamente des Theaters, sowohl des Zuschauer- 
raumes wie des Skenengebäudes, gehören wegen ihres gleichen Materials und 
ihrer gleichmässigcn Bauart augenscheinlich einer einzigen Bauepoche an, näm- 
lich einer Zeit, welche Brcccia, Piräusstein und hymettischcn und pentelischcn 
Marmor nebeneinander als Baumaterialien verwendete. Die aus diesen Steinarten 
bestehenden Mauern bilden auch, wie man sich leicht überzeugt, einen zusam- 
menhängenden und einheitlichen Plan, der mit den älteren Mauern in keiner 
Beziehung steht und nicht als ein Umbau eines älteren Theaters, sondern als ein 
vollständiger Neubau ausgeführt ist. Es gehören zu diesem einheitlich geplanten 
Bau : die Stützmauern des ganzen Zuschauerraumes, die Sitzreihen aus Kalk- 
stein und Marmor, die Orchestra mit ihrer Steinschwcllc und dem grossen Was- 
sercanal und ein Skenengebäude mit vorspringenden Paraskenien. Auf Tafel I 
sind alle Mauern, welche dieser Epoche angehören, mit grauer Farbe colo- 
rirt. Auch giebt Tafel III einen grösseren Grundriss der Skene und der Orchestra 
dieser Epoche, in welchem die verschiedenen Baumaterialien verschieden gezeich- 
net sind. Reconstructionen des Theaters geben die Tafeln II und IV. 

Bevor wir die einzelnen Bauteile beschreiben, ist es ratsam, uns zunächst 
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die Frage vorzulegcn, ob die Ruinen selbst gestatten, die Zeit dieses Neubaues 
zu bestimmen. In der That liefern sie mehrere feste und untrügliche Anhalts- 
punkte zur Ermittelung ihrer Entstehungszeit : 

1. Schon einige der Baumaterialien an und für sich, nämlich die Brcccia und 
der Hy mettos - Marmor weisen auf das IV. bis II. vorchristliche Jahrhundert hin 
(vcrgl. oben S. 12 ). In dieselbe Periode führt uns die Art und Weise, wie diese 
Materialien auf die einzelnen Teile der Mauern verteilt und mit Piräusstein ver- 
bunden sind. Die Breccia ist für die Fundamente, der Hymettos - Marmor für 
die Schwellen und Orthostaten, und der Piräusstein als Zwischenlage zwischen 
den beiden anderen und ausserdem als Material der sichtbaren Mauern des Zu- 
schauerraumes verwendet. Wir lernten diese Bauweise schon bei Besprechung der 
im Dionysos - Bezirk befindlichen Säulenhalle kennen. Dass der Hymettos - Mar- 
mor nicht etwa, wie man annchmcn könnte, ein späterer Zusatz ist, geht mit 
Sicherheit daraus hervor, dass der grosse Wassercanal, welcher das Regenwasser 
aus der Orchestra unter dem Skenengebäudc hindurch ablcitct, mit Platten hymet- 
tischen Marmors abgedeckt ist. Da diese Platten unbedingt vor Erbauung des 
Skenengebäudes verlegt sind, so muss auch der Beginn des Baues in eine Zeit 
fallen, in welcher dieses Material schon Verwendung fand, also frühestens ins 
IV. Jahrhundert. 

2. Die Stützmauern des Zuschauerraumes sind aus Brecciaquadcrn erbaut 
und besitzen eine äussere Verkleidung von Piräuskalk. An den Quadern des 



letzteren Materials kommen mehrfach Buchstaben als Steinmetzzeichen vor. Ich 
habe folgende Buchstaben gefunden : A I 0 1 1 X Q. Ihre Form und namentlich das 
Vorkommen des Q sind sichere Beweise dafür, dass der Bau nicht vor der Ein- 
führung des jonischen Alphabets, also nicht vor dem Ende des V'. Jahrhunderts 
entstanden ist. Von der Quader mit O und Q, welche in der westlichen Stütz- 
mauer sitzt, giebt Figur 10 ein Bild. Man könnte cinwcndcn, dass die Buchstaben, 
weil sie sich an der Ausscnseitc der Mauer befinden, möglicher Weise erst später 
hinzugefügt seien. Allein dieser Einwand wird durch die Thatsache vollständig 
entkräftet, dass in einem Falle diese Buchstaben (O und X) an der Seitenfläche 
einer Quader stehen, wo sie nach Vollendung des Baues nicht mehr sichtbar 
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waren (vergl. Figur 1 1). Erst jetzt in Folge der Zerstörung eines grossen Teiles 
der Mauer sind mit jener Seitenfläche die beiden Buchstaben wieder zum Vor- 
schein gekommen. 

3. Ein an der Ecke A der Stützmauer des Zuschauerraumes eingemauerter 
Stein, derselbe, welcher die Buchstaben O und X tragt, hat an seiner Stossflächc 
eine Inschrift, welche umgekehrt, d. h. auf dem Kopf stehend, eingemauert ist. 
Die Inschrift lautet, wie Figur 11 zeigt: BOA II- VI III BETON. Irrtümlich sind 
die Buchstaben O und X als zu der Inschrift gehörig und demnach als Zahl- 
zeichen betrachtet worden, während sie unzweifelhaft Steinmetzzeichen oder Ver- 
satzmarken sind und nichts mit der Inschrift zu thun haben. Sie sind in anderer 
Weise und anderer Grösse cingcarbcitct und rühren von der zweiten Verwendung 
der Quader her. Offenbar ist die Inschrift hcrgestellt, bevor der Stein an seine 
jetzige Stelle kam, denn er gehörte zu einem älteren Gebäude und wurde hier 
zum zweiten Male als Baustein benutzt. 

Die Entstehungszcit der Inschrift wird verschieden angegeben. Kirchhoff setzt 
sic (C. I. A. I, 499) ans Ende des V. Jahrhunderts, während andere sic für 
etwas älter halten. Man stimmt aber darin überein, dass sic in die zweite 
Hälfte des V'. Jahrhunderts zu setzen ist. Der Neubau des Theaters, bei 
welchem sie als gewöhnlicher Baustein verwendet wurde, muss natürlich jünger 
sein als die Inschrift und kann daher keinenfalls vor den Anfang des IV. Jahr- 
hunderts fallen. 

4. Wir werden später die Basis eines Standbildes des Dichters Astydamas 
kennen lernen, welche an der südwestlichen Ecke des Sitzraumes in der Flucht 
der Proedria gestanden hat und jetzt zum Teil wieder aufgcstcllt ist (vergl. Figur 
23). Die Basis war scheinbar nicht nur zum Schmucke aufgcstellt, sondern bildete 
ein gutes Widerlager für die auf der westlichen Stützmauer angebrachte Brüstung. 
Die Gestalt des Steines lässt darauf schlicsscn, dass die Basis erst aufgcstellt 
wurde, nachdem die Stützmauer und ihre Brüstung erbaut waren. Da nun dem 
Dichter Astydamas im Jahre 340 nach der Aufführung seines Dramas Partheno- 
paios eine Statue zuerkannt wurde (vergl. U. Köhler, Athen. Mittheil. III S. 1 1 5), 
und demnach die Aufstellung der Basis bald nachher erfolgt sein wird, so muss 
die Stützmauer und der untere Teil des Zuschauerraumes damals fertig gewesen 
sein, wenn man nicht annchmen will, dass die Statue anfangs an einer anderen 
Stelle stand und erst später an ihrem jetzigen Platze errichtet wurde. Am 
wahrscheinlichen dürfte es sein, dass die Stützmauer des Theaters gerade vol- 
lendet war, als man im Jahre 340 die Aufstellung einer Statue des Astydamas 
beschloss. Die Basis wurde dann als unterer architektonischer Abschluss der 
Bekrönung der Mauer aufgcstellt. 

5. Als das ehorcgischc Weihgeschenk des Thrasyllos oberhalb des Theaters 
vor der Grotte der Panagia Spiliotissa gebaut wurde, war der Fels schon in der 
Weise abgearbeitet, wie cs für den jetzigen Zuschauerraum notwendig war. Da 
nun die Zeit der Errichtung des Thrasyllos - Monuments bekannt ist (319 vor Chr.), 
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so muss der Neubau des Theaters vor diesem Jahre erfolgt sein. Man darf sogar 
vermuten, dass beide Neubauten zeitlich ziemlich Zusammenfällen, denn die Grotte 
oberhalb des Theaters, welche bei Errichtung des letzteren entweder zum Vor- 
schein gekommen oder wenigstens verändert worden war, wird wahrscheinlich 
sehr bald nach der Vollendung des Theaters ihre Fassade, nämlich das Monu- 
ment des Thrasyllos, erhalten haben. Für Gleichzeitigkeit spricht ferner der Um- 
stand, dass sowohl an mehreren Steinen des Skenengebäudes als auch an einigen 
des cliorcgischen Monuments ein schmaler Streifen des Wcrkzolls neben der Fuge 
stehen geblieben ist, eine technische Eigentümlichkeit, die sich an anderen Bau- 
ten nur sehr selten vorfindet. 

Haben wir so gefunden, dass der Neubau des Theaters einerseits nach dem 
V'. Jahrhundert und andererseits nicht viel vor dem Jahre 319 ausgeführt worden 
ist, und dass ferner ein Teil des Zuschauerraumes schon im Jahre 340 wahr- 
scheinlich gerade vollendet war, so sind wir berechtigt, die Erbauung des 
Theaters rund in die Zeit von 350 — 325 zu setzen. 

Dazu stimmt nun vorzüglich, dass auch sichere littcrarischc Zeugnisse von 
einem Theaterbau aus dieser Zeit berichten. Als älteste Nachricht dieser Art 
wird vielfach ein Volksbeschluss aus dem Jahre 343/42 (C. I. A. II, 1 14 B) an- 
geführt, in welchem der Rat von Athen belobt wird, weil er xa/.iö; xai 2txat(.>; 
£tc£[|ae/.v; 9 y) xi;]? eixsofda? xcu Gsaxpsu. Von anderer Seite (vergl. A. Müller, Bühnen- 
altertümcr, S. 87 Anm. 4) ist aber darauf hingewiesen worden, dass sich diese 
EuxstrjAta auf eine Aufführung im Theater beziehe, bei welcher die Bule für den 
Schmuck und die Ordnung der Aufführung gut gesorgt habe. Wenn wir jedoch 
erwägen, dass nach unserem 4. Beweise gerade im Jahre 340 ein Teil des Thea- 
ters fertig gestellt war, so möchte man glauben, dass es sich doch um den 
Neubau des Theaters handelt. Die anderen litterarischen Zeugnisse, welche hier 
in Betracht kommen, sind folgende (vergl. A. Müller, S. 86 Anm. 2) : 

1. Iiypcrides bei Apsin. Walz, Rhet. Gr. IX p. 545 : (AuxsSpyos) xa/Osl; 2’ g«i 
x?) 2t5txr,!jit x«v ypr/p.i-oyj gyps ixopou;, wxoSsp.njss 21 xb Osaxpov, xb wgeigv, vstopta. 

2. Flut. Vit. X orat. VII 4 p. 841 C: xat xb sv Aigvugou Oe'axpsv 4 -tcxaxwv (Au- 


xsö 


pt=;) 


Exs/.syxras. 


3. Ebenda, 3. Psephisma § 5 wird von Lykurg berichtet : -pb^ 8s xcüxgi; r.pispya 
7 iapa/,a£o>v tgü? xe veugsIxg-j; xat xr,v oxeugQ^xijv xsl xb OiaxpGv xb Aisvuctaxbv si-sip- 
yäaaxo xat e-ex^Xege. 

4. Dasselbe wird bestätigt durch C. I. A. II, 240 b: xf,v 84 <j[xsvisOr ( xr;v xat xb 
04 axpov xb] Atsvu'jtaxbv gljvjpyaGaxo. 

5. Paus. I 29, 16 sagt ebenso von Lykurg: sixoSspt^ixaTa 24 stxexT/.ese pi 4 v xb 
04 axpov 4 x 4 p<i>v üixap!ja:;. 4 vu>v. 

Diese Nachrichten stimmen alle darin überein, dass Lykurg an dem Dio- 
nysos-Theater gebaut habe: nur in Bezug auf das Mass seiner Bauthätigkeit 
schwanken sie. Während nämlich Hyperides angiebt, dass Lykurg neben anderen 
Gebäuden auch das Theater erbaut habe, wird in den übrigen Nachrichten über- 
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cinstimmcnd und auch offenbar genauer gesagt, dass er den vorher von Anderen 
begonnenen Bau nur vollendet habe. 

Nachdem wir ans den erhaltenen Ruinen gelernt haben, dass gerade im IV. 
Jahrhundert ein vollständiger Neubau des Theaters erfolgt ist, kann es nicht zwei- 
felhaft sein, dass dieser Bau mit dem unter der Verwaltung Lykurgs zu Ende ge- 
führten Theater identisch ist. Man hat zwar früher vielfach behauptet, dass sich 
die Bauthütigkeit des Lykurg auf eine Reparatur oder auf einen Umbau eines 
im V. Jahrhundert errichteten Theaters beschränkt habe, aber weder mit dem 
klaren Ausdruck der angeführten Nachrichten, noch mit dem Thatbcstandc der 
Ruinen ist diese Annahme in Einklang zu bringen. Jene berichten nicht, dass 
Lykurg ein längst fertiges Theater eingebaut oder verändert habe, sondern be- 
zeugen, dass der Theaterbau halbfertig war, als ihn Lykurg übernahm und vol- 
lendete. Einige Bestätigungen dieses Resultates werden sich im Laufe unserer 
Untersuchung noch ergeben. 

Die Namen der Männer, welche den grossartigen Umbau geplant und auch 
schon begonnen haben, sind uns nicht überliefert; wir wissen nur, dass Lykurg cs 
war, der den von ihnen begonnenen Theaterbau während seiner Finanzverwaltung 
(338 — 326) durchführtc und zum Abschluss brachte. Da sein Name mehrfach 
überliefert ist, darf man annehmen, dass seine Thütigkeit sich nicht nur auf die 
Fertigstellung eines fast vollendeten Baues beschränkte, sondern dass die Aus- 
führung des Baues zum grossen Teil ihm verdankt wird (vergl. W. Schmid im 
Philologus 1S88, S. 573). Man darf vielleicht annehmen, dass ausser dem Ske 
nengebäude auch der obere Teil des Zuschauerraumes von ihm gebaut ist. 

Bei der Wichtigkeit, welche das lykurgischc Theater für die Geschichte des 
griechischen Theaters hat, und bei seiner verhältnismässig guten Erhaltung ist 
cs unsere Pflicht, die Gestalt seines Zuschauerraumes, seiner Orchestra und seiner 
Skene im Einzelnen möglichst genau festzustellen. 

a. Der Zuschauerraum, das 0 satpov. 

Die Umfassungslinie des Zuschauerraumes hat eine ungewöhnliche Form. Sie 
bildet in ihrem nördlichen und westlichen Teile fast einen Kreis, dessen Mittel- 
punkt nicht in der Orchestra, sondern etwa in der Mitte des Sitzraumes liegt. 
Durch diese Anordnung war cs möglich, den Zuschauerraum hoch am Burg- 
felsen hinaufzuführen, ohne besonders hohe Stützmauern zu errichten. Die oberen 
Stufen bildeten keinen vollen Halbkreis um die Orchestra, sondern nur einen 
kleinen Kreisabschnitt auf der zum Berge gerichteten Seite der Orchestra. Wie 
sie an den beiden Enden verliefen, ist im Einzelnen nicht mehr fcstzustcllcn. In 
der Ergänzung auf Tafel II ist angenommen, dass sie von der Umfassungslinie 
unter schrägem Winkel geschnitten wurden. Eine ähnliche unregelmässige Endi- 
gung der Sitzstufen an der Umfassungsmauer kommt auch z. B. in den Theatern 
von Thorikos und Pergamon vor. 

Der Zuschauerraum war durch zwei horizontale Umgänge (Diazomata) in drei 
Teile oder Ränge geteilt. Nur das obere Diazoma ist noch gut erkennbar. Obwohl 
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das untere ganz zerstört ist, kann sein ehemaliges Vorhandensein nicht bezwei- 
felt werden, weil der ganze Grundriss nur bei Annahme eines zweiten Diazoma 
zu verstehen ist. Von dem oberen Umgang sind noch erhalten: ein Teil der 
Fundamentmauern in der westlichen Hälfte des Theaters, die für den Umgang 
dienende Einarbeitung in den Fels in der östlichen Hälfte und die Untermauern 
der beiden grossen Rampen, auf welchen man im Osten und Westen zu dem 
Theater emporstieg. Die ausscrgcwöhnlich grossen Abmessungen dieses Umgangs 
erklären sich dadurch, dass hier ein öffentlicher Weg durch das Theater führte. 
Dieser hatte bei Erbauung des Theaters nicht zerstört werden dürfen, weil er eine 
alte öffentliche Strasse war und für die im Osten der Stadt Wohnenden als 
Hauptweg zur Akropolis diente. So wurde er bei Herstellung des grossen Zu- 
schaucrraumcs als oberer Umgang durch das Theater hindurchgeführt. Dieser 
ältere Weg, welcher früher nur hypothetisch angenommen wurde, ist durch die 
Ausgrabungen von 1889 sicher nachgewiesen worden. In der Axe des Theaters 
wurden seine deutlichen Reste 14, 78 m über der Orchestra Lykurgs aufgedeckt. 
Da nun das erhaltene Fundament des Umgangs 22, 84 ,n über der Orchestra liegt, 
so ist der alte Weg bei Erbauung des Theaters um mindestens 8 gehoben 
worden, ein Höhenunterschied, der durch die beiden grossen Rampen an den 
Enden des Umganges ausgeglichen werden musste. 

Von dem Zuschauerraum schneidet der obere Umgang nur einen sehr klei- 
nen Teil als obersten Rang ab ; der übrigblcibcndc untere ist so gross, dass un- 
bedingt noch ein zweiter Umgang angenommen werden muss. Derselbe kann 
nach Analogie der anderen Theater nur etwa in der Mitte zwischen der Orchestra 
und dem oberen Umgang gelegen haben, und das wird durch den Umstand be- 
stätigt, dass er dann gerade mit den Enden der südlichen Stützmauern des Zu- 
schauerraumes zusammenfällt. Der untere Teil des letzteren, den wir kurz den 
ersten Rang nennen wollen, erhält in diesem P'allc die gewöhnliche Form des 
griechischen Theatergrundrisses, d. h. er ist etwas grüv 5 c<* ata’ ein halber Ring; 
der zweite Rang dagegen ist kleiner als ein solcher, weil seine Sitzreihen nicht 
mehr bis an die südlichen Stütz -und Absrmussmauenx heranrßicftfen; Der dritte 
Rang endlich bildet, wie wir schon sahön, hur einen kleinen Kreisabschnitt. 

Die Höhe, in welcher der untere Umgang gelegen hat/ ist hiebt mit voller Si- 
cherheit zu bestimmen. Im Durchschnitt auf Tafel V- •sind' fiir döh unteren Rang 
einschliesslich der Throne 31 Sitzreihen, für den zweiten 33 Reihen angenommen 
worden. In dem ergänzten Grundrisse habe ich dagegen jedem Range gleichmiissig 
32 Sitzreihen gegeben, was sich vielleicht mehr empfiehlt. Der oberste Rang 
hat wahrscheinlich 14 Sitzstufen gehabt. 

An der S. O. Ecke des Zuschauerraumes scheint ein Aufgang zu dem un- 
teren Umgang gewesen zu sein ; denn erstens ist die südöstliche Stützmauer etwas 
länger als die südwestliche und zweitens haben die südöstliche Ecke und das 
anstossende Stück der östlichen Stützmauer einen so unregelmässigen Grundriss, 
dass die Abweichung von der gewöhnlichen Form meines Erachtens nur durch 
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das Vorhandensein einer Treppe als Zugang zu dem unteren Diazoma erklärt 
werden kann. Welche Gestalt dieser Aufgang im Einzelnen gehabt hat, ist freilich 
vollständig unbekannt. Von einer Fortsetzung der Ausgrabung an dieser Stelle 
darf man weiteren Aufschluss hierüber erwarten. 

Am obersten Ende ist der Zuschauerraum in den Felsen der Akropolis tief 
cingcschnitten und so eine im Grundriss gerundete senkrechte Wand entstanden, 
welche im Altertume KaraTi^r, genannt wurde. Hier stehen noch jetzt zwei grosse 
Säulen, welche Drcifiisse getragen haben, und sind zahlreiche Einarbeitungen für 
Weihgeschenke erhalten. Auch Reste der zu letzteren gehörigen Inschriften sind 
an mehreren Stellen des Felsens zu erkennen (vergl. 1 larpokration s. v. xaTZTSj«; 
das Fragment des Philochoros: . . £v( 0 r,xs tbv (»zip Oiizpsn ?pizc$x . . . xai izi- 
Ypa^tv iz\ ttjv xaTatss/.r,v zi-.px;). Die bei Hyperides (in Demosth. S. IX, Z. 
20 ) angeführte xaTars^r, kann jedoch nur die abgeschnittene senkrechte Fels- 
wand auf der Pnyx sein. 



Der untere Teil des Zuschauerraumes ist im Grundriss grösser als ein Halb- 
kreis, was bekanntlich bei allen griechischen Theatern im Gegensatz zu den rö- 
mischen der Fall ist. Die verschiedenen Arten dieser Erweiterung des Sitzraumes 
über den Halbkreis hinaus sollen im III. Abschnitt besprochen werden. Im lykur- 
gischcn Theater ist die Erweiterung durch geradlinige parallele Stücke erfolgt, 
welche die Richtung von Tangenten des Halbkreises haben. Alle Zuschauer 
waren so nach derjenigen Stelle gerichtet, wo das Centrum der Aufführung lag, 
nämlich nach der vor der Skene gelegenen Hälfte der Orchestra. 

Durch radial gerichtete Treppen ist der Sitzraum ferner in 13 Keile (Kcr- 
kides) geteilt. Einschliesslich der beiden Treppen an den südlichen Stützmauern 


Qjgllized by43oogle 


. Das Theater des IV. Jahrhunderts. Der Zitschauerraum. 


43 


waren also 14 Treppen vorhanden. Diese Zahl wird in den beiden oberen Rängen 
grösser gewesen sein, damit die Zwischenräume der Treppen dort nicht zu 
gross wurden. In dem ergänzten Grundriss auf Tafel II ist jeder Keil in den 
oberen Rängen nochmals durch eine Treppe geteilt. 

Man hat die Vermutung ausgesprochen (A. Russopulos, ’E ap-/aisX. 1862, 
S. 287), dass die Zahl 13 mit Rücksicht auf die 13 Phylen gewählt sei, welche 
zur Zeit Hadrians bestanden, und musste demnach annehmen, dass der Zuschauer- 
raum während der Regierung Hadrians entweder erbaut oder wenigstens umge- 
baut worden sei. Dass diese Vermutung aber nicht stichhaltig ist, ergiebt sicli 
aus unseren früheren Darlegungen ; der Zuschauerraum ist ein Werk des IV. 
Jahrhunderts und von einem gänzlichen Umbau in römischer Zeit lässt sich nichts 
entdecken. Weshalb man gerade die Zahl 13 gewählt hat, entzieht sich unse- 
rer Kenntniss. 

Während in manchen Theatern einer Sitzztufe je zwei Treppenstufen 
entsprechen, ist hier die Zahl der Treppenstufen und Sitzreihen genau gleich, 
indem auf jede Sitzreihe je eine Stufe der Treppe kommt. Da aber eine Stu- 
fenhöhe von 0,32"', wie sie die Sitze haben, für eine Treppe zu gross wäre, 
hat man nach nebenstehendem Profil (Figur 12) die Treppenstufen an ihrer Ober- 
fläche nicht horizontal gearbeitet, sondern mit einer Neigung von etwa 0,10"' 
versehen. Die wirkliche vertikale Höhe der Stufe an ihrer Vorderkante beträgt 
demnach nur etwa o,22 m . Die grosse Neigung des Stufen- Auftrittes war für 
den Theaterbesucher unbequem, weil er namentlich beim Hinuntersteigen leicht 
ausglcitcn konnte. Um diesem Übelstandc nach Möglichkeit abzuhelfen, sind die 
Oberflächen der Stufen mit parallelen vertieften Rillen versehen, welche ein 
Ausgleiten verhindern. 

Die Sitzstufen, mit alleiniger Ausnahme der untersten Reihe, und alle 
Treppenstufen waren aus Piräuskalk hcrgestellt und haben, soweit sie erhalten 
sind, eine Profilirung, wie sic bei den meisten antiken Theatern in ähnlicher 
Weise wiederkehrt. Nachstehende Abbildung (Figur 13) zeigt ihre Form im 
Durchschnitt; die Vorderfläche ist hohlkehlenartig unterhöhlt, damit der Sitzende 
seine Füsse zurückziehen kann; auf der Oberfläche befindet sicli ferner eine 
Vertiefung, welche zur Aufnahme der Füsse der auf der nächsthöheren Stufe 
Sitzenden bestimmt ist. Die Einarbeitungen sind aber nicht nur zur Bequem- 
lichkeit der Zuschauer gemacht, sondern bewirken, was meines Wissens bisher 
nie hervorgehoben ist, dass bei derselben Grösse des Theaterraumes eine grös- 
sere Anzahl von Zuschauern untergebracht werden konnte. Die Höhe eines be- 
quemen Sitzes für erwachsene Personen beträgt nämlich etwa 0,45'"; im Dio- 
nysos-Theater misst die Höhe der Sitzstufen 0,33'", ist also etwas zu niedrig. 
Rechnet man noch ein Kissen von etwa 0,08"’ hinzu, so erhält man erst 0,41'". 
Durch Vertiefung der unteren Stufe auf ihrer Oberseite ist nun noch ein Mehr 
von 0,04 m gewonnen worden, so dass die gesamte Sitzhöhe 0,4 5 n ' beträgt. Wäre 
die Vertiefung nicht gemacht, so hätten die einzelnen Stufen eine Höhe von 


Figur 13. Durchschnitt durch die unteren Sitzreihen, den Umgang 
und den Wassercanal. 
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mindestens 0,33 + 0,04—0,37'“ erhalten müssen. Man 
würde dann bei einer Höhe des Zuschauerraumes 
von 78 Stufen 9 Stufen weniger haben anordnen 
können. 

In ähnlicher Weise sparte man an Raum durch 
die an der Vorderseite der Stufen angebrachte Un- 
terschneidung. Zum bequemen Sitzen und Unter- 
bringen der Ftisse war ein Platz von 0,85"' Tiefe 
erwünscht. Man rechnete dabei o,33 m auf den Sitz, 
0,42"' auf die Vertiefung für die Füsse 
und 0,1 O m auf die Verbreiterung des 
Fussplatzes durch Untcrschneidung der 
Vorderfläche. Würde man die Stufen 
nicht vorne unterhöhlt, sondern ihnen 
die volle Tiefe von 0,85“ gegeben 
haben, so hätte man bei derselben 
Ausdehnung des Theaters nur 69 Sitz- 
reihen anbringen können, während 
diese Zahl sich durch Anordnung der 
vorderen Unterhöhlung auf 78 erhöhte. 
Um die Zahl der Zuschauer zu 
berechnen, haben wir zunächst 
zu bestimmen, wie viel Platz 

jede Person beansprucht. Rech- 
nen wir auf jeden Zuschauer 
eine griechische Elle, nämlich 
0,49 m oder rund 0,50”, so 
konnten im ersten Range rund 
5500 Personen, im zweiten etwa 
6000 und im obersten etwa 

2500 Personen sitzen. 
Im Ganzen fanden also 
rund 14000 Personen 
Platz (vergl. 0 . Benn- 
dorf, Beiträge zur Kennt- 
niss des attischen Thea- 
ters, S. 7). Diese Zahl 

erhöht sich auf rund 

1 7000 Personen, wenn 
die weiter unten zu be- 
sprechenden, an mehre- 
ren Stufen befindlichen 
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vertikalen Striche von etwa 0,41m Abstand als Marken für die einzelnen Sitze 
genommen werden. 

In den älteren Besprechungen des Theaters wird gewöhnlich gesagt, dass 
die zweitunterste Stufe keine Sitzreihe, sondern entweder ein blosser Umgang 
oder der Platz für eine zweite Scsselrcihc sei. Beides ist nicht ganz richtig. 
Ursprünglich war sie eine gewöhnliche Sitzstufe, deren vordere Hälfte später, 
als man noch weitere Sessel aufstellen wollte, abgearbeitet wurde. Die rohe 
Art der Abarbeitung, die obere Profilirung der Stufe und die Unregelmässigkeit 
des Fundaments lassen darüber keinen Zweifel. Die Sessel, welche in dieser 
zweiten Reihe gestanden haben, müssen hölzerne gewesen sein, denn die weni- 



Figur 14. Thron «les Dionysos -Priesters und andere Sessel. 

gen Stcinscssel, welche jetzt noch dort stehen, entstammen sämtlich der unter- 
sten Reihe und können von dort erst in sehr später Zeit fortgenommen worden 
sein. Die Abarbeitung der untersten Porosstufe und die Aufstellung der zweiten 
Sesselreihc ist vermutlich erst in römischer Zeit erfolgt. 

Einen besonderen Schmuck des Theaters bildeten und bilden noch heute die 
schönen Marmorthrone der untersten Reihe, die Sitzplätze für diejenigen 
Personen, welchen das Recht der Proedrie verliehen war. Die Throne sind 
schon so oft beschrieben und abgcbildct worden, dass wir uns hier auf eine 
kurze Besprechung beschränken dürfen. Gut zu erkennen sind sie auf der in 
Lichtdruck wiedergegebenen Photographie des Theaters, welche diesem Buche 
vorgeheftet und als Tafel X bezeichnet ist. 

Im Ganzen waren 67 Throne vorhanden, nämlich in den beiden äusseren 
Keilen je 6, in allen übrigen je 5. Sie sind aus pcntclischcm Marmor in der 
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Weise hergestellt, dass meist zwei oder drei Sessel aus einem einzigen grossen 
Block bestehen. Ihre technische und künstlerische Ausführung ist eine vor- 
zügliche. Stattlicher und reicher als die übrigen isi der in der Mitte der Reihe 
und damit auch in der Mitte des ganzen Theaters bei Z aulgestellte Thron- 
scsscl des Priesters des Dionysos Elcuthcrcus. Seine Gestalt veranschaulichen 
die nebenstehenden Abbildungen (Figur 14 und 15). Kr war noch dadurch 
vor den anderen bevorzugt, dass er mit einem Baldachin überdeckt war ; Lö- 
cher im Fussbodcn, zur Aufnahme seiner Tragestangen bestimmt, sind noch 

neben dem Throne erhalten. Auch 
mit einer Fussbank war er ausge- 
stattet, doch hatte er diese Vor- 
richtung mit anderen Sesseln der 
untersten Reihe gemein. Vor der 
Mitte vieler Throne erkennt man 
nämlich im Fussboden je zwei Lö- 
cher, welche augenscheinlich zur Be- 
festigung einer Fussbank aus Stein 
oder Metall gedient haben. Wenn 
man jetzt auf einem der Throne Platz 
nimmt, vermisst man die Fussbank 
nicht und findet die Höhe des Sitzes 
sehr bequem. Man darf aber nicht 
Figur 15. Relief am Throne des Diouysos-l'rienier*. vergessen, dass auf den Steinsitzen 

noch gepolsterte Kissen lagen, durch 

welche der Sitz so sehr erhöht wurde, dass eine Fussbank erwünscht war. 

Es ist lange darüber gestritten worden, in welcher Epoche die Sessel auf- 
gestellt seien. Wahrend Vischer {Entdeckungen im Dionysos-Theater, S. 44) sie 
dem Lykurg zuschreibt und die Möglichkeit zugiebt, dass sic noch älter seien, 
werden sie von Ziller-Julius (Zeitschrift für bild. Kunst XIII, S. 203) in die erste 
römische Kaiserzeit gesetzt. 

Ich bin überzeugt, dass sie im IV. Jahrhundert angefertigt sind. Denn erstens 
sind sie von den übrigen, aus Poros bestehenden Sitzreihen, die sicher dieser Epo- 
che angchörcn, nicht zu trennen. Die unterste Porosschicht, welche jetzt den 
Umgang hinter den Thronen bildet, hat eine andere Proßlirung als die übrigen 
Porosstufen und kann demnach ursprünglich keinesfalls eine gewöhnliche Sitzstufe 
gewesen sein. Sie ist also schon fiir eine Reihe bevorzugter Sessel berechnet. 
Zweitens ist aber auch die Arbeit der Throne in technischer und künstlerischer 
Beziehung eine so vollkommene, dass wir nur an griechischen Ursprung denken 
dürfen. So sind einerseits ihre verticalen Stossfugen sehr sorgfältig gearbeitet, 
und andrerseits zeigen auch die Reliefs an dem Throne des Dionysos-Priesters 
die gute griechische Arbeit des IV. Jahrhunderts. 

Allerdings stammen die Inschriften, welche sich auf den erhaltenen Thron- 
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sesscln befinden, erst aus hellenistischer und römischer Zeit, aber bei vielen von 
ihnen ist deutlich zu erkennen, dass sie die Stelle älterer Inschriften einnehmen; 
letztere sind weggemcisselt und durch jüngere ersetzt worden. Dass in Folge 
neuer Verleihungen des Rechtes der Proedrie solche Veränderungen notwendig 
werden konnten, liegt auf der Hand. Wann zuerst Inschriften cingcarbeitet sind, 
wissen wir nicht. Aber selbst, wenn wir es wüssten, würde das Alter der Ses- 
sel dadurch noch nicht feststehen, weil die Anbringung der Inschriften nicht 
mit der Aufstellung der Throne zusammen zu fallen braucht. Vielleicht trugen 
sie ursprünglich, wie Vischer (S. 44) vermutet, nur Buchstaben oder Marken; 
vielleicht hatten sie mit Farbe aufgemaltc Namen ; möglicher Weise waren auch 
anfangs überhaupt keine Bezeichnungen vorhanden. Welche dieser Annahmen 
die grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat, wage ich nicht zu entscheiden. 
Auf dem mittelsten Sessel, demjenigen des Dionysos - Priesters, befand sicli jeden- 
falls ursprünglich keine Inschrift, weil der Thron unzweifelhaft älter ist als seine 
Aufschrift. Erst als die übrigen Sessel mit Aufschriften versehen waren, hat 
man auch den mittleren nicht unbeschrieben gelassen, obwohl jedermann wusste, 
dass er für den Vorsitzenden der Festfeier, für den Priester des Dionysos - Eleu- 
thercus bestimmt war. 

Auf die einzelnen Priester und Beamten, welchen die bevorzugten Plätze 
verliehen waren, näher einzugehen, ist hier nicht der Ort. Indem ich auf die 
vorhandenen Publicationen (Vischer, S. 18 — 43, Wheclcr, S. 152 — 177, CIA III, 
240 — 298) verweise, mag cs genügen, die Namen kurz aufzuzählen. Ich beginne 
am westlichen Flügel mit N' 1 I und bezeichne auch die Keile (Kerkides) in der- 
selben Reihenfolge mit den Zahlen I — XIII. Der den Vorsitz führende Priester 
des Dionysos - Eleuthereus erscheint so in der Mitte der Liste unter N° 34 im 
Keile VII. 
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67. ['IspEWJ ’AxiXXwVO? Z(d9Tt)p{oo]. 

Die in Klammern eingeschlossenen Namen bezeichnen die Inhaber derje- 
nigen Sessel, welche bei der Ausgrabung nicht mehr an ihrer alten Stelle 
gefunden wurden, sondern entweder erst jetzt wieder aufgcstellt sind oder nur 
in unserer Liste ihren alten Platz erhalten haben. Von diesen Sesseln sind 
mehrere schon im Altertum in die oberen Reihen versetzt worden, weil sic 
aus der unteren wegen Anlage einer kaiserlichen Loge oder aus anderen Grün- 
den entfernt werden mussten. Obgleich die ursprünglichen Plätze dieser ver- 
setzten Sessel nicht mit voller Sicherheit zu bestimmen sind, dürfte die Ver- 
teilung, welche ich vorgenommen habe, die grösste Wahrscheinlichkeit für sich 
haben. Als Ausgangspunkt für diese Verteilung hat mir vor allem der Umstand 
gedient, dass sich an der seitlichen Bearbeitung der Sessel erkennen lässt, ob 
sie an der linken oder rechten Ecke eines Keiles oder in seiner Mitte ge- 
standen haben. Wo die Zuteilung zu einem bestimmten Platze aus irgend einem 
Grunde unsicher war, habe ich ein Fragezeichen hinzugefügt. Die Inschriften, welche 
in römischer Zeit an den oberen Sitzreihen aus Poros angebracht sind, finden sich 
im C. I. A. III, 303-384 zusammcngcstellt (vcrgl. Ath. Mitth. 1889, S. 321). Sie 
können hier übergangen werden. Auf die Veränderungen, welche der Zuschauer- 
raum in römischer Zeit durch Aufstellung von Ehrensesseln und Statuen erfahren 
hat, werden wir bei Beschreibung der römischen Umbauten einzugehen haben. 

Während die Sessel der unteren Reihe eine Porosschicht als Fundament 
haben, besitzen die sämtlichen übrigen Sitzreihen keinerlei Untermauerung; die 
Stufen aus Piräuskalk liegen unmittelbar auf dem Boden und zwar teils auf dem 
gewachsenen Fels, teils auf angeschütteter Erde. Trotz der schlechten Unterlage 
haben sie Jahrhunderte lang gehalten ohne einzusinken, weil jede Quader mit 
ihrer vorderen Kante auf der unter ihr liegenden auflag, so dass alle Stufen 
sich gegenseitig stützten. Die in dem oberen Range jetzt sichtbaren Felsstufen 
sind übrigens nicht, wie man vielfach annimmt, selbst Sitze gewesen, sondern 
haben nur als Bettungen zur Aufnahme von Sitzreihen aus Piräuskalk gedient. 

Die Sitzstufen aus Poros haben noch eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. 
An dem senkrechten Teile ihrer Vorderfläche sind nämlich in regelmässigen 
Abständen von 0,33'° senkrechte Striche cingearbeitet, welche man zunächst für 
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Marken zur Abgrenzung der einzelnen Sitze halten möchte. Nun können zwar 
sehr schmale Menschen so dicht neben einander sitzen, dass jeder nur einen Raum 
von 0,33'" einnimmt, aber im Allgemeinen ist dies Mass für die Breite eines 
Sitzes entschieden zu klein. Da 0,33'” gerade die Grösse eines griechischen Kusses 
ist (vcrgl. Athen. Mittheil. 1890, S. 1 7 1 ), so waren die sämtlichen Sitzreihen 
nach Fussen abgetcilt, und man konnte jederzeit sehen, wie viele Kuss jede 
Bank lang war. Welcher Zweck hierbei erreicht werden sollte, ist allerdings nicht 
klar. In einigen Keilen sind daneben noch andere Striche erhalten, die weniger 
tief eingeschnitten sind und Abstände von 0,40™ — 0,43'" zeigen. Sie scheinen 
wirklich nutzbare Sitzplätze abzuteilen, die vermutlich 0,4 l m oder I i / i grie- 
chische Kuss breit waren. 

Die Umfassungsmauern des Zuschauerraumes mussten bei der Grösse 
des Theaters und der Höhe der angeschütteten Erde von beträchtlicher Stärke sein, 
damit sie dem Schube der grossen Erd- und Steinmassen widerstehen konnten. 
Um sie nicht übermässig dick machen zu müssen, hat man zu dem auch heute 
noch üblichen Auskunftsmittel gegriffen, sie aus zwei parallelen Mauern mit 
zwischengelegten Quermauern herzustellen. An der Westseite sind diese verschie- 
denen Quaderwände besonders gut zu sehen ; die innere Mauer besteht aus 
Brecciaquadern und hat eine Stärke von rund i,6o"', die Quermauern, ebenfalls 
aus Breccia hergestellt, sind in glcichmässigen Abständen von etwa 7 ,u angeordnet 
und haben eine Dicke von 1,35“'; die äussere Mauer, von etwa 1,35“* Stärke, 
hat eine Verkleidung von Piräuskalk und einen inneren Kern aus Brecciaquadern. 
Die Hohlräume zwischen den Quermauern waren mit Erde ausgefüllt. Das so 
gebildete Netz von Mauern und Quermauern konnte dem Schube der angeschüt- 
teten Erdmassen fast ebenso gut Widerstand leisten, wie eine ganz durchge- 
schichtete Mauer von der gewaltigen Breite von etwa 3m . 

Noch durch eine andere Vorkehrung ist die Mauer widerstandsfähiger ge- 
macht worden : die Quadern aus Piräusstein liegen an ihrer Aussenflächc nicht 
bündig zu einander, sondern jede Quaderlage tritt gegen die Unterschicht um 
0,02'“ zurück, so dass die ganze Aussenflächc der Mauer rückwärts geneigt ist. 
Auch dies ist ein noch jetzt übliches Mittel zur Verstärkung einer Stützmauer. 

In metrologischer Beziehung ist noch bemerkenswert, dass die Quadern der 
äusseren Vcrkleidungsschicht aus Piräuskalk sämtlich gleiche Abmessungen haben, 
nämlich eine Länge von 1,30’", eine Breite von 0,65'” und eine Höhe von 0,44'", 
Masse, die genau 4 und 2 und 1 */ Ä altgriechischen Fussen entsprechen. 

b. Die Orchestra. 

Von den Sitzen der Zuschauer umgeben, liegt in der Mitte des Theaters 
die Orchestra, der Tanzplatz des Chores und zugleich der Spielplatz der Schau- 
spieler. Alle Sitze sind hierhin gerichtet, hier fanden auch alle Aufführungen statt. 
Die Orchestra war in der That nicht nur das mathematische, sondern auch das 
ideale Centrum des ganzen Theaters. 

Die unterste Reihe der Sitzbänke ist von der Orchestra durch einen Weg 
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und eine tiefe Wasserrinne getrennt; jener diente dem Publikum beim Betre- 
ten und Verlassen des Theaters als Zugang, dieser war zur Aufnahme des bei Re- 
gengüssen sich im Zuschauerraum sammelnden Regenwassers bestimmt. Die Höhen- 
lage des Weges, der Rinne und der Orchestra im Verhältnis zu den untersten 
Sitzreihen ist aus dem Durchschnitt Figur 13 zu ersehen. 

Dem aufmerksamen Besucher des Theaters wird bald auffallen, dass die 
Breite jenes W e g e s an den verschiedenen Seiten der Orchestra nicht die gleiche 
ist ; neben dem Sessel des Dionysos - Priesters, also in der Axe des Theaters, 
beträgt sie nur 1,25m, während sie an den beiden Enden des Zuschauerraums 
bis auf 2,50"> steigt. Welchen Zweck diese Unregelmässigkeit hatte, ist leicht 
zu erkennen. Wenn die Zuschauer beim Verlassen des Theaters die kleinen 
Treppen zwischen den Keilen herunter gestiegen waren, benutzten sie alle jenen 

I 



Weg, um zu den Parodoi zu gelangen. Je mehr sic sich den Enden des Z11- 
schauerraumcs näherten, um so mehr füllte sich der Weg, denn bei jeder neuen 
Treppe kamen wieder weitere Zuschauer hinzu. Hätte der Umgang nun überall 
dieselbe Breite gehabt, so würde er bei dem mittleren Keil für die wenigen 
Personen zu breit, an den beiden äusseren Keilen dagegen für die viel zahlrei- 
cheren Personen zu schmal gewesen sein. Um dies auszuglcichcn, liess man die 
Breite des Weges von der Mitte nach den Enden zunehmen, so dass er bei jeder 
Treppe etwas breiter wurde. 

Diese zweckmässige und sehr durchdachte Anordnung ist dadurch her- 
gestellt, dass für die Orchestra ein anderer Mittelpunkt gewählt ist als für die 
Sitzreihen des Zuschauerraumes. Das Centrum der Orchestra hat man um das- 
jenige Stück von dem Hauptmittelpunkt nach Norden verschoben, um welches 
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jener Weg: an den Enden breiter werden sollte als in der Mitte. Aus der vor- 
stehenden Abbildung (Figur 16) ist die gewählte Anordnung zu ersehen. 

Der Weg ist ferner mit einem starken Gefalle nach der Orchestra zu ange- 
legt, damit das Regenwasser leicht nach dem Canal abflicssen konnte. Ausserdem 
wurde dadurch noch der Vorteil erreicht, dass die Sessel der unteren Reihe um 
mehr als eine einfache Stufe höher standen als der Boden der Orchestra. Schon 
die innere Kante des Umgangs lag nämlich um eine Stufe von 0,25m Höhe 
über dem Fussboden der Orchestra und dieser Unterschied steigerte sich durch 
die Neigung des Umganges bis auf 0,37m. Auf diese Weise befanden sich die 
Augen der auf den Sesseln Sitzenden ungefähr in derselben Höhe wie die Augen 
derjenigen, welche sich in der Orchestra stehend aufhicltcn. Alle Zuschauer, 
welche die höheren Sitze cinnahmen, sahen also von oben auf die in der Orche- 
stra befindlichen Schauspieler herab, so dass keiner der letzteren den anderen 
verdecken konnte. Auf den Wert dieser Thatsaclie für die Frage nach dem 
Standort des Chores und der Schauspieler werden wir später zurückkommen. 

Der tiefe Canal, welcher die Orchestra umgiebt, ist aus grossen Quadern 
von Piräuskalk in sehr sorgfältiger Weise erbaut. Unten 0,96m breit, ist er oben 
mit einer etwas vorspringenden Quaderlage abgeschlossen, so dass seine Breite 
oben nur 0,91m beträgt. Die Tiefe ist an der S. W. Ecke, wo der Canal beginnt, 
am geringsten, nämlich 0,87m, und nimmt allmählich um die Orchestra herum 
zu, bis sie an der S. O. Ecke das Mass von 1,10« erreicht. Hier fällt die 
Sohle nochmals plötzlich um 1,09m, damit der Canal unterirdisch unter dem Ske- 
nengebäude hindurchgeführt werden konnte. In südöstlicher Richtung verlaufend, 
kommt er in dem Dionysos- Bezirk südlich vom Theater wieder zum Vorschein 
Auf seinem unterirdischen Laufe ist er mit Platten aus bläulichem Hymettos- 
marmor überdeckt. 

Rings um die Orchestra ist der Canal jetzt fast ganz offen und war es 
auch in griechischer Zeit. Ursprünglich führten nur einzelne Briickcnstcine in der 
Verlängerung der Treppen des Zuschauerraumes über den Canal. Diese Brücken 
sind alle noch vorhanden, aber bis vor Kurzem nicht beachtet worden. Sie 
bestehen aus denselben Porossteinen, mit denen die Scitcnmauern des Canals 
oben abschlicsscn und sind auch in derselben sorgfältigen Weise wie der ganze 
Canal bearbeitet. Da sie genau nach dem Mittelpunkt des Zuschauerraumes ge- 
richtet sind, können sie nicht radial zu dem Orchcstrakreisc liegen, der einen 
anderen Mittelpunkt hat, sondern schneiden die Umfassungslinie der Orchestra 
unter einem schrägen Winkel. Sowohl an Ort und Stelle als auf dein Plane fällt 
diese nicht zu vermeidende Unregelmässigkeit auf. Sic würde noch auffallender 
gewesen sein, wenn die Steine zum Orchestramittelpunkt gerichtet worden wären, 
weil sic dann nicht genau in der Richtung der Treppen gelegen hätten. 

Dass der Canal mehrfach umgeändert worden ist, werden wir später dar- 
zulegen haben. Hier muss noch erwähnt werden, dass die offenen Zwischen- 
räume zwischen den Brücken in alter Zeit durch einzelne Buchstaben bezeich- 
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net waren, welche sich an der Deckschicht des Canals an der Orchestrascitc 
befinden. So fand ich in der südöstlichen Öffnung den Buchstaben A, in der 
folgenden zweimal B und in der dritten zweimal I\ In dem vierten Zwischen- 
räume bemerkte ich die drei Buchstaben K, A und M, im fünften N, S und 0 , 
im siebenten ein «I» oder P und ein sicheres <I>, im zehnten ein II oder I I 
und endlich im elften einen unsicheren Buchstaben. In der nebenstehenden Fi- 
gur 17 sind sie alle abgebildct. Fragt man sich nach ihrer Bedeutung, so denkt 
man zuerst an eine Nummerirung der einzelnen Keile. Da die Buchstaben nämlich 
recht gross sind (bis zu 0,12»'), hätte der Zuschauer beim Betreten des Thea- 
ters den Keil, in welchem sich sein Sitz befand, durch einen Blick auf den 
Buchstaben erkennen können, ohne die Keile jedesmal abzählen zu müssen. 
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Figur 17. Huchstaben an <lcr obersten Schicht des Canals. 

Aber die Buchstaben sind nicht ganz regelmässig auf die Keile verteilt und wer- 
den daher eine andere Bestimmung gehabt haben. An gewöhnliche Baumarken 
oder Werkzeichen dürfen wir kaum denken, weil die Buchstaben für diesen 
Zweck zu gross und an zu hervorragender Stelle eingearbeitet sind. Die Frage 
nach ihrer Bedeutung muss somit unentschieden bleiben. Bei dem ersten römi- 
schen Umbau sind sie beschädigt und zum Teil oben abgeschnitten worden, wie 
in der Abbildung durch eine punktirtc Linie angedcutct ist. Soweit ihr Erhal- 
tungszustand ein Urteil gestattet, scheinen sie noch aus dem IV. Jahrhundert, 
also aus der Erbauungszeit des Theaters zu stammen. 

Obwohl die Orchestra von dem Zuschauerraum durch den offenen Canal 
getrennt war, konnten die Zuschauer beim Betreten und Verlassen des Thea- 
ters vermittelst der Brücken den Canal überschreiten und die Orchestra betreten; 
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ebenso war es auch den in der Orchestra auftretenden Personen möglich, zu 
den Zuschauern zu gelangen (vcrgl. z. B. Arist. Ran. v. 297, wo Dionysos zu 
dem Sitz des Dionysos -Priesters läuft). 

Der offene Canal war trotzdem ein bemerkenswerter Übelstand. Denn einmal 
mussten die in der Orchestra sich aufhaltenden Personen stets Acht haben, dass 
sie nicht dem Canale zu nahe kamen und hineinficlcn. Und sodann nahm der 
Canal eine Menge Raum in Anspruch ; ohne ihn hätte die Orchestra vergrössert 
oder noch eine weitere Sitzreihe hinzugefügt werden können. 

In anderen Theatern, z. B. in Epidauros und Eretria, finden wir eine voll; 
kommenere Einrichtung. Der tiefe Canal ist verschwunden, und dafür der Um- 
gang durch Tieferlegung um eine Stufe so eingerichtet, dass er zugleich als Was- 
scrcanal dienen konnte. Diese Verbindung von Weg und Abflusscanal Hess sich 
durchführen, weil bei starkem Regen niemand im Theater blieb und der Umgang 
also nicht benutzt wurde. Man fragt sich deshalb mit Recht, warum Lykurg und 
seine Vorgänger die in Epidauros und Eretria vorhandene Einrichtung in Athen 
nicht angewandt haben, und möchte weiter den Schluss ziehen, dass jene beiden 
Theater jünger sein müssen als der Ivkurgisehe Bau. In der That ist es kaum 
verständlich, dass man die unvollkommene Einrichtung in Athen gemacht haben 
soll, nachdem schon in Epidauros eine viel bessere gefunden war. Ich bin daher 
geneigt, das athenische Theater für alter zu halten als die beiden anderen, gebe 
aber zu, dass sich wohl Gründe denken lassen, welche den Architekten unseres 
Theaters veranlasst haben können, bei seinem Neubau eine veraltete Einrichtung 
beizubehalten. 

Die Orchestra selbst bildet im Grundriss einen Halbkreis mit anstossendem 
Rechteck. Letzteres ist so gross, dass reichlich Platz vorhanden ist, einen vollen 
Kreis um ' den Mittelpunkt des 1 lalbkreiscs zu schlagen. Obgleich also der zweite 
vor dem Skenengcbäude liegende Halbkreis nicht wie im Theater zu Epidauros 
durch eine besondere Steinschwelle hervorgehoben ist, dürfen wir doch sagen, 
dass die Orchestra auch in Athen einen vollen Kreis bilde. Um den im Mittel- 
punkt der Orchestra zu ergänzenden Altar konnte der Chor also ungehindert 
seine Rundtünzc aufführen. 

Hiergegen könnte Jemand cimvendcn, dass cs doch zweifelhaft sei, ob das 
ganze Rechteck zur Orchestra gehört habe, weil ein Teil desselben nach der 
bisherigen Ansicht von einer erhöhten Bühne eingenommen gewesen sei. Darauf 
ist zu erwidern, dass zunächst weder ein einziger Stein noch eine andere Spur 
auf das ehemalige Vorhandensein einer griechischen Bühne in der einen Hälfte 
der Orchestra hinweist. Allerdings denkt inan sich die Bühne aus Holz, und die 
könnte ganz verschwunden sein. Aber ich sehe keinen Grund, weshalb, wenn 
das ganze Skenengcbäude aus Steinen bestand, allein die Vorderwand der Bühne 
ans Holz hergcstellt sein sollte. Haben doch die Römer in ihren Theatern das 
I.ogeion stets mit einer steinernen Vorderwand versehen. Und selbst wenn man 
allein diesen Teil des Skencngebäudes unbegreiflicher Weise aus Holz gemacht 
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hätte, so müssten wir wenigstens ein Fundament für die Vorderwand erwarten. 
Da aber auch ein solches nicht existirt, berechtigt uns nichts, zur Zeit Lykurgs 
eine Bühne ohne Weiteres anzunehmen. Dass es auch aus vielen anderen Grün- 
den im griechischen Theater keine erhöhte Bühne gegeben haben kann, werden 
wir später beweisen. 

Wir nehmen allerdings auch einen aus Holz errichteten Bau vor dem stei- 
nernen Skcnengebäudc an, indem wir eine aus vergänglichem Material herge- 
stelltc Schmuckwand, ein Proskcnion, vor der Skenc ergänzen; aber diese musste 
notwendiger Weise, solange die Scenerie der Dramen eine wechselnde war, so- 
wohl im Aufriss als im Grundriss in den einzelnen Stücken verschieden sein und 
konnte daher unmöglich aus Stein bestehen oder auch nur ein festes Funda- 
ment haben. 

Dazu kommt, dass auch diese bewegliche Schmuckwand, welche man ge- 
wöhnlich für die Vorderwand der Bühne hält, sowohl in dem griechischen 
Theater Vitruvs, als auch in allen bisher ausgegrabenen griechischen Thea- 
tern noch ausserhalb des vollen Orchestrakreises liegt und daher keinenfalls 
ein Stück desselben abschneidet. Wenn sic trotzdem in der Construction Vi- 
truvs als Sehne erscheint, so beruht das auf der Thatsache, dass Vitruv den 
Kreis der untersten Sitzreihe und nicht den Orchestra kreis seinen Angaben zu 
Grunde gelegt hat. 

Ganz entsprechend liegt auch im Dionysos -Theater nicht nur die vordere 
Wand der Skene, die «scaenae frons», sondern auch das zu ergänzende Proskc- 
nion in solcher Entfernung von dem Centrum des Orchestrakreises, dass der 
vorhandene Halbkreis bequem zu einem ganzen Kreise ergänzt werden kann. 
In den Grundrissen auf Tafel III und IV ist darnach der volle Kreis mit einer 
punktirten Linie eingezeichnet. 

In der Zeit vor Lykurg, als noch die ältere Orchestra bestand, war der 
südliche Halbkreis durch eine Mauer begrenzt, wie sich uns aus dem erhalte- 
nen Rest der alten Stützmauer der Orchestra ergab. Er war also damals sicht- 
bar. Als später eine Skene tangential neben dem Orchestrakreise erbaut wurde, 
musste der Zwischenraum zwischen dem Kreise und der geraden Skene ausgefüllt 
werden. Der südliche Halbkreis wurde dadurch zu einem Rechteck erweitert und 
seine Peripherie kam in Fortfall. Wenn in lipidauros trotzdem der ganze Kreis- 
umfang angegeben ist, so darf das als eine architektonische Anordnung be- 
zeichnet werden, die ohne jeden praktischen Zweck war. Irgend ein sachlicher 
Unterschied besteht desshalb zwischen den Theatern von Athen und Epidau- 
ros nicht. Für die Aufführungen in der Orchestra war es gleichgültig, ob die 
Kreislinie vor der Skenc zu sehen war oder nicht. Zudem ist in Epidauros, 
wie aus dem Höhenunterschiede zwischen der Schwelle des Kreises und dem 
Stylobat des Proskcnion geschlossen werden darf, die Steinschwcllc der Or- 
chestra vor der Skene sehr bald durch Erde verdeckt worden und nicht mehr 
sichtbar gewesen. 


Digitized by Google 


36 


I. Abschnitt. 


Das Dionysos -Theater in Athen. 


Der Boden der Orchestra war zu Lykurgs Zeit nicht gepflastert, sondern 
zeigte den natürlichen Felsboden, der vermutlich mit lehmiger Erde überzogen 
war. Die jetzt noch vorhandene Pflasterung mit verschiedenfarbigen Marmor- 
platten muss aus mehreren Gründen erst in der römischen Epoche entstanden 
sein. Erstens weist die Construction des Fussbodcns (dünne Marmorsteine in 
Kalkmörtel) entschieden auf eine spätere Entstehungszeit hin. Sodann nimmt der 
Marmorbelag auf das römische Logeion Rücksicht und reicht nicht bis an das 
feste Proskenion der hellenistischen Zeit heran. Endlich passt auch die Einfas- 
sung der Orchestra mit einfachen Porosquadern gar nicht zu dem prächtigen 
Marmorbelag im Innern. Derselbe Architekt kann nicht den Marmorboden und 
zugleich die Umrahmung aus Poros angefertigt haben. 

Die Schwelle aus Piräusstein bildete ursprünglich die Einfassung eines Tanz- 
platzes aus Erde. Zum Beweise hierfür dürfen wir uns auf die Orchestren ande- 
rer griechischer Theater berufen, wie Epidauros, Megalopolis, Eretria. Überall 
hat der Kreis selbst einen Erdfussboden und ist mit einer Schwelle aus Kalkstein 
eingefasst, deren Bearbeitung in mehreren Fällen deutlich zeigt, dass im Kreise 
selbst niemals ein Steinplatten - Belag vorhanden war. 

Sind wir hiernach berechtigt, uns die Orchestra des Lykurg ohne Stein- 
pflaster zu denken, so fragt es sich weiter, ob ein hölzerner Belag vorhan- 
den gewesen sein kann. Denn bekanntlich wird ein solcher von manchen Ge- 
lehrten als die gewöhnliche Form des Orchestrabodens angenommen. Aber 
abgesehen davon, dass sich kein einleuchtender Grund für die Überdeckung 
der Orchestra mit Holz anführen lässt, sind auch keinerlei bauliche Anzeichen 
für das Vorhandensein eines Holzbodens vorhanden. Jene Annahme stützt sich 
lediglich auf die missverstandene Nachricht bei Suidas und im Etym. Mag- 
num s. v. <sn.r,'/r h wo das römische Logeion als Orchestra mit hölzernem Bo- 
den bezeichnet wird. 

Auf einem glatten Erdplatze, der vor der Aufführung sauber gefegt war, 
liess sich nicht nur gut tanzen, sondern cs konnten dort auch, wenn cs 
notwendig war, Linien zur gleichmässigen Aufstellung des Chores angebracht 
werden (vergl. A. Müller, Bühnenaltertümer, S. 135. Anm. 3); sogar etwaige 
Fusstapfen waren wohl zu erkennen (vergl. Aeschyl. Choeph. 205). Dass die 
Orchestra für die Aufführungen zuweilen mit einem Überzug aus Lehm oder 
Kalk versehen wurde, lehrt eine Inschrift aus Delos ( Bull, de corrcsp. hell. 
1 894, S. 1 62 ). 

Ob in der Mitte der Orchestra Lykurgs ein Altar gestanden hat, lässt 
sich aus den Ruinen nicht unmittelbar erkennen. Wenn man aber sicht, dass 
in römischer Zeit, nachdem durch Errichtung eines Logeion ein Teil der Or- 
chestra abgeschnitten war, in der Mitte des übrigbleibenden Teiles ein altarähn- 
licher runder Bau gestanden hat, und wenn man weiter erwägt, dass in ältester 
Zeit jedenfalls ein Altar in der Mitte der Orchestra stand, so kann cs nicht 
zweifelhaft sein, dass sich auch im IV. Jahrhundert ein Altar in der Orchestra 
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erhob. Über seine Form und den genauen Ort seiner Aufstellung haben wir 
oben bei Besprechung des Theaters des V. Jahrhunderts ausführlich gehandelt. 
Da der Altar aber im IV. Jahrhundert, als die grosse Skcne bestand, nicht 
mehr die Bedeutung hatte, die ihm früher zukam, ist er vielleicht in seinen 
Abmessungen etwas kleiner gewesen. 

Nachdem in den Theatern von Eretria, Sikyon und Magnesia (s. unten 
Abschnitt II) unterirdische Gänge entdeckt waren, vermittelst deren man aus 
dem Skcnengebäudc ungesehen in die Mitte der Orchestra gelangen konnte, 
war cs unsere Pflicht, auch im athenischen Theater nach einem solchen Gange 



Figur 18. Ilohlräume im Felsen unter der Orchestra. 


zu suchen. Sehr erschwert wurde diese Arbeit durch den Umstand, dass der 
Fussbodcn der Orchestra noch jetzt mit einem Marmormosaik bedeckt ist. Die 
Tiefgrabung konnte daher nur an den Stellen vorgenommen werden, wo der 
Fussbodcn zerstört oder beschädigt war. 

Zu unserer Überraschung kamen bei dieser Grabung, die im Winter 1894-95 
vorgenommen wurde, in der That mehrere Gänge und ein Brunnen zum Vorschein, 
die in der vorstehenden Abbildung (Figur 18) verzeichnet sind. Sie gehören 
nicht alle derselben Zeit an und haben auch eine verschiedene Bestimmung 
gehabt. A ist ein runder Brunnen von 0,90® Durchmesser, der bis zu einer 
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Tiefe von 4'« ausgeräumt wurde. Es fanden sich im Inneren zahlreiche Scher- 
ben mykenischcn Stiles, mehrere Vasen mit geometrischen Ornamenten, einzelne 
grosse einfache W assergefasse und mehrere Stücke von Hirschgeweihen. Der 
Brunnen muss in ältester Zeit als Schöpfbrunnen gedient haben und schon 
lange vor Erbauung des Theaters verschüttet worden sein. In einer anderen 
Zeit und zu einem anderen Zwecke sind die Gänge B und C gemacht worden. 
B ist I , I o m breit, 4“> lang und liegt 3,0 — 3 , 5 “’ unter dem Belag der Orchestra. 
In seinem Boden sind nebeneinander zwei runde Vertiefungen erhalten, die durch 
eine schmale Felswand geschieden sind. Durch einen Canal D ist er mit dem 
Gange C in Verbindung gesetzt, aber dieser Zwischencanal ist so schmal und nie- 
drig, auch liegt sein Fussboden so hoch, dass jede praktische Verwendung bei 
Theaterauflführungen ausgeschlossen zu sein scheint. Etwas Ähnliches gilt von den 
Canälen C und G. Sie standen zwar vielleicht mit dem Skenengebäude in Verbin- 
dung, aber ihre Abmessungen sind so gering und ihre Wände sind so unregelmäs- 
sig aus dem Felsen gehauen, dass sic kaum von Schauspielern benutzt sein kön- 
nen. Dazu kommt, dass alle Canäle nicht mit spätem Schutt angefüllt waren, 
sondern mit denselben Stcinsplittcrn, wie sie bei Herstellung der Canäle entstan- 
den. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es nur Versuchsgräben sind, die 
alsbald nach ihrer Herstellung wieder verschüttet wurden. Die Zeit der Ver- 
schüttung lässt sich nach den zwischen den Stcinsplittcrn gefundenen Vasen- 
scherben bestimmen. Da nur Gefässfragmente des V. und IV. Jahrhunderts ge- 
funden wurden, werden die Canäle frühestens im IV. Jahrhundert hergestcllt 
und wieder verschüttet worden sein. Welchem Zwecke sic gedient haben oder 
dienen sollten, vermag ich nicht zu sagen. Sind es Canäle, die zur Sammlung 
von Trinkwasscr oder zur Trockenlegung der Orchestra angelegt waren ? Oder 
hat man die Herstellung eines unterirdischen Ganges wie in Eretria beabsichtigt, 
aber aus irgend welchen Gründen von der Vollendung Abstand genommen? 

In der Linie E — F ist der Fels vcrtical abgeschnitten und der ganze Raum 
bis zum Skenengebäude mit Schutt der verschiedensten Jahrhunderte angefüllt. 
Der südliche Teil der Orchestra (südlich von E — F) kann demnach ganz un- 
terhöhlt gewesen sein. Die Linie fällt ungefähr mit der Vorderwand des Logeions 
des Phaidros zusammen, doch ist sie nicht erst für die Fundamentirung dieser 
Wand hergestellt. Denn zwischen der Felswand und dem Fundament der Logeion- 
wand ist noch jetzt soviel Platz, dass man bequem durchkriechen kann. Ausser- 
dem geht die Abarbeitung tiefer hinunter als das Logeionfundament. 

Ob dieser unter dem südlichen Teile der Orchestra unmittelbar vor der 
Skene gelegene Ilohlraum irgend einen praktischen Zweck gehabt hat, wird 
unentschieden bleiben müssen. Ein sicheres Ergebniss aber haben die Nachfor- 
schungen gehabt : in dem lykurgischen Theater ist sicher kein unterirdischer 
Gang, der als charonische Stiege gedient haben könnte, vorhanden gewesen. Dass 
es in dem älteren Theater dagegen einen solchen Gang gegeben haben kann, 
lässt sich nicht leugnen, weil der grosse Hohlraum südlich von E — F sogar 
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mehrere unterirdische Gänge aufnehmen konnte ; jedocli fehlen alle positiven 
Anzeichen für einen solchen. 

Die Grösse der Orchestra ist in den früheren Veröffentlichungen 
nicht richtig angegeben, weil der Durchmesser innerhalb der aufrechtstehenden 
Schranke aus Marmorplatten gemessen zu werden pflegte. Diese Schranke oder 
Balustrade ist erst in der römischen Periode errichtet worden, als der früher 
offene Canal mit Marmorplatten überdeckt wurde. Die Orchestra Lykurgs muss 
zwischen dem offenen Wassercanal gemessen werden und hat einen Durchmesser 
von 19,61m. Der Radius des runden Tanzplatzes misst also 9,805m. Man durfte 
erwarten, dass dieses Mass einem runden Betrage altgriechischer Fussc ent- 
spreche, weil der Radius der Orchestra als das Grundmass des Theaters bezeich- 
net werden darf und als solches von keinem andern Masse abhängig ist. In der 
That entspricht der Betrag von 9,805m genau 20 Ellen oder 30 griechischen 
Fussen von 0,327m (vcrgl. oben S. 50). Gerade das Mass von 20 Ellen oder 30 
Fussen ist im Altertum ein sehr beliebtes rundes Mass gewesen, das häufig bei 
Tempeln und anderen Bauwerken wiederkehrt. So sind z. B. die Cella des Erech- 
theion und das Mittelschiff des Parthenon ebenfalls 20 Ellen breit, die Mcgara 
von Troja und Tiryns scheinen dasselbe Mass gehabt zu haben und als Breite 
des Tempels von Jerusalem wird uns auch 20 Ellen überliefert. Es mag bei 
dieser Gelegenheit erwähnt werden, dass sehr viele Abmessungen des Theaters 
nach demselben Fusse von 0,327m runde Beträge ergeben, und dass mithin das 
Theater wahrscheinlich nach diesem äginäisch - attischen Fussc erbaut ist. 

c. Das Skenengebäude. 

Die erhaltenen Ruinen des Skencngcbäudcs bestehen fast ausschliesslich aus 
Fundamentmauern, nur an wenigen Stellen sind noch Mauerstückc vorhanden, 
die einst über der Erde sichtbar waren. Es scheint daher zunächst, wenn man 
die vielen, aus den verschiedenartigsten Materialien erbauten Fundamentmauern 
sieht, kaum möglich, ihr Alter zu bestimmen und den ursprünglichen Plan des 
Baues und seine mehrfachen Umbauten fcstzustcllen. Und thatsächlich sind auch 
die Ansichten über das Alter der vielen Mauern und Fundamente bisher sehr 
weit auseinander gegangen. Wenn man aber die Mauern nach ihren verschie- 
denen Materialien und ihrer Bauart sondert, erkennt man bald, dass es keine 
besonderen Schwierigkeiten macht, den ursprünglichen Bau und auch mehrere 
Umbauten herauszufinden. 

In erster Linie muss man aus den erhaltenen Ruinen diejenigen Mauern 
heraussuchen, welche aus demselben Material und in derselben Weise errichtet 
sind, wie die im IV. Jahrhuntcrt erbauten Mauern des Zuschauerraumes. Ihre 
Fundamente bestehen aus Brcccia, darüber liegt zur Abdeckung eine Schicht 
von Piräuskalk nnd der sichtbare Oberbau ist, soweit er erhalten ist, aus bläu- 
lichem Hymettosmarmor und weissem pentelischen Marmor hergestellt. Zeichnet 
man nur diese Mauern auf, so erhält man einen einheitlichen und vollständigen 
Grundriss, an dem nur sehr geringe Mauerstücke fehlen und ergänzt werden mtis- 
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sen. Der Bau liegt symmetrisch zur Orchestra und nimmt die ganze Südseite 
des Theaters ein. Unzweifelhaft haben wir in ihm den Grundriss des lykurgi- 
schen Skenengcbäudcs wiedergefunden. Zu dem stattlichen Zuschauerraum des 
IV. Jahrhunderts wird cs sicher eine zugehörige Skcne gegeben haben. Da nun 
ein Bau dort liegt, der in derselben Technik und mit denselben Materialien 
erbaut ist, und daher auch derselben Epoche zugeschrieben werden muss wie 
der Zuschauerraum, so ist kein Zweifel an der Zusammengehörigkeit der bei- 
den Anlagen gestattet. 

Der lykurgische Grundriss ist zwar in späteren Zeiten in mehreren Teilen 
verändert worden, hat aber im Grossen und Ganzen seine Gestalt bcibchalten. 
Die nicht zu seinem Plane gehörigen Mauern, welche sämtlich andere Bauweisen 
zeigen, rühren von späteren Umbauten her, welche weiter unten beschrieben 
werden sollen und in der Errichtung eines festen Proskcnion, in der Erbauung 
eines Logeion mit einem neuen Proskcnion und in der Veränderung der Para- 
skenien bestanden. 

Die Skene Lykurgs, deren reconstruirtcr Plan auf Tafel III gezeichnet ist, 
hat als Ilauptraum einen grossen länglichen Saal, dessen Decke vielleicht durch 
Innenstützen getragen wurde ; er hat eine Tiefe von etwa 6,40m und eine Länge 
von etwa 33"', wenn die beiden nur punktirten Quermauern wirklich vorhanden 
waren; sonst beträgt die Länge 46,50m. An seinen beiden Enden springen nach 
Norden, also zum Zuschauerraumc hin, zwei quadratische Räume vor, welche 
in den Fundamenten eine Breite von 7m und eine Tiefe von 5 m haben. Zwi- 
schen sich lassen sie einen nach Norden nicht begrenzten Platz von 20,50m Länge 
und 5m Tiefe (an den Fundamenten gemessen). Nach Aussen schliessen sich 
beiderseits noch zwei schmale corridorähnlichc Räume an. An den grossen Saal 
stösst nach Süden die lange, im Dionysos - Bezirk gelegene Säulenhalle, welche 
oben schon beschrieben ist; sie gehörte zu diesem Bezirk und hatte mit dem 
Skcncngebäudc nichts zu thun. Andere Mauern oder Fundamente, bei denen 
Brcccia, Piräuskalk und hymcttischer Marmor in der oben beschriebenen Reihen- 
folge verwendet sind, kommen im Skenengcbäude nicht vor. Die wenigen im 
Plane punktirten Mauern sind durch keinerlei Reste gesichert, durften aber trotz- 
dem wenigstens hypothetisch gezeichnet werden, weil sie zur Vervollständigung 
des Grundrisses wesentlich beitragen. 

Was bedeuten die einzelnen Räume dieses im IV. Jahrhundert errichteten 
Gebäudes und wie war ihr Aufbau gestaltet ? 

Zunächst wird niemand bezweifeln, dass der grosse Saal die Skcne war, 
also das neben der Orchestra gebaute Spielhaus, vor dem sich die Handlung 
der Dramen abspieltc, in dem die Schauspieler scheinbar wohnten und in dem 
auch die für die Aufführungen notwendigen Gerätschaften und Kleider aufbe- 
wahrt wurden. Für seine Grundrissbildung sind ausser den Fundamenten der 
Aussenmauern drei im westlichen Teile des Saales erhaltene Einzelfundamcntc 
wichtig, welche jedenfalls Innensäulen getragen haben. Ähnliche Fundamente 
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dürfen in dem östlichen Teile mit Sicherheit ergänzt werden, weil nach dem 
Plane Zillers (’Efrjp,. äp/atoX. 1862 Tafel 40) bei der Ausgrabung noch ein sol- 
ches Fundament vorhanden war, das jetzt verschwunden ist. Da die Axwcite 
der Fundamente durchschnittlich etwa 3,30'" beträgt, dürfen im Ganzen, wie es 
in dem Grundrisse auch geschehen ist, zehn Innensäulen ergänzt werden, wobei 
die beiden mittleren Säulen auf das grosse Fundament vor der Rückwand gesetzt 
sind. Die Construction der Pfeiler ist nicht so sorgfältig wie bei den sicher dem 
lykurgischcn Rau zugehörigen Mauern, und man kann daher auf die Vermutung 
kommen, dass sie einer jüngeren Epoche angeboren. An den römischen Rau 
ist dabei aber kaum zu denken, weil sic nicht in der Mitte des römischen Saa- 
les liegen ; somit bleibt nur der hellenistische Umbau übrig. Rei diesem können 
die Säulen in der That errichtet sein. Da aber der hellenistische Grundriss von 
dem lykurgischcn nur sehr wenig abweicht, und da ausserdem in dem Skenen- 
saalc von Epidauros schon ähnliche Fundamente für Innenstützen Vorkommen, 
sind die Säulen vermutungsweise in den lykurgischcn Grundriss aufgenommen. 

Ein grösseres aus Brecciaquadern bestehendes Fundament ist ebenfalls im 
Inneren des Saales neben der Mitte der Rückwand erhalten. Dass es zum ly- 
kurgischcn Rau gehört, unterliegt keinem Zweifel ; dagegen vermögen wir nicht 
anzugeben, wozu es gedient hat. Man kann an ein Fundament für einen in dem 
oberen Stockwerk befindlichen Aufbau oder für eine nach oben führende Treppe 
oder für eine hier aufgestelltc Theatermaschine denken ; doch ist es nicht mög- 
lich zu einer bestimmten Entscheidung zu kommen, weil ausser dem Funda- 
mente nichts erhalten ist. 

Für eine andere im Saal befindliche Einrichtung, deren Bedeutung mir 
lange unklar war, glaube ich jetzt eine passende Erklärung gefunden zu haben. 
In der aus Rrccciaquadern bestehenden Mauer, welche zur Verstärkung der 
Rückwand dient und keine Obermauer getragen hat, erkennt man grosse nischen- 
artige Löcher, von durchschnittlich 0,35 bis 0,40’« Rreite, welche in gleichmäs- 
sigen Abständen von etwa 2,60'" eingearbeitet sind und unzweifelhaft starke 
ITolzpfostcn aufgenommen haben. Aber welchen Zweck haben diese mächtigen 
Balken gehabt? Eine Zeit lang dachte ich an die Pfosten grosser Regale, wel- 
che an der Rückwand des Saales angebracht sein konnten und zur Aufbewah- 
rung von Dekorationen und Costümcn dienen mochten. Allein dabei erklärten 
sich nicht die grossen Dimensionen der Pfosten. Ich vermute jetzt, dass die 
Hölzer für den Aufbau des Episkenion, des oberen Stockes der Skene gedient 
haben. Das steinerne Skencngcbäude war wahrscheinlich nur ein Stockwerk 
hoch, und darüber befand sich ein Oberstock aus Holz, der je nach den Be- 
dürfnissen des Dramas gestaltet war. In einigen Stücken konnte er ganz fehlen, 
in anderen bildete er ein zweites Stockwerk eines Wohnhauses und erhob sich 
dann wahrscheinlich unmittelbar über der Vorderwand, in anderen stellte er 
die Wohnung der Götter im Olymp vor und lag dann gewiss weiter zurück, in 
noch anderen war er vielleicht selbst zwei Stockwerke hoch, sodass die Skene 
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in diesem Falle drei Stockwerke enthielt. Dieses Episkcnion hatte man freilich 
auch aus kurzen Hölzern oben auf dem Dache der Skcne zusammenfugen kön- 
nen, aber cs gewann bedeutend an Festigkeit, wenn die Hauptpfosten, an die 
sich der übrige Bau anlehnte, bis in das Erdgeschoss hineinreichten und dort 
im Boden befestigt waren. Für die Verwendung starker Holzpfostcn zum Auf- 
bau der Skenc und für ihre Befestigung im Boden bietet das Theater von Per- 
gamon das beste Beispiel (vergl. Abschnitt II). Zur Bestätigung für unsere Er- 
klärung der Löcher darf darauf hingewiesen werden, dass sic nicht an der 
ganzen Rückwand des Skcnengcbäudes, sondern nur in «lern von uns ergänzten 
mittleren Saale vorhanden sind und sich also seitlich nur bis etwa zur Mitte 
der Paraskcnicn ausdehnen. 

Über die Vorderwand der Skenc vermochte ich früher nichts zu sagen, 
weil ausser dem Fundament aus Brcccia nur an beiden Enden (hinter den 
Paraskcnien) Stücke der Euthyntcria aus Poros und der Schwelle aus hymetti- 
schem Marmor erhalten sind. Aber die im vorigen Jahre erfolgte Auffindung 
des Gebälkes und der Säulen der Paraskenien hat eine Handhabe gegeben, 
auch die Skencnwand mit einiger Wahrscheinlichkeit zu ergänzen. Wir müssen 
deshalb zuerst die Paraskcnien betrachten und kehren dann später zur Vor- 
derwand der Skenc zurück. 

Die beiden Paraskcnien, wie sic jetzt noch mit ihren Schwellen und 
einigen aufrecht stehenden Säulcntrommcln erhalten sind, stammen nicht aus 
der Zeit des Lykurg, sondern gehören einer jüngeren Bauzeit an. Man braucht 
nur die einzelnen Steine der Schwellen flüchtig zu betrachten, um sofort zu 
erkennen, dass sie älteren Bauwerken entnommen und hier in nachlässiger Weise 
zusammengefügt sind. Auch ihre Fundamente sind aus verschiedenem Mate- 
rial erbaut, was beim lykurgischen Bau nicht vorkommt. In der Abbildung 19 
ist der jetzige Zustand des westlichen Paraskenion genauer angegeben, als in 
dem grossen Plane. Die Klammern und Dübel, welche auf den Schwcllstcinen 
sichtbar sind, passen nicht zu der jetzigen Verteilung der Säulen, wie sie sich aus 
den erhaltenen Verzeichnungen ergiebt, sondern sind angelegt, als die Schwellen 
in anderer Weise zusammengefügt waren. Die Art der früheren Zusammen- 
setzung ergiebt sich bei genauerer Betrachtung der einzelnen Steine von selbst. 
Man bemerkt bald einen Eckstein von 1,41® Länge, an dessen einem Ende 
ehemals eine ganze Säule stand und dessen anderes Ende die Standspur einer 
halben Säule trägt. Von den übrigen sind drei Steine nicht nur gleich lang 
(1.27'“), sondern haben sicher an ihren beiden Enden je eine halbe Säule 
getragen. Die Säulen standen also mit ihren Axen genau auf den Stossfugen 
der Schwellen. Fügt man nun an die drei gleichen Schwellen beiderseits je 
einen Eckstein an und ergänzt auf den Fugen und an beiden Ecken je eine 
Säule, so erhält man das folgende Bild einer sechssäuligen Fassade, bei dem 
die Sternchen die Säulenaxcn bedeuten : 

(0,29 * 1,12 * 1,27 * 1,27 * 1,27 * 1,12 * 0,29) 
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Da die ganze Länge genau der Breite der Paraskcnien entspricht, haben 
wir mit Sicherheit die Einteilung der alten Vorderwand wiedergefunden. Wo 



Figur 19. Grundriss des westlichen Paraskcnion. 


diese gestanden hat, lehren die Fundamente, welche etwa 1,90™ vor der spä- 
teren Säulenwand noch teils erhalten, teils durch Einarbeitungen des Felsens 
gesichert sind. 

Bestätigt wird diese Ergänzung durch die Gebälkstücke (Architrave und Tri- 
glyphenblüekc), welche in der Nähe noch jetzt heruniliegen und ebenfalls Säu- 
lenabstände von 1,27m verlangen. Zwei derselben sind in den Figuren 20 und 



Figur 20. Gebälk des Paraskenion. Aufriss. 


21 abgebildet. Eine technische Eigentümlichkeit dieser Steine ist von besonderer 
Wichtigkeit, weil sic nicht nur an dem chorcgischen Monument des Thrasyllos, 
sondern auch an dem einzigen noch aufrecht stehenden Stücke des lykurgi- 
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sehen Skenengebäudes (in der westlichen I’arodos) wiederkehrt. An den Stossfugcn 
ist nämlich ein Schutzsteg stehen geblieben, dessen Gestalt aus der Abbildung 
20 zu erkennen ist. Die Steine waren schon vor dem Versetzen ganz bear- 
beitet und würden daher bei dem Ztisam menfügen leicht ihre scharfen Kanten 
verloren haben, wenn nicht jene schmalen Streifen des Werkzolls neben den 
Fugen stehen geblieben wären. Selbstverständlich sollten sic später abgearbeitet 
werden, wozu man aber im Altertum nicht mehr gekommen ist. Jetzt sind sie 
für uns wertvolle Zeugen für die Zugehörigkeit des Gebälks zum lykurgischcn Bau. 

Leider sind keine zugehörigen Geisa gefunden, welche durch den Zustand 
ihrer Oberfläche für die Reconstruction des Oberbaues hatten lehrreich wer- 
den können. Dafür kennen wir aber die Säulcnschäftc der lykurgischcn Fas- 
sade; es sind nämlich dieselben Säulen, welche noch jetzt fast 2“ hoch aufrecht 


I 

1 

0.2S4 4 - O 5«J 0257 -f- 0 24» -j ■ 0.Z4O 



Figur 21. Architrav des I’araskcnion. Unteransicht. 


stehen. Dass diese nicht für die späteren Paraskenien hergerichtet sind, geht 
aus dem Umstande hervor, dass sie an ihrer Unterfläche Dübellöcher besitzen, 
welche nur bei den älteren, nicht aber bei den jüngeren Standspuren des 
Stylobates wiederkehren. Sie gehören also zu dem älteren Bau. 

Der untere Durchmesser beträgt ungefähr 0,5 i ro , den oberen kennen wir 
leider nicht, weil kein Schaft in ganzer Höhe erhalten ist ; auch die Höhe 
der Säule ist unbekannt. Nur annähernd vermögen wir sie nach den Verhält- 
nissen anderer Bauwerke aus dem unteren Durchmesser zu berechnen. Beim 
Parthenon ist die Höhe gleich 5,5 Durchmessern, bei den Propyläen in Athen 
5,6, bei dem jüngeren Tempel in Ncmea 6,5 und bei der Attalos-Stoa in 
Athen 7,2. Für einen aus dem IV. Jahrhundert stammenden Bau müssen wir 
hiernach die Höhe zu mindestens 6 unteren Durchmessern annehmen (Die Höhe 
der etwas älteren Säulen an der Vorhalle des Thersilion in Megalopolis setzt 
R. W. Schultz zu 6 bis 6,5 Durchmessern an; vergl. Fxcav. at Megalopolis, 
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S. 30). Die Säulenhöhe betrug daher wahrscheinlich 6x0,51=3,06'". Um die 
gan7.e Höhe der Säulenwand zu erhalten, haben wir noch die Höhe der Schwelle 
mit 0,19m des Architravs und Triglyphon mit 0,72m und des fehlenden Geison, 
welches zu mindestens 0,12m angenommen werden darf, zu der Säulenhöhc hinzu- 
zurechnen und erhalten so 4,09m . Es mag schon hier erwähnt werden, dass 
dieses Mass bei dem späteren Umbau dadurch etwas geringer wurde, dass die 
neue Schwelle, wie die Bearbeitung zeigt, nicht mehr wie die ältere ganz sichtbar 
blieb. Um deutlich auszudrücken, dass das Höhenmass nicht ganz genau bekannt 
ist, runden wir den Betrag von 4,09 auf 4m ab. 

Bei der grossen Wichtigkeit, welche dieses Mass für die Geschichte des 
Theaters hat, ist cs angebracht darauf hinzuweisen, dass wir die Höhe der Säu- 
len auch aus der uns bekannten Höhe des Gebälkes (ohne Geison) berechnen 
können. Beim Parthenon und bei den Propyläen verhält sich die Gebälkhöhe 
zur Säulenhöhc wie 1 : 3,9, bei der Attalos-Stoa wie 1 : 5 * 3 - Nach den soeben 
berechneten Massen ist bei unserer Skencnwand das entsprechende Verhältnis 
1:4,3, wir haben daher die Säulenhöhc durchaus nicht zu hoch angenommen. 

Ist es hiernach sicher, dass die beiden Paraskenicn eine sechssäulige do- 
rische Stützcnstcllung von 4m Höhe hatten, so würde man noch im Zweifel 
sein können, ob die Eckstützen Parastaden oder runde Säulen gewesen sind, 
wenn nicht der in Figur 21 abgcbildete Eckarchitrav der Nebenseite das letz- 
tere dadurch sicher stellte, dass seine Unterseite glatt bearbeitet ist und of- 
fenbar von unten sichtbar war. An den Nebenseiten der Paraskenicn sind 
demnach auch Säulenöffnungcn gewesen. Wenn das aber feststeht, so dürfen 
wir weiter vermuten, dass die Säulenstellung nicht nur an den Innenseiten der 
Paraskenicn, sondern auch an der ganzen Vorderwand der Skene entlang lief. Zu 
diesem wichtigen Ergebnis hätten wir auch durch eine andere Überlegung 
gelangen können. Das athenische Theater wurde nicht nur zu den skenischen 
Aufführungen, sondern auch zu Volksversammlungen benutzt. Wie es schon im 
V. Jahrhundert, als es noch hölzerne Sitze hatte, jährlich einmal zu einer 
nach den grossen Dionysicn abgchaltcncn Versammlung verwendet worden 
war, so diente es, nachdem der grosse steinerne Sitzraum hergcstellt war, als 
gewöhnlicher Ort für fast alle Volksversammlungen. Hierbei durfte das unde- 
korirte Skenengebäudc nicht ganz des architektonischen Schmuckes entbehren. 
Wenn nun die Seitenbauten mit Säulen ausgestattet waren, so war vermutlich 
auch der mittlere Teil des Gebäudes in ähnlicher Weise geschmückt. 

Wir besitzen ein gutes Mittel, die Richtigkeit dieser Vermutung durch eine 
mathematische Probe zu controlircn. Wir kennen den Abstand der Paraskenicn 
von einander und auch den Vorsprung der Paraskenicn vor der Skenen - Vor- 
derwand. Wenn beide Abmessungen durch die Axweite der Säulen oder der 
Triglyphen teilbar sind, so ist dadurch eine wertvolle Bestätigung für die Rich- 
tigkeit unserer Ergänzung gewonnen. Dies ist nun in der That der Fall. Die 
Länge der Skene zwischen den Paraskenien entspricht gerade 17 Axwcitcn der 
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Säulen oder 34 der Triglyphen und der Vorsprung der Paraskenien 4 Säulen- 
oder 8 Triglyphen - Axweiten. 

Ich musste hierbei auch die Triglyphen- Axweiten heranziehen, weil bei den 
Säulen - Axweiten eine Unregelmässigkeit dadurch entstehen kann, dass ein In- 
tercolumnium, das als Durchgang dient, grösser ist und statt zwei entweder 
drei oder sogar vier Triglyphen enthält (vcrgl. z. Ik die Propyläen der Akro- 
polis). Hei den Triglyphen - Axweiten dürfen dagegen keine Abweichungen Vor- 
kommen. In unserem halle müssen wir bei den Stützen der Skenenwand sogar 
unbedingt eine solche Unregelmässigkeit annchmcn, weil der Abstand der Säulen 
so gering ist, dass er für die als Durchgang dienenden Öffnungen viel zu klein 
ist. Die Axweitc beträgt 1,27'“, der untere Säuiendurchmesscr 0,5t" 1 , folglich 
bleiben für das Intercolumnium nur 0,76'" übrig. Dass ein solches Mass zu klein 
ist, liegt auf der Hand, und zwar nicht nur für die Hauptthür in der Mitte 
der Skene, sondern auch für die Nebenthüren, welche in einem Theater des IV. 
Jahrhunderts neben der mittleren Thür kaum fehlen werden. Die grösseren Ax- 
weiten der Durchgänge müssen entweder 3 Triglyphen entsprechen, also 1,90m 
betragen, oder 4 Triglyphen entsprechen und dann 2,54m messen. Wir werden, 
da die Mittelthür gewöhnlich grösser als die beiden anderen ist, für die mittlere 
Thür das letztere, für die beiden Nebenthüren das erstcre Mass annelimen. Wenn 
wir nun sehen, dass dieser Ansatz durch mehrere Thatsachen bestätigt wird, 
so werden wir ihm einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht absprechen 
können. 

Diese Thatsachen sind folgende : Erstens ist diese Einteilung die einzige, 
welche mathematisch in Betracht kommt, wenn man 34 Triglyphenabständc auf 
die Axweiten so verteilen will, dass 3 Intercolumnien grösser als die gewöhn- 
lichen, je zwei Triglyphen umfassenden Abstände sind, und dass eine Öffnung 
in die Mitte fällt. Zweitens ist der mittelste Säulenabstand des später gebauten 
hellenistischen Proskenion mit 2,48'» fast genau so gross wie der entsprechende 
Abstand der älteren Säulenwand. Drittens erhalten wir für die ganze Skenen- 
wand genau dieselbe Anzahl von Säulen, welche auch das jüngere Proskenion 
aufweist, nämlich 16 Säulen einschliesslich der Ecksäulen. Viertens erklärt sich 
dann die kleine Vcrgrösserung der gewöhnlichen Axweiten, welche das jüngere 
Proskenion zeigt, in einfacher Weise dadurch, dass man die mittelste und grösste 
Axweitc fast unverändert beibehalten und das durch den Fortfall der beiden 
Scitenthüren entstehende Plus auf alle übrigen Axweiten verteilt hat. Diese wur- 
den so etwas grösser, sie wuchsen von 1,27 auf 1 ,37 m - 

War die Vorderwand der Skene eine offene Säulen wand wie die Vorder- 
wand der Paraskenien, oder waren die Intercolumnien mit Mauern geschlossen ? 
Der Zustand der Ruine und die Berechnung, die wir vorher angcstcllt, geben 
zusammen eine bestimmte Antwort auf diese Frage. Auf dem i, 35 m breiten Fun- 
damente der Skenenwand liegt nämlich noch jetzt an beiden Seiten hinter den 
Paraskenien eine nur 0,70»» breite Schicht aus Poros und darüber an einer Stelle 
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noch ein Stück der marmornen Schwelle von nur o, 6 o>« Breite. Es war mir 
früher ganz unerklärlich, warum die Wand, deren Reste in jenen Steinen erhalten 
sind, nur auf der hinteren Hälfte des Fundamentes lag und die vordere Hälfte 
frei licss. Zwar konnte man vermuten, dass Säulen oder Halbsäulcn auf dem 
vordem Teile gestanden hätten, doch vermochte ich früher keinen positiven Be- 
weis für das ehemalige Vorhandensein von Säulen anzugeben. Nachdem jetzt 
die Säulen und das Gebälk der Paraskenien gefunden sind, und dieselbe Archi- 
tektur auch für die Skcnc nachgewiesen ist, kann es kaum einem Zweifel unter- 
liegen, dass auf der hinteren Hälfte eine geschlossene Wand, auf der vorderen 
dagegen Säulen gestanden haben. Fraglich kann nur sein, ob die Stützen Halb- 
säulen oder volle Säulen waren. Wenn in dem ergänzten Grundriss ganze Säulen 
gezeichnet sind, so ist das nicht willkürlich geschehen, sondern der Abstand 
der Säulenmitten von der Wand ergab sich aus der Verteilung der Säulen und 
der Triglyphcn an den äusseren und inneren Seiten der Paraskenien. Die Lösung 
wird dadurch bestätigt, dass die Säulen des späteren hellenistischen Proskenion 
höchstwahrscheinlich dieselben Säulen sind, welche einst dicht vor der Skcncn- 
wand gestanden haben. 

Wie hiernach die Paraskenien ausgeschen haben, ist aus den Grundrissen 
auf Tafel IV und in Figur 22 zu ersehen. Letztere stellt das westliche Para- 
skenion dar und giebt in punktirten Linien auch seine jüngere, weniger vorsprin- 
gende Gestalt wieder. Ebenfalls durch punktirtc Linien ist die Einteilung der 
Holzbalkcndcckc angedeutet, wie sie auf Grund der an der Rückseite des Ge- 
bälks vorhandenen Löcher für die jüngere und mit Wahrscheinlichkeit auch für 
die ältere Zeit ergänzt werden darf. 

Wir nahmen oben als fast selbstverständlich an, dass die Vorderwand der 
Skene drei Thüren gehabt habe, sind aber verpflichtet unsere Gründe dafür anzu- 
geben, weil in den späteren festen Proskenicn meist nur eine Thür vorhanden 
ist. Wir stützen uns dabei einmal auf die litterarische Überlieferung, namentlich 
auf die antiken Dramen, welche vielfach eine dreithürige Skene verlangen ; 
sodann auf einige alte Skenengcbäude (in Erctria, Magnesia und Assos), bei 
denen die mittlere Skene aus drei nebeneinander liegenden Zimmern bestand, 
die selbstverständlich je eine Thür hatten ; endlich auf die kleinasiatischen und 
italischen Theater, die alle mindestens drei Thüren in der Skencnwand zeigen. 
Wenn die hellenistischen Theater mit festen Proskenicn und beweglichen Pinakes 
gewöhnlich nur eine Thür hatten, so widerspricht das dcsshalb nicht, weil an 
diesen Proskenicn jederzeit durch Fortnahme von Pinakes noch beliebig viele 
Thüren hcrgcstellt werden konnten (vergl. die Einrichtung in Delos). 

Während die Säulenabstände der Skene durch die dahinter liegende Wand 
geschlossen waren, scheinen die Intercolumnien der Paraskenien gewöhnlich offen 
gewesen zu sein. Mussten sic bei den dramatischen Vorstellungen geschlossen 
werden, so war das jederzeit durch Vorhänge oder bemalte Holztafeln leicht 
zu machen. An dem Bau selbst ist über die Art des Verschlusses nichts zu 
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sehen, auch habe ich nichts entdecken können, was auf die Anbringung von 
Periakten himviesc, jener Drehmaschinen, die an den Parodoi angebracht waren. 

Zwischen den beiden Paraskenicn und vor der Vorderwand der Skcnc 
liegt ein grosser freier Platz, von 20,80"' lange und 4,93"' Tiefe, der auf 
drei Seiten von Säulen umgeben war, nach der vierten Seite, nach der Or- 
chestra hin, aber keine Begrenzung hatte. Wozu hat dieser Platz gedient ? 

Dass er nicht mehr zur Orchestra gehörte, zeigt ein Blick auf den Grund- 
riss, denn der volle Orchestrakreis geht gerade an ihm vorbei. Nach der ge- 
wöhnlichen Annahme ist hier eine 10 bis 12 Fuss hohe, Proskcnion genannte 
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Figur 22. Westliches Paraskcnion. Ergänzter Grundriss. 


Bühne erbaut gewesen, und tliatsächlich hat hier auch in hellenistischer Zeit, 
wie wir später sehen werden, ein mit Säulen geschmücktes 4 m hohes Proskc- 
nion gestanden. Dass aber dieses Podium nicht der gewöhnliche Spielplatz 
der Schauspieler, also keine Bühne war, sondern den Hintergrund des in der 
Orchestra stattfindenden Spieles bildete, werden wir an anderer Stelle (vergl. 
Abschnitt VII ) nachzuweisen haben. Hier haben wir nur zu constatiren, dass 
zur Zeit des Lykurg keinerlei ständiger Bau den grossen Platz eingenommen 
hat, denn cs fehlt jede Spur einer Mauer oder eines Fundamentes aus dem 
IV. Jahrhundert. Wenn trotzdem irgend ein Bau dort war, so kann cs nur ein 



Das Theater des IV. Jahrhunderts. Das Skcncngchäudc. 


69 


provisorischer aus Holz und Zeug bestehender gewesen sein, der bei jedem 
Drama eine andere Gestalt haben musste und daher nicht einmal steinerne 
Fundamente haben konnte. 

Man hat nun neuerdings behauptet, dass der Platz von einer niedrigen, 
nur etwa 5 Fuss hohen Bühne eingenommen gewesen sei. Dass eine solche 
Hypothese ganz willkürlich ist, den Angaben der Schriftsteller (namentlich des 
Vitruv) widerspricht und in die Entwickelung des Theaters überhaupt nicht hin- 
einpasst, ist hier nicht der Ort darzulegen. Aber auch mit dem thatsächlichen 
Zustande der Ruinen, den wir hier zu besprechen haben, lässt sie sich nicht 
in Einklang bringen. Zunächst ist nicht abzusehen, warum die Vorderwand einer 
solchen Bühne nicht aus Stein hätte errichtet werden können, zumal der von ihr 
eingenommene Platz keinen Teil des Orchestrakreises bildete und daher auch bei 
den kyklischcn Chortänzen nicht gebraucht wurde ; auch sind ja die römi- 
schen Bühnen dieser Form stets mit einer steinernen Vorderwand versehen ; 
aber von einer solchen Steinwand findet sich im lykurgischcn Theater nichts. 
Sodann hätte eine solche Bühne nicht nur, wie es im römischen Theater der 
Fall war, von der Orchestra aus auf einer Treppe erstiegen werden müssen, 
sondern auf der anderen Seite hätten die Schauspieler wieder ebenso tief in die 
Skene hinuntersteigen müssen ; denn an dem lykurgischen Bau ist die wichtige 
Thatsache zu constatiren, dass der Fussboden im Inneren der Skene nur um 
eine einzige Stufe höher liegt als der Orchestraboden. Ist cs nun wohl denkbar, 
dass die Griechen nicht auf den einfachen Gedanken gekommen wären, den 
Boden im Inneren der Skene, wie es die Römer stets gethan haben, in die 
Höhe des vermeintlichen Logeion zu legen ? Ferner würde eine Bühne der ange- 
nommenen Art die in der Skenemvand befindlichen Thüren und Säulen in der 
Mitte durchschnitten haben ; für die Säulen licssc sich das dadurch noch cini- 
germassen erklären, dass sie durch eine Dekoration verdeckt und daher nicht 
sichtbar gewesen seien, aber für die Thüren ist dieser Ausweg verschlossen, 
weil sie selbst durch eine Dekoration nicht in Wirklichkeit höher gemacht 
werden konnten. Sodann muss man sich fragen : Was konnte die Athener 
in der hellenistischen Zeit veranlassen, an Stelle dieser vermeintlichen niedri- 
gen und geräumigen Bühne aus Holz eine 4m hohe schmale und im höchsten 
Masse unpraktische Bühne aus Stein zu errichten ? Ist es nicht auffallend, 
dass erst die Römer dieses unbequeme Podium wieder abgeschafft und durch 
die alte Bühne ersetzt haben sollen ? Unbedingt ist die Annahme natürlicher 
und richtiger, dass dieselbe Einrichtung, die wir in hellenistischer Zeit in Stein 
zwischen den Paraskenicn finden, vorher in Holz dort gewesen ist ; sie ist es 
um so mehr, als die Herstellung aus Holz bei einer den Hintergrund des Spieles 
bildenden Dekoration nicht nur verständlich , sondern , solange die Dramen 
verschiedenartige Scenericn verlangten, sogar notwendig war. 

Diese Gründe stellen cs für uns ausser Zweifel, dass zwischen den Para- 
skenien zur Zeit des Lykurg eine Dekoration, ein bewegliches Proskcnion, auf- 
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geschlagen wurde, vor welchem die Dramen sich abspielten. Welche Gestalt das 
Proskenion in den einzelnen Stücken hatte, lasst sich nur aus dem Inhalt der 
letzteren einigermassen ermitteln. Der Rau selbst giebt darüber keine Auskunft. 
Dass aber der grosse Platz von fast 21'" Länge und etwa 5m Tiefe zur Aufstel- 
lung einer Tempelvorhallc oder mehrerer Wohnhäuser oder einer Burgmauer 
mit ihrem Thore oder des Vorbaues eines Königspalastes sehr gut ausreichtc, 
werden namentlich diejenigen nicht leugnen wollen, welche sogar alle diese 
Dinge auf einer schmalen Bühne dicht vor der Wand aufschlagen und trotz- 
dem noch dort spielen lassen wollen. 

Noch Eines lehrt der Bau, was nicht übersehen werden darf. Die Höhe 
der Skene ist mit 4« so gewählt, dass in den meisten Fällen ihr Dach mit dem 
Dach des Proskenion übereinstimmte. Es war dadurch die Herstellung eines 
Oberstockes, eines Turmes oder irgend eines anderen Episkcnion sehr erleichtert. 

Was auch das veränderliche Proskenion darstcllcn mochte, in den festen 
Seitenbauten der Paraskcnien fand es seinen Abschluss. Für manche Schmuck- 
wände hätte der seitliche Abschluss allerdings fehlen können, für andere war 
er aber sehr erwünscht. Gewöhnlich werden die Säulen der Paraskcnien sichtbar 
und zwischen ihnen bemalte Pinakes angebracht gewesen sein ; im Notfälle 
konnten aber auch sie mit Dekorationen verdeckt werden. 

Zwischen den Paraskcnien und dem Zuschauerraum liegen zu beiden Seiten 
der Orchestra die Haupteingängc zum Theater, die beiden Parodoi. An ihrer 
schmälsten Stelle sind sic etwa 2,60m breit, sodass vier Personen bequem ne- 
beneinander hindurchgehen konnten. I11 mehreren Theatern waren die seitlichen 
Zugänge durch besondere Thorbauten abgeschlossen (z. B. in Epidauros und 
Delos) ; ob auch in Athen zur Zeit Lykurgs solche Thore vorhanden waren, 
ist nicht bekannt. In der westlichen Parodos sind der äussersten Ecke des Skc- 
nengebäudes gegenüber Anschlusspuren einer Schwelle an der Stützmauer des 
Zuschauerraumes zu sehen, welche auf einen Thorabschluss hinweisen. Doch 
wissen wir weder, wie er gestaltet war, noch welcher Zeit er angehört. In der 
ergänzten Zeichnung des lykurgischen Planes ist desshalb der Thorabschluss 
nur durch punktirte Linien angedeutet. 

Die Parodoi dienten nicht nur den Zuschauern, sondern auch dem Chore 
als Zugänge zum Theater. Dass nach unserer Ansicht auch die Schauspieler, 
welche nicht aus der Skene kamen, die Orchestra auf diesem Wege betraten, 
werden wir weiter unten darlegen. 

Beide Seiteneingänge waren mit Weihgeschenken und anderen Bildwerken 
ausgestattet, deren Basen und Fundamente bei der Ausgrabung des Theaters 
noch in grösserer Zahl vorhanden waren (vergl. den Grundriss E. Zillers in der 
’Ejyji*. otp-yf. von 1862 und die Beschreibung von A. Russopulos in derselben 
Zeitschrift S. 139); jetzt sind nur noch wenige von ihnen erhalten. Die fortge- 
brochenen Fundamente sollen aus verschiedenartigen antiken Steinen in roher 
Weise zusammengesetzt und daher byzantinischen Ursprungs gewesen sein. Nach 
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dem Grundrisse Zillers kann man das kaum für richtig halten. Die einzige, jetzt 
noch an ihrer alten Stelle befindliche Basis, deren Entstchungszeit genau bekannt 
ist, ist das in der östlichen Parodos in seinen unteren Teilen erhaltene chorc- 
gische Monument, welches der Agonothet Xenokles nach seinem Siege im Jahre 
307/6 geweiht hat (vcrgl. E. Reisch, Griccli. Weihgcschenkc, S. 118). Die übrigen 
noch jetzt erhaltenen Basen, nämlich zwei in der westlichen und eine in der 
östlichen Parodos, gehören der römischen Periode an. Die Basis, welche nach 
der erhaltenen Inschrift ein Standbild Mcnanders getragen hat, ist nicht an 
ihrem alten Platze gefunden worden ; wo sie ehemals stand, ist daher unbekannt. 

Dagegen können wir die Stelle bestimmen, wo das auf S. 38 erwähnte 
Standbild des Dichters Astydamas aufgestellt war. Unter den im Skenengebäude 
gefundenen Steinen befindet sich nämlich ein Block aus blauem hymettisclien 
Marmor, welcher wegen seiner 
eigentümlichen Gestalt (vergl. 

Eigur 23) sicher am unteren 
Ende der westlichen Stützmauer 
als Teil einer Basis gestanden 
haben muss und jetzt seine alte 
Stelle wieder einnimmt. Ähnli- 
che Basen sind in mehreren 
anderen Theatern am Ende der 
Stützmauern gefunden. Die Ein- 
arbeitung für das Deckgesimse 
der Stützmauer ist auf der Zeich- 
nung zu erkennen. Auf der zur 
Orchestra hin gerichteten Seite 
trägt die Basis die Buchstaben 
ASTV. Der jetzt fehlende Ne- 
benblock hat offenbar die andere Hälfte des hier zu ergänzenden Namens ge- 
tragen, als welcher nach dem Vorschläge U. Köhlers (Athen. Mitthcil. III, S. 
11 6) mit Sicherheit Astydamas angenommen werden darf. Denn dieser war nicht 
nur im IV. Jahrhundert einer der beliebtesten Dichter, sondern wir wissen auch, 
dass ihm nach der Aufführung seines Stückes Parthenopaios die Aufstellung einer 
Statue zuerkannt wurde (vergl. a. a. O. Anm. 1.). Von der Aufführung des Parthe- 
nopaios ist uns zufällig inschriftlich das Jahr bekannt; nach C. I. A. II, 973 
erfolgte sic im Jahre 340. Die Aufstellung des Standbildes wird bald darauf 
stattgefunden haben. Auf die Bedeutung dieser Basis für die Bestimmung der 
Erbauungszcit des Theaters wurde schon hingewiesen. Früher hatte ich mit W. 
Christ (Das Theater des Polyklet, in den Sitzungsber. der bayer. Akad. 1894, 
S. 3) angenommen, dass die Standbilder des Miltiades und Themistokles an 
den beiden Ecken des Sitzraumes aufgcstellt gewesen seien, indem ich mich 
auf die Scholien zu dem Rhetor Aristides (III, 535 und XLVI, 13) stützte. Allein 
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Figur. 23. Klock von <lcr Kasis einer Statue des Astydamas. 
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nachdem die Basis mit der Aufschrift des Astydamas ihren richtigen Platz 
erhalten hat, können jene Feldhcrrn nicht mehr in Frage kommen. Die Nachricht 
der Scholien muss daher durch ein Missverständniss des Aristides entstanden 
sein, wie schon U. v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen I, S. 263 ausge- 
sprochen hat. Welches Standbild dem Astydamas gegenüber an der anderen 
Ecke des Sitzraumes aufgcstcllt war, ist nicht bekannt. Das Epigramm, welches 
für die Statue des Astydamas gedichtet war, ist uns erhalten (vergl. Preger, Inscr. 
metr. 158) und stand wahrscheinlich auf dem jetzt fehlenden Obersteine der Basis. 

Schliesslich haben wir noch die Seiten raume zu erwähnen, welche sich bei- 
derseits an die Skene und ihre Paraskenien anschiiessen. Ihre Grundrissform 
ist nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen, weil selbst die Fundamente bei den 
späteren Umbauten des Skenengebäudes vielfach beschädigt worden sind. Zunächst 
lag wahrscheinlich neben dem Skenensaal je ein grosses quadratisches Zimmer 
und davor neben den beiden Parodoi je ein schmaler corridorähnlicher Raum. Die 
beiden Zimmer können vielleicht dem Chor als Aufenthaltsort gedient haben, 
doch ist es auch möglich, dass sie von dem Skenensaal nicht getrennt waren 
und mit diesem einen einzigen langen Saal bildeten. Die beiden corridorähn- 
lichen Räume wird man nach Analogie der entsprechenden Teile des Skenen- 
gebäudes von Epidauros am liebsten für Rampen oder Treppen halten, die zum 
Oberstock der Paraskenien hinaufführten ; doch ist auch hier die Trennungswand, 
wie ein Blick auf den Grundriss der erhaltenen Mauern (Tafel III) zeigt, nicht 
vorhanden und daher die ehemalige Existenz der schmalen Räume nicht voll- 
kommen sicher. Gut erhalten ist nur die Nordwand des westlichen Raumes mit 
ihren noch an Ort und Stelle befindlichen Orthostaten und die an ihrem west- 
lichen Ende liegende Thür, welche das Skenengebäude mit der Parodos verband. 
Spuren einer Treppe oder Rampe sind an der Innenseite der Wand nicht zu 
erkennen. 

Die schmalen Räume können aber auch in anderer Weise erklärt werden. 
In dem Theater von Megalopolis werden wir die sicheren Reste der Einrichtung 
einer « scacna ductilis > , einer seitlich verschiebbaren Schmuckwand kennen 
lernen. Im athenischen Theater kann eine ähnliche «scaena ductilis» vorhan- 
den gewesen sein; dieselbe muss aber aus zwei Stücken bestanden haben, die 
nach rechts und links auseinander gezogen werden konnten, weil der Zwi- 
schenraum zwischen den Paraskenien doppelt so gross ist als jeder der Sei- 
tenbauten. In der rechten Hälfte des ergänzten Grundrisses auf Tafel IV ist 
angedeutet, wie man sich eine solche verschiebbare Hintergrundswand denken 
könnte ; in der linken Hälfte ist dagegen eine Treppe durch punktirte Linien 
gezeichnet. Leider fehlt, soviel ich sehe, jede Möglichcit, dieser Hypothese für 
Athen durch irgend welche erhaltenen Reste einen gewissen Grad der Wahr- 
scheinlichkeit zu verschaffen. 

Trotz der grossen Zerstörung, welche das Skenengebäude des Lykurg in 
Folge der späteren Umbauten erfahren hat, liess sich sein Grundriss in allen 
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wesentlichen Punkten wiederherstcllen. Wir fanden einen grossen Saal, dessen 
Vorderwand mit Säulen geschmückt war und soweit von der Orchestra abstand, 
dass zwischen beiden ein provisorisches Proskenion als Hintergrund für die dar- 
gestclltc Handlung aufgebaut werden konnte ; ferner zwei weit vorspringende 
Vorbauten, die Paraskenien, ebenfalls mit Säulen ausgestattet und dazu be- 
stimmt, das Proskenion beiderseits abzuschliessen oder auch eine verschiebbare 
Skenenwand aufzunehmen ; und endlich Nebenräume, die auf beiden Seiten an 
die Skene angebaut waren. Von einem Logeion fanden wir dagegen keine Spur ; 
wir konnten uns auch davon überzeugen, dass es nicht etwa nur deshalb fehlt, 
weil es aus Holz bestand, sondern dass cs überhaupt niemals vorhanden ge- 
wesen sein kann. Auch die wichtige Thatsache konnten wir feststellen, dass 
die Skene mit Einschluss der Paraskenien und des Proskenion soweit von dem 
Zuschauerraum entfernt liegt, dass die Orchestra, als voller Kreis gezeichnet, 
erst die vorderste Linie der Paraskenien berührt. 

Der Bau des Lykurg hatte eine wichtige Veränderung in dem Verhältnis 
des Theaters zum Dionysosbezirk hervorgerufen. Früher lag das Theater, d. h. 
die Orchestra und der Zuscliaucrraum, innerhalb des heiligen Bezirks ; man sass 
iv Aujvüasu, wenn man dem Festspiel zusah, oder wenn man nach den grossen 
Dionysien eine Volksversammlung im Theater abhielt. Durch den Bau des 
festen Skenengcbäudcs hatte sich dies geändert : ein langes Gebäude trennte den 
Zuschauerraum dauernd von dem Heiligtum ; man sah den Tempel des Dio- 
nysos nicht mehr, wenn man auf den Stufen des Theaters sass. Zwar gehörte 
das Theater noch immer zu dem Heiligtum, aber es bildete einen besonderen 
Bau neben demselben. So erwähnt denn auch Pausanias zuerst den Bezirk r.pbf 
tw OsscTpw, beschreibt darauf das Odeion des Perikies und geht dann erst zum 
Theater selbst über ( i , 20, 2 ). 

Das lykurgische Theater mit seinen zahlreichen und bequemen Sitzplätzen 
und mit der die Schallwellen der Stimme zusammenhaltenden Skene war für 
die Volksversammlungen so sehr geeignet, dass die Athener sehr bald dazu 
übergegangen sind, das Theater an Stelle der Pnyx als gewöhnlichen Platz für 
die Volksversammlungen zu benutzen. In dem alten Halbrund der Pnyx wurden 
vom Ende des vierten Jahrhunderts ab nur noch einzelne besondere Ver- 
sammlungen abgchalten (vcrgl. Lölling, Topographie von Athen, S. 332 Anm. 1), 
die gewöhnlichen Sitzungen fanden £v tw Qsaipw statt. 

Auch die Aufführungen an den Chytrcn (4 eid Ayjvafw äywv), welche früher 
auf der Orchestra am Markt stattgefunden hatten, wurden wegen des vorzügli- 
chen Sitzraumes schon von Lykurg in das neue Theater verlegt (vcrgl. das 
Gesetz des Lykurg in den Vit. X orat. VII, I, 10). 

3. Das hellenistische Theater. 

Das stattliche Theater, welches Lykurg und seine Vorgänger im IV. Jahr- 
hundert geschaffen hatten, ist Jahrhunderte lang fast unverändert geblieben. 

10 
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Der Zuschauerraum hat die Gestalt, welche er damals erhalten hat, für alle 
Zeiten beibehalten, und die Orchestra ist erst zur Zeit Neros verändert worden ; 
nur das Spielhaus (Skene) erfuhr schon in der späthellenistischen Zeit einen 
Umbau, der aber kein wesentlicher genannt werden kann : an Stelle der ver- 
änderlichen Schmuckwand wurde ein festes Proskenion aus steinernen Säulen 
mit zwischengestellten Holztafeln errichtet. 

Die Gestalt, welche das Theater nach dem letzteren Umbau zeigt, ist für 
unsere Untersuchung von hervorragender Wichtigkeit, weil sie derjenigen Form 
des griechischen Theaters entspricht, welche Vitruv beschreibt. Die Angabe, 
welche der römische Architekt über den Standplatz der Skcniker und Thyme- 
liker im griechischen Theater macht, bezieht sich also auf diese Entwickc- 
lungsstufc des griechischen Theaters. 

Zu den zahlreichen Theatern, in welchen ein festes steinernes Proskenion 
in den von Vitruv angegebenen Abmessungen und in der von ihm bezcichnc- 
ten Lage gefunden ist, wie z. B. in Epidauros, Piräus, Oropos, F.rctria, Thes- 
piä, Megalopolis, Sikyon und Assos, gesellt sich auch der hellenistische Umbau 
des athenischen Theaters. Zwar sind in Athen, wie wir sehen werden, einige 
Einzelheiten der Einrichtung nicht so gut erhalten wie in anderen Theatern, 
aber die vorhandenen Baureste genügen vollständig, um ein ziemlich genaues 
Bild von der Gestalt des Theaters nach dem hellenistischen Umbau entwerfen 
zu können. 

Zwischen der kreisrunden Orchestra und dem Skenengebäude des Lykurg 
ist eine Mauer aus Hymcttos-Marmor erhalten, welche der Vorderwand der 
Skene parallel läuft und seitlich nicht ganz bis an die beiden vorspringenden 
Paraskenicn heranreicht ( vcrgl. den Grundriss der erhaltenen Mauern auf Tafel 
III ). Sic besteht aus einem Fundament, das aus Kieselsteinen, Steinbrocken 
und einigen grösseren Quadern mit Lehmmörtel zusammengefügt ist, und einer 
darüber liegenden Schwelle von bläulichem Marmor. Wie das Fundament keine 
sorgfältige Bauweise zeigt, so ist auch an den Marmorplatten Bearbeitung und 
Fügung lange nicht so gut wie an den Mauern des Lykurg. Die Oberfläche der 
Platten ist nicht geglättet, die Vorderfläche, welche ganz roh geblieben ist, 
zeigt nur an ihrer oberen Kante einen glatten Rand, die Stossfugen schlicssen 
nicht genau. Die Längen der einzelnen Platten sind nicht gleich, wie beim 
lykurgischcn Bau, sondern schwanken zwischen 1,10 und i, 8 o®. An der hin- 
teren Seite sind die Steine von verschiedener Breite, nur eine in gerader Linie 
durchlaufende Kante ist angearbeitet. Form und Bearbeitung der Plattenschicht 
beweisen sicher, dass nur ihre Oberfläche und der obere Rand der Vorder- 
fläche sichtbar waren ; sie bildete also keine sichtbare Stufe, sondern nur eine 
kaum über den Erdboden herausragende Schwelle. Ihre Höhe, und damit auch 
die Höhe des Fussbodens unmittelbar vor ihr, stimmt nun — und das ist von 
besonderer Wichtigkeit — einerseits gerade mit der Oberfläche der Orchestra 
und andrerseits mit dem Fussboden im Inneren der Skene überein. Wir be- 
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sitzen in der Marmorschicht also eine Schwelle, bis zu der sich die Orchestra 
einst in ebener Fläche ausdehnte. 

Auf der Oberfläche der Marmorplatten sind die Standspuren einer grösse- 
ren Anzahl von Säulen sichtbar. Schon an der Farbe des Steines und seiner 
Verwitterung sind diese Spuren zu erkennen. Ausserdem bemerkt man bei ge- 
nauerer Betrachtung Aufschnürungen und Marken von der in Figur 24 abge- 
bildcten Form. Die Stützen, welche einst auf der Schwelle standen, waren 
darnach rund und hatten einen Durchmesser von etwa 0,5 i m (vergl. oben S. 
64). Die Abstände der erhaltenen elf Säu- 
lcnspurcn betragen durchschnittlich 1,36 — 1,37«", ; 

nur die beiden mittelsten Säulen hatten einen • •' 
fast doppelt so grossen Abstand von 2,48m. 

Von den Säulen selbst ist nichts mehr * 
vorhanden ; sic sind bei dem ncronischen Um- 
bau, als vor der Skenc eine erhöhte Bühne 
erbaut wurde, abgebrochen und entfernt wor- 
den. Welche Form sie gehabt haben, würde Figur . 24 . Standspur eincr Proskenion .s äuI e. 
daher unbekannt sein, wenn nicht in der Ver- 
längerung der Schwelle die uns schon bekannten Paraskcnicn lägen, mit deren 
Architektur unsere Säulcnstellung notwendiger Weise übereinstimmen muss. Es 
empfiehlt sich desshalb, zunächst die Paraskcnicn zu besprechen und erst dann 
zu der Beschreibung des Proskcnion zurückzukehren. 

Wie die Paraskcnicn jetzt aussehen, zeigt Tafel III und für den 
westlichen Bau Abbildung 19 in grösserem Masstabe. Auf einem Fundament 
aus verschiedenartigen Steinen liegen marmorne Platten, welche mit denen des 
Proskenion übereinstimmen und sich nur dadurch von ihnen unterscheiden, dass 
sie nicht für ihren jetzigen Platz gearbeitet, sondern einem älteren Gebäude 
entnommen und hier zum zweiten Male verwendet sind. Wo die Platten früher 
gelegen haben, ist bei dem lykurgischen Bau (S. 62) gezeigt worden. Die Para- 
skenien sprangen früher weiter vor und liessen eine nur 2,6o»> breite Parodos 
frei. Bei dem hellenistischen Umbau wurden sie weiter zurückgezogen, wodurch 
ihr Vorsprung vor das Proskenion verringert, die Parodos aber erbreitert wurde. 
Die Grösse dieser Veränderung erhellt am besten aus den Abbildungen 22 und 
26 und aus Tafel IV, wo neben der älteren Front in punktirten Linien die jün- 
gere angedeutet ist. Auf den Marmorschwellen der Paraskenien sind nun nicht 
nur dieselben Säulenspuren zu sehen wie auf der Schwelle des Proskenion, son- 
dern einige Säulcnschäftc stehen noch aufrecht und mehrere Gcbälkstücke sind 
in der Nähe gefunden. Es sind die Baustücke der lykurgischen Paraskenien, 
die auf der veränderten Schwelle wieder aufgebaut worden und dort bis zur gänz- 
lichen Zerstörung des Theaters stehen geblieben sind. 

Die Höhe und Form der hellenistischen Paraskenien stimmt also mit den 
älteren Paraskcnicn vollkommen überein. Je sechs dorische Säulen trugen ein 
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Triglyphcngcbälk und hatten mit diesem zusammen eine Höhe von fast 4®. 
Auf Tafel V ist ein Aufriss des ly kurgischen Proskenion gezeichnet, der mit Aus- 
nahme der für die Thüren bestimmten weiteren Intercoluranien und der höheren 
Schwelle auch ftir die jüngeren Paraskenien passt. Ergänzt ist in dem Aufrisse nur 
das fehlende Geison und das Kapitell. Einen Aufriss der Innenseite des östlichen 
Paraskenion und zugleich einen Durchschnitt durch das Proskenion und die 
Skenc zeigt Figur 25 ; auch die Tiefe der Fundamentmauern ist hier zu sehen. 
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Figur 25. Durchschnitt jdurch Skenc und Proskenion mit Ansicht des Vorsprungs des Paraskenion. 


Die Säulenstcllung der lykurgischen Skenc, welche wahrscheinlich entfernt war, 
ist durch punktirtc Linien angedeutet. 

Die volle Übereinstimmung zwischen den Schwellen der jüngeren Paraske- 
nien und des steinernen Proskenion, und vor allem das Vorhandensein der glei- 
chen Säulenspuren auf beiden Schwellen, sind sichere Beweise dafür, dass das 
Proskenion dieselbe Architektur hatte wie die Paraskenien. Eine Säulen- 
stcllung von fast 4"> Höhe lief also in ununterbrochener Linie von dem einen 
Paraskenion bis zum andern hin. Erinnern wir uns jetzt, dass im IV. Jahrhundert 
dicht vor der Skenenwand eine ganz ähnliche Säulenreihe stand, so liegt der 
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Schluss nahe, dass jene Säulen fortgenommen und bei dem Proskcnion wieder 
verwendet sind. Für die Säulen selbst steht einer solchen Annahme nichts im 
Wege, sie wird sogar durch die gleiche Zahl der Säulen, die wir bei beiden 

Wänden finden, noch bestätigt. Aber für das Gebälk kann tlcr Schluss kaum 
richtig sein, weil eine, wenn auch nur geringe, Veränderung in der Grösse der 
Axweite stattgefunden hat. Die alten Gebälkstücke von 1,27m konnten für die 
neuen Axweiten von 1,37m nicht ohne umständliche Veränderungen verwendet 
werden. Bei den Stylobatplatten hat sogar sicherlich keine Neubenutzung der 
älteren Platten stattgefunden, weil die jetzigen Proskenionschwellen, im Gegen- 
sätze zu denen der Paraskcnicn, keine Spuren früherer Verwendung aufweisen. 
Ein Fortnehmen der alten Platten wird auch kaum möglich gewesen sein, weil 

sic jedenfalls in die Skenenwand hineingriffen und demnach von dem stehen- 

bleibenden Teile der Wand belastet waren. Ob bei dem Gebälk ein ähnlicher 

Grund gegen die Wiederbenutzung vorlag, oder ob die einzelnen Gebälkstücke 
doch verändert sind, wage ich nicht zu entscheiden. 

Die mittelste Säulenöffnung des Proskcnion ist nicht nur grösser als die 
anderen, sondern unterscheidet sich auch dadurch von ihnen, dass sie mit einer 
grossen doppclflügeligen Thür verschlossen werden konnte, während jene einen 
anderen Abschluss hatten. Die Löcher für die Drehzapfen der Thürflügel und 
für die Riegel sind sogar in doppelter Zahl vorhanden und zeigen daher, dass 
die Thür einmal verändert worden ist. Ursprünglich hatte sie eine lichte Weite 
von 1,70«', die später auf 1,30m verringert wurde, oder es verhält sich umge- 
kehrt, indem die Thür später erbreitert wurde. Die Höhe der Thür wird 
ungefähr der Säulcnhöhe entsprochen haben, kann also auf 2,50 — 3,0m an- 
gesetzt werden. 

In dem an die Mittelthür sich nach Westen anschliessenden Säulenabstande 
sind die Spuren einer zweiten Thür zu sehen, welche der geringeren Axweite 
entsprechend nur etwa 0,80m breit war ; ihre Höhe ist nicht bekannt. Man ist 
geneigt, auf der anderen Seite der Mittelthür eine dritte, der zweiten symme- 
trische Thür anzunehmen. Gerade dort fehlt aber ein Stylobatstein. Da jedoch 
neben der östlichen Säule dieses Intercolumnium an der Stelle, wo schon ein 
Zapfenloch erwartet werden müsste, der Marmor keine Spur eines solchen auf- 
weist, sind wir zu der Annahme gezwungen, dass neben der grossen Thür in 
der Mitte nur eine einzige schmale Ncbcnthür vorhanden war. 

Alle übrigen Zwischenräume der Säulen müssen in einer anderen Weise 
verschlossen gewesen sein; denn wären sie offen geblieben, so wäre es zwecklos 
gewesen, einige von ihnen mit Tlniren zu versehen. Ein massiver Mauer -Ver- 
schluss war aber nicht vorhanden, weil jede Spur eines solchen auf dem Sty- 
lobat fehlt, und weil ausserdem die Säulen in diesem Falle wahrscheinlich als 
Halbsäulcn, nicht als Vollsäulen gebildet wären. Die Art des Verschlusses lässt 
sich in Athen selbst nicht bestimmen, wir müssen vielmehr andere Theater, bei 
denen die Säulen mit ihrem Gebälke besser erhalten sind und sich die Art des 
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Verschlusses bestimmen lässt, z. B. diejenigen von Oropos und Assos, zur Er- 
gänzung heranziehen. Da in diesen Theatern sichere bauliche Spuren oder auch 
Inschriften das Vorhandensein hölzerner bemalter Tafeln (Pinakcs) zwischen den 
Säulen sicherstcllen, dürfen wir solche auch für unseren Bau annehmen. Sie hatten 
hier eine Höhe von etwa y n und waren unten 0,85"», oben, wo die Säulen dün- 
ner waren, etwa i,oo m breit. 

Über den oberen Abschluss der Säulenstellung, d. h. über die Gestalt des 
Daches oder der Decke, sind wir nicht vollkommen unterrichtet, weil leider kein 
Gcison gefunden ist. Aus den hinter dein Triglyphon vorhandenen Löchern dürfen 
wir nur auf eine starke Ilolzdecke schliesscn. Im Übrigen sind wir aber auch in 
dieser Hinsicht auf die «anderen besser erhaltenen Theater angewiesen. Na- 
mentlich in Epidauros und Oropos lässt sich die Form der oberen Decke, welche 
von dem Proskcnion bis zur Vorderwand des Skencngebätides reichte, noch 
genau erkennen (vergl. die Beschreibung dieser Theater im folgenden Abschnitt). 
Sie war horizontal und bestand aus hölzernen Querbalken, welche in Abständen 
von rund 0,90'» angeordnet waren, und darüber liegenden Bohlen, welche einen 
geschlossenen Fussboden bildeten. Ob darüber noch ein Estrich lag, wissen wir 
nicht; in Athen war genügende Höhe dazu vorhanden. 

Der Abstand der Säulen wand von der Vorderwand des Skcncngcbäudes ist 
nur gering; an den erhaltenen Grundmauern beträgt er etwa 1,25m; die Tiefe 
des oberen Podiums berechnet sich aber, wenn wir auch die Ausladung des 
Gcison hinzunehmen, auf rund 2,8o»>. 

War die Säulenstcllung nur ein Stockwerk hoch, oder haben wir über der 
unteren Säulenreihe noch eine zweite zu ergänzen ? Diese Frage muss hier auf- 
geworfen werden, obwohl die erhaltenen Reste keine bestimmte Antwort geben. 
Wir müssen uns dcsshalb wieder nach den anderen griechischen Theatern um- 
sehen. Bei keinem von ihnen ist eine obere Säulenreihe bisher nachgewiesen. 
Nur in römischen Theatern finden sich meist zwei oder gar drei Säulenreihen 
übereinander, zuweilen kommt «aber auch bei diesen (z. B. beim Herodes - Thea- 
ter in Athen und beim Theater in Pcrgc) nur eine einzige Säulenreihe vor. 
Höchst wahrscheinlich hatte daher auch unser Theater keine obere Säulenreihe. 

Dagegen hatte der hinter dem Proskenion liegende Bau, die Skenc, jeden- 
falls ein oberes Stockwerk, «aus welchem man auf das Dach der Säulenwand 
hinaustreten konnte. Zwar mussten wir dein Bau des IV. J«ahrhunderLs ein obe- 
res Stockwerk aus Stein absprechen, da aber in anderen hellenistischen Thea- 
tern, z. B. in Erctria und Oropos, ein steinerner Oberstock nachgewiesen ist, 
dürfen wir ihn «auch in Athen für diese Epoche ergänzen. 

Wir betonten schon oben, dass die Schwelle des Proskenion eine gleiche 
Höhe mit der Orchestra aufweist. Ihre Oberkante liegt nur um so viel (0,15m) 
über der die Orchestra umgebenden halbkreisförmigen Porosschicht, dass der 
Boden von dem Proskenion bis zum Wassercanal ein Gefalle hatte, wie es zum 
Abkaufen des Regenwassers nötig war. Es kann daher nicht zweifelhaft sein. 
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dass die Orchestra sich auch in dieser Periode bis zu dem Proskeivon aus- 
dehnte und dass die jetzt mit Marmorplattcn belegte, etwas grösser als halb- 
kreisförmige Orchestra, oder richtiger Konistra, nur einen Teil der hellenistischen, 
einen vollen Kreis umfassenden Orchestra bildete. 

Ist es aber sicher, dass in dein Teile zwischen dem Marmorboden und 
dem Proskenion, also an der Stelle, wo später das römische Logeion oder 
Bema lag, sich nicht schon in hellenistischer Zeit irgend ein Aufbau befand, 
sei cs als Logeion für die Schauspieler, sei es, denn auch das ist angenom- 
men worden, als ein Thymele genanntes Podium für den Chor ? Beides darf 
im Hinblick auf den Thatbestand für unmöglich erklärt werden. Schon die Über- 
einstimmung der Höhenlage zwischen der Orchestra und der Proskenion -Schwelle 
schliesst, wie wir schon beim Theater des IV. Jahrhunderts betonten, von vorn- 
herein jede derartige Anlage aus. Bei der verhältnismässig geringen Höhe der 
Proskenionsäulen und ihrer Thür würden auch die crstcrcn durch einen Vorbau 
entstellt, und die letztere sogar ganz unbenutzbar gemacht werden. Auch das 
Fehlen eines jeden Mauerrestes und Fundamentes, die einem solchen Podium zu- 
geschricben werden könnten, darf als Beweis gegen seine Existenz angeführt 
werden, weil es unverständlich wäre, wenn man eine Wand und ein Podium 
die immer in gleichen Abmessungen und an derselben Stelle errichtet worden, 
wären, nicht aus Steinen erbaut oder wenigstens mit Steinen fundamentirt hätte. 

Wie die Höhenverhältnisse im Inneren der Skcne, in dem Proskenion und in der 
Orchestra thatsächlich liegen, veranschaulicht der auf Tafel V gezeichnete Quer- 
schnitt durch die Orchestra, das Skenengebäude und die Halle im Dionysos -Bezirk. 
In diesem Profile sind die erhaltenen Mauern durch eine dunklere Schraffirung von 
den ergänzten unterschieden. Ferner sind die Säulen des hellenistischen Proskenion 
mit punktirten Linien, die des römischen dagegen mit vollen Linien ergänzt. 

Die Gestalt, welche das Theater durch die Erbauung des steinernen Pro- 
skenion angenommen hatte, ist in der nebenstehenden Abbildung (Figur 26) 
gezeichnet und in dem Grundriss des lykurgischen Theaters (Tafel IV) durch 
punktirtc Linien angedeutet. Entsprechend ist in Figur 26 der lykurglsche Plan 
durch punktirte Linien angegeben. Der Unterschied zwischen dem älteren und 
neueren Grundriss ist daher aus diesen Zeichnungen gut zu erkennen : An der 
Stelle, wo im lykurgischen Theater die veränderliche Schmuckwand aus Holz 
errichtet wurde, ist ein steinernes Proskenion erbaut, das aus Säulen mit 
zwischengeschobenen Pinakcs bestand. Die Säulen waren vermutlich dieselben, 
welche früher dicht vor der Skcne gestanden hatten ; als überflüssig hatten sie 
entfernt werden dürfen. Ferner sind die Paraskenien um etwa 1,70“» zurückge- 
zogen und springen nur noch um 1,10® vor das Proskenion vor. Die Breite der 
Parodoi ist dadurch von 2,60® auf 4,30® gestiegen. Eine letzte Veränderung, die 
Errichtung eines steinernen Oberstocks über der Skene, ist in dem Grundriss 
nicht zu erkennen ; mit ihr stand vielleicht die Aufstellung der Innensäulen im 
Skcncnsaalc im Zusammenhang. 
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Was berechtigt uns, die vor der Skenc errichtete Säulcnstellung, wie wir 
cs bis jetzt ohne Weiteres gethan haben, Proskenion zu nennen ? Die eingehende 
Antwort hierauf werden wir in den späteren Abschnitten geben, hier soll nur 
angedcutet werden, dass sowohl der Name Proskenion als auch seine Erklärung 
als ursprünglich hölzerne und später steinerne Schmuckwand (Dekoration) sich 
mit Notwendigkeit ergiebt : erstens aus den Nachrichten der alten Schriftsteller 



Figur 26. Ergänzter Grundriss des athenischen Theaters in hellenistischer Zeit. 

über die Bedeutung des Wortes Proskenion (vergl. Abschnitt V), zweitens aus 
den bestimmten Angaben, welche Vitruv über die Lage, die Gestalt und den 
Namen des vor der Skenc befindlichen Vorbaues macht (vergl. Abschnitt III), 
und drittens aus der Aufschrift, welche der Architrav der entsprechenden Säulen- 
reihe im Theater von Oropos noch jetzt trägt (vergl. die Beschreibung des 
Theaters von Oropos im II. Abschnitte). 

Der Säulenbau des Proskenion mit seinen Pinakcs kann nach seiner Ent- 
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stchung, seiner Form und seinem Namen nur den Hintergrund des Spieles, nicht 
aber eine Bühne gebildet haben. Er stellte ein mit Säulen geschmücktes Haus 
dar, dessen Äusseres durch einen Wechsel der Pinakes dem Inhalte des aufzu- 
fiihrenden Stückes cinigermasscn angepasst werden konnte. Die in der Mitte befind- 
liche grosse Thür war die Eingangsthür des Hauses, die rechts neben ihr liegende 
kleine Nebenthür mochte zur Gastwohnung oder zu den Wirtschaftsräumen führen. 
War in einem Drama noch eine dritte Thür notwendig, so konnte sie leicht durch 
Fortlassung eines der Pinakes hergcstcllt werden. Wurde ausnahmsweise ein Drama 
aufgeführt, bei dem die Skcne etwas anderes als ein Haus darstellen sollte, so 
konnte durch Vorstellung einer provisorischen Dekoration ein neuer Hintergrund 
geschaffen werden. Die noch immer 1,10»» vorspringenden Paraskenien schlossen 
dann diese Dekoration auf beiden Seiten ab. Ob damals in den Paraskenien 
die sog. Periakten aufgestellt waren, und ob unser Theater überhaupt diese 
drehbaren Dekorationen in dieser Epoche besass, wissen wir nicht. 

Von der Orchestra aus war das Dach des Proskcnion, welches ein 4 1 » 
hohes und etwa 2,80'» tiefes Podium bildete, in unserem Theater nicht unmit- 
telbar zu ersteigen. Eine directc Verbindungstreppe zwischen ihnen gab es nicht ; 
das dürfen wir auf Grund des Thatbcstandes ohne jedes Bedenken aussprechen. 
Vielleicht haben in den beiden corridorähnlichen Räumen, welche wir beiderseits 
neben den Paraskenien fanden, Treppen oder Rampen gelegen, auf welchen man 
auf einem Umwege zu dem Dache der Säulenhalle gelangen konnte. Jedenfalls 
gab es aber im Innern der Skcne eine oder mehrere Treppen, welche den unte- 
ren Skenensaal mit dem Oberstock verbanden. Dass das grosse Fundament an 
der Rückwand der Skcne möglicher Weise zu einer solchen Treppe gehört hat, 
wurde oben vermutungsweise ausgesprochen. 

Zum Schlüsse müssen wir noch versuchen, die Erbauungszeit des 
steinernen Proskcnion möglichst genau zu bestimmen. Wir haben bisher das 
Proskcnion einen hellenistischen Bau genannt und waren dazu berechtigt, weil 
seine Entstehung in die Zeit zwischen Lykurg und Kaiser Nero fällt. Denn 
einerseits bezeichnet die Errichtung einer festen Schmuckwand einen Umbau 
der lykurgischen Skcne und muss daher jünger sein als diese, und andrerseits 
ist die steinerne Säulenstcllung, wie wir später sehen werden, bei dem unter 
Kaiser Nero erfolgten Umbau gänzlich in Fortfall gekommen. Zwischen den 
Jahren 330 vor Chr. und 60 nach Chr. muss also die Erbauungszcit des Pro- 
skenion liegen. Zu demselben Resultate führen uns die Anhaltspunkte, welche 
der Bau selbst zu seiner Datirung bietet. Zunächst ist die Bearbeitung der Sty- 
lobatplattcn und die Bauweise der Fundamente eine so schlechte, dass an eine 
dem IV. Jahrhundert naheliegende Bauzeit nicht gedacht werden darf. Andrer- 
seits kommt in den Fundamenten, obwohl sie aus kleinen Steinen bestehen, noch 
kein Kalkmörtel vor, wie wir ihn in den späteren, aus römischer Zeit stam- 
menden Umbauten des Theaters finden. Da vielmehr einfacher Lehmmörtel ver- 
wendet ist, dürfen wir auf eine vorrömische Erbauungszeit schlicssen. 

ti 
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Einen genaueren Zeitpunkt mit Sicherheit zu bestimmen, ist leider nicht 
möglich, weil keinerlei Inschrift oder litterarische Nachricht von einem Umbau 
des Theaters in dieser Epoche Kunde giebt. Wir vermögen nur eine naheliegende 
Vermutung auszusprechen. Im Jahre 86 vor Chr., als Sulla gegen Athen zog, 
wurde das neben dem Theater gelegene Odeion des Perikies teilweise zerstört, 
nach Appian (Mithridat. 38) von dem Tyrannen Aristion, nach Pausanias (1, 20, 4) 
von Sulla selbst. Es ist sehr wohl möglich, dass damals auch das Theaterge- 
bäude und zwar besonders sein noch aus Holz bestehendes Proskcnion Schaden 
gelitten hat oder sogar zerstört wurde. Wie nun das Odeion bald darauf von 
dem kappadokischcn P'ürsten Ariobarzancs wiederaufgebaut wurde (Vitruv V, 9, 1 
und C. I. A. III, 541), so könnte auch das Proskenion sehr wohl gerade damals 
in Stein wiederhergestellt worden sein. Ziehen wir schliesslich noch in Erwägung, 
dass im II. und I. Jahrhundert vor Chr. auch manche andere Theater ein festes 
Proskcnion erhalten zu haben scheinen, so 'werden wir, bis ein genaueres Datum 
bestimmt werden kann, die Errichtung des steinernen Proskenion ins erste Jahr- 
hundert vor Chr. setzen dürfen. 

4. Das frührömische Theater (Kaiser Nero). 

Von einem gründlichen Umbau des Theaters und zwar der Orchestra so- 
wohl als des Spielhauses geben uns Mauern, Marmorpflasterungen, Bauglicdcr 
und Bildwerke Kunde, welche sich leicht als zusammengehörige Teile eines mit 



Figur 27. Stücke des Proskcnion -Gebälkes mit der Weihinschrift an den Kaiser Nero. 


grossem Aufwande errichteten Baues der römischen Kaiserzeit aus dem Gewirr 
der Mauern und Bauglieder ausscheiden lassen. Unsere Kenntnis der Thatsache, 
dass dieser Neubau der Zeit des Kaisers Nero angehört und vielleicht mit sei- 
nem persönlichen Auftreten als Schauspieler in Verbindung gebracht werden darf, 
verdanken wir einer Weihinschrift, die auf einem in Figur 27 in seinem jetzigen 
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Zustande abgcbildeten Architravblock erhalten ist und unzweifelhaft zu diesem 
Umbau gehört. Die Inschrift lautet (vergl. C. I. A. III, 158) mit den sicheren 
Ergänzungen: [Auvjsm ’EXjsuOspis? y.»l [Nipuvi] KXauStw Kaiaapi und da- 



Kigur 28. Säulen und Gebälk des römischen Proskenion. Ergänzung. 

runter: [sx twv] U(mv äveOYjxjv, fftpar»)YSöv?95 i~\ tsv; i”Xsüa; ib £' xfat't..]. Trotz der 
starken Zerstörung der ersten Zeile sind die dort in Resten erhaltenen Buchsta- 
ben gut zu erkennen. Das in der Mitte stehende Wort Nspum ist fortgemcis- 
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seit, darf aber mit Sicherheit wiederhergcstcllt werden. Der Inschriftblock ist 
ergänzt in Figur 28 zu sehen. Er besteht aus einem dreifach gegliederten Archi- 
trave und einem geschwungenen Friese. Mehrere andere Stücke desselben Gebälkes 
liegen im Theater herum, von denen drei, welche ebenfalls in Figur 27 abge- 
bildet sind, noch die Buchstaben II A und O V und I K tragen. Wie diese 
Stücke zusammengefügt und ergänzt werden müssen, ist leider bisher noch 
nicht bekannt. 

Die bedeutenden Abmessungen des grossen Inschriftblockcs schliessen die 
Annahme aus, dass er zu dem der hellenistischen Periode zugeschriebenen Proske- 
nion gehört halte ; er muss durch Säulen von grösseren Abmessungen getragen 
worden sein, als sie bei diesem Proskcnion Vorkommen. Auf welchem dei 
vorhandenen Fundamente des Skenengebäudes kann eine solche Säulenwand ge- 
standen haben ? Von den Mauern, welche wir bisher kennen gelernt haben, 
giebt es nur eine, welche als Unterbau so starker Architrave in Betracht kom- 
men könnte, nämlich die 1,35® breite Vordermauer der Skene Lykurgs. Aus- 
serdem ist aber noch eine andere Längsmauer vorhanden, welche unmittelbar 
hinter jener liegt und bei den älteren Umbauten des Theaters nicht unterge- 
bracht werden konnte. Sie ist rund 1,60»' stark und reicht gerade vom westli- 
chen bis zum östlichen Paraskenion. Ihr Material sind Quadern aus Piräuskalk 
von ganz verschiedenen Abmessungen, die augenscheinlich älteren Bauten ent- 
nommen und hier zum zweiten Male verwendet sind. Sie würde daher sowohl 
wegen ihrer Stärke als wegen ihrer Bauweise für den neronischen Umbau sehr 
gut passen. 

Um zu ermitteln, auf welcher von beiden Mauern die grossen Architrave 
mit ihren Säulen einst gelegen haben, müssen wir uns das Bild eines gewöhn- 
lichen römischen Theaters ins Gedächtnis rufen. Fast in jedem solchen Thea- 
ter befindet sich vor der hohen aus Quadern errichteten Skenenwand das aus 
Säulen mit ihrem Gebälk und zwischengcstclltcn Statuen gebildete Proskcnion, 
welches von der Wand nur sehr wenig absteht. Für beide Wände sind entwe- 
der zwei dicht nebeneinander liegende oder ein besonders breites Fundament 
vorhanden. Unsere beiden Fundamentmauern liegen gerade da, wo sich in grie- 
chischer Zeit die Vorderwand der Skene befand und wo wir daher auch im 
römischen Neubau diese Wand erwarten müssen. Sie werden daher die neroni- 
sche Skenenwand und auch ihr Proskenion aufgenommen haben. Wenn dabei 
die Vorderwand der Skene um etwas mehr als l<n und die Proskenion -Säulen 
um etwa 2 n > gegen die entsprechenden Wände des griechischen Baues verscho- 
ben wurden, so geschah das augenscheinlich, damit die vor ihnen errichtete 
Bühne möglichst breit wurde. Eine wesentliche Veränderung war das nicht. 

Das neue Proskcnion schloss rechts und links mit Paraskenien ab, deren 
Fundamente innerhalb der älteren Paraskenien auf beiden Flügeln noch erhalten 
sind. Auch diese Grundmauern sind aus verschiedenartigen Quadern zusammen- 
gefügt. Wie das Proskenion und diese Paraskenien in ihrem Oberbau gestaltet waren, 
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konnte nicht mit voller Sicherheit festgcstellt werden, weil alle Mauern bis zu 
grösserer Tiefe zerstört sind, als dass eine Säulcnspur oder eine Thürschwelle 
oder ein anderer für den Aufbau wichtiger Bauteil an seiner alten Stelle hätte 
erhalten sein können. Trotzdem haben sich sowohl die allgemeine Ausstattung 
als auch einige Einzelheiten durch ein sorgfältiges Stu- 
dium der Gebälkstücke und durch einen Vergleich mit 
den Proskenien anderer, besser erhaltener römischer 
Theater bestimmen lassen. 

Zunächst dürfen wir nach dem Vorbilde der letzte- 
ren an der Skcncnwand drei Thiiren annehmen; für zwei 
weitere Thürcn ist kein Platz. Auch in den seitlichen 
Vorsprüngen können keine Nebenthüren angesetzt 
werden, weil der Raum nicht ausreicht. Alle drei 
Thüren waren sicher von Säulen und Gcbälken einge- 
fasst, welche zusammen das Proskenion bildeten. Ob 
mehrere Säulenreihen übereinander angeordnet waren, 
hat sich aus den erhaltenen Architckturgliedern nicht p; gur 2 <j, s äu | e <les römischen 
sicher bestimmen lassen, ist aber wegen des Vorhan- Proskenion. 

denscins eines Giebels über der mittleren Thür sehr 

unwahrscheinlich. Da auch das jüngere Hcrodes-Theatcr, ebenso wie das Dio- 
nysos-Theater in griechischer Zeit, nur ein einstöckiges Proskenion hatte, spricht 
alles für das Vorhandensein nur einer Säulenreihe. 

Die für die Reconstruction des Proskenion wichtigsten Gcbälkstücke sind 
der oben erwähnte grosse Architrav mit der Wei- 
hung an Dionysos und den Kaiser und die drei Frag- 
mente mit Buchstaben derselben Weihinschrift. Sic 
müssen wegen der Gestalt ihrer Stossfugen ein Ge- 
bälk mit mehreren Vorsprüngen gebildet haben, und 
wir werden annehmen dürfen, dass sich gerade über 
jeder der drei Thürcn ein solcher von Säulen ge- 
stützter Vorsprung befand. Das grösste Gebälkstück 
mit dem Namen des Gottes und des Kaisers giebt 
uns, da es in ganzer Länge erhalten ist, das genaue 
Längcnmass wenigstens von einem der Vorsprünge und 
zwar wegen des Inhalts der Inschrift vermutlich des 
mittelsten. 

Von den Säulen, welche das Gebälk trugen, sind Figur 30 . Pfei | er und n a n,säule 
ausser einem ganzen Schafte, der die genaue Höhe des römischen Proskenion. 
der Säule liefert, mehrere Säulenfragmcnte, Basen und 

Kapitelle gefunden worden. Unter ihnen kommen zwei Arten vor, die einen 
mit elliptischem Querschnitt, die anderen aus einer halbrunden Säule und einem 
rechteckigen Pfeiler bestehend. In den Figuren 29 und 30 sind die beiden ver- 
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schicdcnen Querschnitte abgebildet. Die elliptische Säule wird frei vor der Wand 
gestanden haben, während die andere parastadenartig mit der Wand verbunden 
war. Von den übrigen Architckturgliedern des Proskenion ist noch das in Figur 
31 abgebildcte Gcison bemerkenswert, weil es als Eekstück einem jener Vor- 
sprünge angehört und ausserdem «len Anfang eines Giebels zeigt. Auf Grund 
dieser Säulenstückc und Gebälksteine ist der in Figur 28 abgebildcte Aufriss 

gezeichnet. Bei der im Verhältnis zur Axwcitc 
geringen Hohe durfte mit Sicherheit ein po- 
stamentartiger Untersatz unter der Säule er- 
gänzt werden, wie er bei allen römischen Pro- 
skenien üblich ist. 

Neben den Säulen scheinen als Träger 
des Gebälkes auch einige der Satyrn verwendet 
gewesen zu sein, welche in den Ruinen ge 
funden sind (vcrgl. v. Sybel, Katalog der Skulp- 
turen zu Athen, N° 4992). Man hat sic zwar 
zuweilen in eine frühere als die neronische 
Zeit gesetzt, allein die ziemlich rohe Art, wie 
die anstossenden Pfeiler bearbeitet und ihre 
Lagerflächen hergestellt sind, widerspricht ei- 
ner solchen Annahme. Ihren Abmessungen nach 
gehören sie ferner zu einer Architektur von 
grossem Masstabe und reicher Ausstattung und 
können daher dem von uns dem ersten vor- 
christlichen Jahrhundert zugeschriebenen Pro- 
skenion, das in einfachster Weise errichtet 
war, auf keinen Kall zugcteilt werden. Zu 
dem stattlichen Umbau des Nero passen sie 
dagegen in jeder Beziehung. Ihre Standplätze 
lassen sich aber leider nicht bestimmen, zumal Figuren von verschiedener Grösse 
und verschiedener I'orm vorhanden sind. Ihre genaue Beschreibung muss einer 
besonderen Abhandlung Vorbehalten bleiben. 

Diese verschiedenartigen Bauglicder gestatten uns in Verbindung mit den 
erhaltenen Fundamenten, den Grundriss des römischen Proskenion in der Weise 
zu ergänzen, wie cs in der nebenstehenden Figur 32 geschehen ist. 

Eine wichtige Frage in Betreff des Proskenion haben wir bisher unerörtert 
gelassen, nämlich die Frage nach der Höhe, in der die Thüren und ihre Säulen 
angeordnet waren. In dem griechischen Theater fanden wir die Säulen des Pro- 
skenion in der Höhe der Orchestra, während die entsprechenden Säulen des 
römischen Theaters gewöhnlich höher stehen, nämlich erst in der Höhe der 
vor dem Proskenion befindlichen Bühne. 

Ein solches I.ogcion von etwa 1,50"* Höhe müssen wir auch in unserem 




Figur 31. Geison des römischen 
l’roskeniou. Grundriss und Aufriss. 
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Theater annehmen. Sein ehemaliges Vorhandensein ist zunächst dadurch gesichert, 
dass die erhaltenen Steinschichten der Paraskenien, welche unmöglich sichtbar 
waren, teilweise schon über dem Fussboden der Orchestra liegen. Vor Allem 
wird es aber bewiesen durch die noch wohl erhaltenen Reste der Vorderwand 
eines römischen Logeion. Allerdings gehört diese mit Reliefs geschmückte Wand 
nicht der ncronischen Zeit an, sondern ist nach der auf seiner Treppe erhaltenen 



Figur 32. Grundriss des Theaters in römischer Zeit. Ergäruungsversuch. 

Inschrift von dem Archon Phaidros mindestens zwei Jahrhunderte später erbaut. 
Aber das vorhandene Logeion ist nur ein Umbau, es enthält Teile einer älteren 
ähnlichen Anlage, und diese dürfen für die Bühne des Nero in Anspruch ge- 
nommen werden. 

Von dem jüngeren Logeion, welches auf Tafel III im Grundriss und auf Tafel 
V im Durchschnitt gezeichnet ist, steht noch die Hälfte der 1,31“ hohen Vor- 
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dcrwand, welche parallel zutn Skenengebäude zwischen den beiden Stützmauern des 
Zuschauerraumes erbaut war. In ihrer Mitte liegt noch jetzt eine Steintreppe, welche 
zu dem über der Wand befindlichen Hoden hinaufluhrt. Von diesem Fussboden, 
der wahrscheinlich zum grössten Teile aus Holz bestand, sind nur einige Stein- 
platten erhalten, welche ihn vorne abschlossen. Die Steintreppe gehört ganz der 
späteren Epoche an und wird deshalb auch erst im nächsten Abschnitt besprochen 
werden. Die Wand dagegen, welche das Logeion gegen den Zuschauerraum hin 
begrenzt, enthält teils Steine des jüngeren Umbaues, teils aber Material, das 
einer älteren ähnlichen Wand angehört haben muss. Aus verschiedenen Steinen 
mit Kalkmörtel erbaut, ist sie mit einer äusseren Marmorverkleidung versehen, 
welche aus einem Basisglicd, einer mit Reliefs geschmückten hochkantigen Plat- 
tcnschicht und einem abschliessenden Dcckgcsimse zusammengesetzt ist. 

Bekannt und vielfach besprochen sind die Reliefplatten, auf denen die Ge- 
burt und Verehrung des Dionysos dargestellt ist. Sie sind abgcbildet z. B. in 
den Monum. dcll’ Inst. IX, Tafel 1 6 und Papers of the Amcr. School of Class. Stud. 
at Athens I S. 13 7. Erhalten sind vier einzelne Platten, welche durch zwei leere 
nischenartige Zwischenräume und eine Nische mit einem hockenden Silen von 
einander getrennt sind. Es sind auch noch Fragmente der fehlenden Platten er- 
halten, welche von A. Brückner als zugehörig erkannt sind. Sic sollen dem- 
nächst mit allen übrigen zum Theater gehörigen Skulpturen in einer besonde- 
ren Abhandlung veröffentlicht werden. Dass die jetzige Aufstellung der Reliefs 
nicht die ursprüngliche sein kann, und dass die Platten wahrscheinlich früher 
aneinander stiessen und einen fortlaufenden Fries bildeten, ist schon früher be- 
merkt worden. In der That weisen die seitlichen Anschlussflächcn der Platten 
bestimmt darauf hin, dass ursprünglich keine Nischen zwischen den einzelnen 
Reliefstücken bestanden haben. Zu demselben Schlüsse führt uns eine genauere 
Betrachtung der profilirten Basis, welche unter den Platten entlang läuft. Denn 
trotz der Beschädigungen, welche ihre Gliederungen erlitten haben, erkennt man 
noch deutlich, dass das Profil sehr sorgfältig gearbeitet war und ursprünglich in 
der ganzen Länge der Wand ohne Unterbrechung durchlief. In den Nischen ist 
in einer so rohen und unverständigen Weise, wie ich cs niemals anderswo ge- 
sehen habe, der Oberteil des Basisprofils abgearbeitet und verkröpft worden. 

Die Friesplatten waren in der älteren Zeit höher; denn von allen ist bei der 
zweiten Aufstellung ein oberer Streifen, welcher etwa der Kopfhöhe der Relief- 
figuren entspricht, in der Weise abgearbeitet worden, dass die Köpfe der ste- 
henden Figuren sämtlich ohne anhaftenden Hintergrund frei in der Luft schweb- 
ten ; sie konnten daher leicht abgeschlagen werden. Auch an anderen Teilen des 
Frieses, z. B. an den auf der westlichsten Platte dargcstellten Säulen des Parthe- 
non und an dem auf einer anderen Platte abgebildeten Weinstock, ist diese Abar- 
beitung zu erkennen. 

Über den Reliefs liegt jetzt ein Geison, das teils aus einer, teils aus zwei 
übereinander liegenden Plattenschichten in so wenig sorgfältiger Art hcrgcstellt 
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ist, dass es erst bei dem späteren Umbau angefertigt sein kann. Nur einige 
seiner Steine mögen von dem älteren neronischen Bau herrühren und dann später 
umgearbeitet worden sein. 

Bestimmt gehören zu dem älteren Logeion das Fussglied und die Relief- 
platten ; sic dürfen daher ohne Bedenken zu einer Reconstruction des neroni- 
schen Baues verwendet werden. Da die Reliefplatten oben um etwa 0,15™ ver- 
kürzt sind, wird das neronischc Logeion um dasselbe Stück höher gewesen sein. 
Wir erhalten demnach als wahrscheinliche Höhe des älteren Podiums 1,46'", ein 
Mass, welches genau mit der von Vitruv für das römische Logeion angegebe- 
nen Höhe übereinstimmt. 

Zwischen der Vorderwand der Skene und der mit Reliefs geschmückten 
Vorderwand der Bühne wurden bei der Ausgrabung noch zwei parallele Zwi- 
schenmauern gefunden, welche leider jetzt nicht mehr existiren, weil sie als 
wertlose späte Mauern abgebrochen worden sind. Die eine lag nach dem Ziller- 
schen Plane von 1862 unmittelbar vor der Schwelle des hellenistischen Proskenion, 
die andere zwischen ihr und der Reliefwand. Sie haben jedenfalls zur Unter- 
stützung des Logeionfussbodcns gedient, weil der grosse Abstand der Reliefwand 
von den Säulen des Proskenion im Betrage von rund 8,50™ für nicht unter- 
stützte Balken zu gross war (vergl. oben Figur 32, linke Hälfte). 

Wir haben vorher nicht die Frage aufgeworfen, ob die Vorderwand des 
neronischen Logeion auch sicher an derselben Stelle stand, welche die Relief- 
wand jetzt einnimmt. Wenn diese Frage auch mit grosser Wahrscheinlichkeit 
bejaht werden muss, so ist doch die Möglichkeit, dass die Vorderwand ursprüng- 
lich weiter rückwärts lag und mit der einen der eben erwähnten inneren Parallcl- 
mauern zusammenfiel, nicht ganz ausgeschlossen. Die Entscheidung hängt ab von 
der Beantwortung der anderen Frage, warum das ältere Logeion von dem 
Archon Phaidros umgebaut worden ist. 

Soweit ich sehe, können drei verschiedene Gründe hierfür massgebend ge- 
wesen sein. Erstens war vielleicht das ältere Logeion auf irgend eine Weise zer- 
stört oder stark beschädigt worden ; das neuere wurde dann vermutlich an der- 
selben Stelle mit Benutzung der älteren Materialien, soweit sie noch brauchbar 
waren, errichtet. Zweitens kann die Vorderwand des älteren Logeion weiter von 
dem Mittelpunkte der Orchestra entfernt gewesen sein, so dass das ältere Podium 
schmaler war. In diesem Falle würde die Absicht, ein geräumigeres und den Zu- 
schauern näher liegendes Logeion hcrzustcllen, die Erbauung der neuen Vorder- 
wand veranlasst haben. Ein dritter Grund für den Umbau kann in der Herrich- 
tung der Konistra, wie wir die verkleinerte Orchestra nennen wollen, zur Vor- 
nahme von Naumachicn gelegen haben. Bei Besprechung der jüngeren Periode 
werden wir diese Veränderung näher darzulegen haben. Vermutlich war die alte 
Logeionwand nicht wasserdicht und musste deshalb durch eine stärkere Mauer 
ersetzt werden. In diesem P'alle würde die ältere Mauer wahrscheinlich an der 
Stelle der jüngeren gestanden haben. Leider besitzen wir kein Mittel, mit Sicher- 
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heit zwischen diesen drei Möglichkeiten zu entscheiden. Nur soviel lässt sich 
sagen, dass ein Vergleich mit anderen Theatern und eine genaue Untersuchung 
des Thatbestandcs eine Verbindung der ersten und dritten Möglichkeit als die 
wahrscheinlichste Lösung erscheinen lässt. Die alte Logcionwand war beschädigt 
und wurde bei dem Neubau zwar an derselben Stelle aber in grösserer Stärke 
aufgeführt, weil die Konistra zugleich so eingerichtet werden sollte, dass sic ganz 
mit Wasser gefüllt werden konnte. 

Der seitliche Abschluss des Logeion ist durch mehrere Fundamentreste und 
durch den Umstand gesichert, dass die Verbindung zwischen den Parodoi und 
dem Zuschauerraum nicht aufgehoben werden durfte. In den Theatern, wo dies 
bei Errichtung eines Logeion geschehen ist, musste durch Abschneiden einer 
Ecke des Sitzraumes ein neuer Zugang für die Zuschauer hergestellt werden. 
Da dies in Athen nicht geschehen ist, kann sich das Logeion seitlich nicht 
bis zur ersten Sitzreihe ausgedehnt haben. Zur Bestätigung hierfür lässt sich 
noch die Thatsache anführen, dass die alten Paraskenion- Säulen des hellenisti- 
schen Baues unverändert stehen geblieben sind, und also der Fussbodcn der Par- 
odos unmittelbar vor ihnen in derselben Höhe liegen bleiben musste. Die Länge 
der Bühne war in Folge dessen geringer als bei anderen römischen Theatern, denn 
sic entspricht nur einem einzigen Orchestra- Durchmesser, während Vitruv das 
doppelte Mass vorschreibt. 

Zur Verbindung der erhöhten Bühne mit dem Fussboden der Konistra und 
der l’arodoi dürfen wir Treppen annehmen, von denen die zur Konistra füh- 
rende nach dem Vorbilde anderer Theater und der späteren Bühne des Phai- 
dros in die Mittelaxe gelegt ist. Für die Ansetzung der beiden anderen war ein 
Fundamentrest massgebend, der auf dem Plane Zillers vor dem östlichen Para- 
skenion noch erscheint, jetzt aber nicht mehr vorhanden ist. Die letzteren Treppen 
entsprachen den auf den Bühnen anderer Theater liegenden Nebcnthiircn und 
dürfen als Parodoi bezeichnet werden. Dass ihre Lage und selbst ihr Vorhanden- 
sein aber keineswegs gesichert ist, mag ausdrücklich hervorgehoben werden. 

Während hiernach die Ergänzung des römischen Logeion und seines Proskc- 
nion keine Schwierigkeiten bietet, ist es nicht leicht, sich ein klares Bild von den 
Paraskenicn zu machen. In dem unteren Stockwerke stand auf dem Boden der 
alten Parodos die sechssäulige Vorderwand der alten Paraskenicn ; nur ihre 
mit der Logcionwand zusammenfallende Ecksäule war vielleicht entfernt und durch 
einen Pfeiler ersetzt. Ihr Geison lag etwa 2,50'" oberhalb der Logeionhöhe. 
Darüber, aber etwas zurückspringend, erhob sich die neue Schmuckwand, der wir 
die Satyrn als Gebälkträger zuschreiben möchten. Diese Lösung ist zwar archi- 
tektonisch nicht fehlerfrei, doch vermag ich keine bessere vorzuschlagen. 

Besonders gut sind wir dagegen über die Gestalt der seitlichen Abschluss- 
wände des Skenengebäudes unterrichtet. Auf der westlichen Aussenwand, welche 
im Gegensätze zu der griechischen Aussenwand etwas nach Innen gerückt ist, 
liegt nämlich noch jetzt eine Schwelle aus bläulichem Marmor und auf ihr steht 
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noch an seiner alten Stelle ein viereckiger Mittelpfciler, aus dessen Form in 
Verbindung mit den herumliegenden Bogensteinen mit Sicherheit hervorgeht, dass 
sich hier zwei bogenförmige Eingangsthiircn befanden, welche vollkommen den 
bekannten Bogen der römischen Halle neben dem Windethurm gleichen (s. Antiqu. 
of Athens III, Taf. XLI). Zwei entsprechende Bogen dürfen wir an der Ostseite 
des Spielhauses ergänzen, obwohl dort von der Wand auch nicht ein Stein mehr 
an seiner alten Stelle ist ; aber cs haben sich grosse Stücke der gleichen Bogen 
dort gefunden. Durch die Bogenöffnungen, welche wahrscheinlich irgend einen 
Verschluss besassen, konnte man von beiden Seiten in den grossen Saal der 
Skene treten. 

Die Höhenlage der Marmorschweilc der westlichen Bogen passt nicht zu 
der Fussbodcnhöhc des Logeion, sondern liegt ungefähr in der Höhe der alten 
Orchestra-Ebene. Der Unterschied musste durch einige Treppenstufen ausgeglichen 
sein, welche am besten bei den Mauerpfeilern 26 und 27 des Zillerschcn Planes, 
welche jetzt nicht mehr vorhanden sind, angesetzt werden. Der Innenraum der 
Skene war demnach in römischer Zeit in einen hochgelegenen mittleren Saal und 
zwei etwas tiefer gelegene Vorhallen geteilt. 

Mit dein Umbau der Skene ging eine durchgreifende Veränderung der Or- 
chestra Hand in Hand. Der runde Tanzplatz war durch das Logeion zerstört, 
und nur eine Konistra von der Gestalt eines Kreisabschnittes war übrig ge- 
blieben, die sich zur Ausführung von kyklischcn Tänzen nicht mehr eignete. An 
Stelle des einfachen Erdbodens, der früher vorhanden war, wurde ein kunstvoller 
Belag aus Marmorplatten hergcstellt. Einen rhombenförmigen Platz, der aus klei- 
nen Plättchen zusammengesetzt ist, umgeben grössere Platten. Der Rhombus, 
dessen Zeichnung in dem Programme des Altonacr Christianeums vom Jahre 1885 
nach einer farbigen Zeichnung des Architekten A. Winkler von Chr. Kirchhoff 
veröffentlicht ist, bestellt aus weissen, bläulichen und rötlichen Steinen, die ein 
mäanderartiges Muster bilden. In seiner Mitte liegt ein grösserer Stein mit einer 
runden Vertiefung von etwa 0,50'" Durchmesser, die wahrscheinlich zur Aufnahme 
eines Altars bestimmt war. Dass die Steinplatten des Rhombus nichts mit den 
Tanzschritten des alten Chores zu thun haben, wie Chr. Kirchhoff vermutet, braucht 
wohl nicht ausdrücklich bewiesen zu werden. 

Die grösseren Marmorplatten, welche den übrigen Teil der Konistra bedecken, 
reichen nicht bis dicht an die Logeionwand heran, sondern lassen einen unre- 
gelmässigen Zwischenraum übrig, welcher in roher Weise gepflastert ist; ein deut- 
licher Beweis dafür, dass die Marmorpflasterung aus älterer Zeit stammt als die 
Bühne des Phaidros. 

Der neronischen Zeit gehört ferner die Einfassung der Konistra mit einer 
Schranke aus hochkantig gestellten Marmorplatten an, welche noch fast rings 
herum in ihrem ursprünglichen Zustande erhalten sind. Sie stehen ausserhalb 
des die Orchestra umgebenden Canals, sind 0,10'" stark und haben eine Höhe 
von 1,08™ über der Konistra und von 0,84'" über dem Umgang vor den Mar- 
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morscsscln. Die einzelnen Platten sind durch Kalkmörtel mit dem Boden und 
oben durch eiserne Klammern mit einander verbunden. Dir Zweck ist klar: ln 
der Konistra sollten Gladiatorcnkämpfe und andere Schauspiele «ähnlicher Art auf- 
gefiihrt werden ; damit die Zuschauer dabei nicht von den Kämpfenden belästigt 
wurden, war eine die Arena abgrenzende Schranke notwendig. 

Um den Platz innerhalb der Schranken ganz ausnutzen zu können, wurde 
der bis dahin fast ganz offene Canal mit grossen Marmorplatten überdeckt, für 
deren Aufnahme die beiden oberen Porossteine mit einem Falz versehen wurden 
(s. S. 52). Die alten Brückensteine blieben unverändert liegen und waren also in 
regelmässigen Abständen zwischen den Marmorplatten zu sehen. Damit der Canal 
noch weiterhin das Regenwasser abftihren konnte, wurden einige der neuen Mar- 
morplatten mit rosettenartigen Öffnungen versehen, und ausserdem die Platten- 
schranke an mehreren Stellen durchbohrt. Durch die letzteren Löcher lief das 
Wasser in die Konistra und dann durch die Rosetten in den Canal, der es unter 
dem Skenengcbäude hindurch ablcitetc. 

Die Art und Weise, wie das griechische Theater hier zu einem römischen 
umgebaut wurde, ist besonders deshalb beachtenswert, weil sie von dem bei 
mehreren anderen Theatern cingeschlagenen Verfahren abweicht. Einige Beispiele 
einer abweichenden Art dieses Umbaues werden wir im II. Abschnitte kennen 
lernen ; auch sollen im VIII. Abschnitte die verschiedenen Typen zusammen- 
gestellt werden. Hier mag zum besseren Verständnis der in unserem Theater 
vorgenommenen Veränderungen und des dadurch erzielten Resultates kurz an- 
gedeutet werden, welches die beiden wichtigsten Arten des Umbaues waren. In 
einigen Theatern wurde der zur Konistra umzubauende Teil der Orchestra tiefer 
gelegt, und der andere Teil dadurch in einen scheinbar erhöhten Spielplatz 
verwandelt, während er in Wirklichkeit in der Höhe der alten Orchestra und 
der untersten Sitzreihe liegen blieb. In anderen Theatern wurden die untersten 
Sitzreihen fortgeschnitten, sodass die neue unterste Bank über einer Brüstungs- 
mauer lag, und sodann wurde derjenige Teil der Orchestra, welcher stets als 
Spielplatz der Schauspieler gedient hatte, bis zur Oberkante der Brüstung gehoben 
und so in eine erhöhte Bühne umgewandclt. Beide Verfahren hatten dasselbe 
Resultat: bei beiden entstand erstens eine tiefliegende, von einer Schranke umge- 
bene Konistra, in welcher Gladiatorenspielc veranstaltet oder auch, wie Vitruv 
angiebt, Ehrensitze für bevorzugte Zuschauer aufgcstcllt werden konnten, und 
zweitens ein erhöhtes Logeion, ein für die skenischen Aufführungen bestimmter 
Platz, der zwar ein Teil der alten Orchestra war, aber jetzt etwa 1,50'” Uber 
dem Boden der Konistra lag. Die Einrichtung unseres Theaters gleicht am meisten 
dem zweiten Verfahren, sie unterscheidet sich von ihm nur dadurch, dass die 
Brüstung, welche den Zuschauerraum von der Konistra trennt, nicht durch Fort- 
schneiden der untersten Sitzreihen, sondern durch Aufstellung einer besonderen 
Schranke vor ihnen entstand. Die wünschenswerte Vcrgrösscrung der neuen Ko- 
nistra wurde in unserem Theater durch die schon erwähnte Überdeckung des 
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früher offenen Canals erreicht. Die Grundfläche der Konistra wurde dadurch um 
etwa 54T 11 vergrössert. Ob diese Umänderung des Spielplatzes lediglich durch den 
Wunsch, eine von einer Schranke umgebene Arena zu haben, veranlasst war, oder 
ob auch die Absicht, ein erhöhtes Logeion nach italischem Muster zu schaffen, 
massgebend war, vermögen wir nicht zu entscheiden. 

Der Zuschauerraum scheint bei dem ncronischen Umbau keine wesentlichen 
Veränderungen erfahren zu haben. Vielleicht sind damals die Sessel durchgehends 
mit Aufschriften versehen und einige Standbilder aufgestellt worden. Die Einrichtung 
einer kaiserlichen Loge — so dürfen wir den mit einer besonderen Freitreppe verse- 
henen Sitzplatz östlich von dem Sessel des Dionysos-Priesters wohl nennen — scheint 
nicht der neronischen Zeit anzugehören, sondern wird wegen seiner schlechten 
Bauart in eine jüngere Periode gesetzt werden müssen. Man könnte dabei an 
die Anwesenheit Hadrians bei den Dionysien des Jahres 1 26 denken ; doch pflegt 
man auf Grund einer Vermutung von O. Benndorf ( Beiträge z. Kenntn. d. att. 
Theaters, S. 21) eine weiter westlich stehende grosse viereckige Marmorbasis als 
Unterbau für den Sitz Hadrians anzunchmen. Eine der alten Treppen des Zu- 
schaucraumcs wurde bei der Anlage jener Loge überbaut und abgeschnitten. Je zwei 
Marmorsessel, welche in der untersten Reihe neben jener Treppe gestanden hat- 
ten, mussten dabei fortgenommen und in eine der oberen Sitzreihen gestellt werden. 

Auch andere Veränderungen sind noch vor dem Umbau des Phaidros vor- 
genommen worden. So wurde in der Mitte eines jeden Keiles ein Standbild des 
Kaisers Hadrian aufgcstcllt, deren Postamente zum Teil noch vorhanden sind. 
Das Bild im mittelsten Keile, unmittelbar hinter dem Sitze des Dionysos-Pries- 
ters, war von dem Volk und Rat von Athen gewidmet, während die 12 anderen 
den einzelnen Phylcn ihre Entstehung verdankten (vergl. C. I. A. IU, 464 und 466). 

Da die unterste Reihe der Marmorsessel nicht mehr ausreichte für die grosse 
Zahl der Priester und der bevorzugten Personen, wurde in verschiedener Weise 
Ersatz geschaffen. Einmal wurde die unterste Sitzbank aus Poros ganz abgear- 
beitet und durch eine ganze Reihe hölzerner Sessel ersetzt ( vergl. oben S. 45 ). 
Sodann stellte man auch in den oberen Reihen einzelne Marmorthrone auf : einen 
Sessel ohne Rücklchnc für den Priester der Olympischen Nike (vergl. C. I. A. 
III, 245 und A. Müller, Lehrbuch, S. 95), einen anderen für die Pricstcrin der 
Athcna, Athenion, dessen Lehne jetzt abgebrochen ist (vergl. C. I. A. III, 282 
und A. Müller, Lehrbuch, S. 96), und einen grösseren wohlerhaltenen Thron, den 
die Stadt ihrem Wohlthäter Marcus Ulpius Eubiotus und seinen Söhnen errich- 
tet hatte (vergl. C. I. A. III, 688 und A. Müller, Lehrbuch, S. 97). 

Auch die vielen Inschriften, welche sich auf den oberen Porossitzcn einge- 
graben finden, stammen, wie sich aus der Form ihrer Buchstaben ergiebt, aus 
dieser Zeit. Die Zahl derjenigen Personen, welchen das Recht eines festen Sitzes 
im I'heater verliehen wurde, war so gestiegen, dass selbst in den oberen Reihen 
bestimmte Sitze vergeben und mit den Namen der Berechtigten versehen werden 
mussten (vergl. oben S. 49). 
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Hier mag ferner noch eine Einrichtung besprochen werden, durch welche ver- 
mutlich die in den unteren Reihen sitzenden Zuschauer gegen die Strahlen der 
Sonne geschützt werden sollten. In dem unteren Umgang bemerkt man vor den 
Marmorsitzen im Fussboden eine Reihe viereckiger Löcher in gleichmässigen Ab- 
ständen von fast 2 m . Eine zweite parallele Reihe von gleichen Löchern befindet 
sich hinter den Thronen und eine dritte in der zweiten Sitzreihe aus Poros. 
Höchst wahrscheinlich wurden in diese Löcher Holzpfosten gesteckt, zwischen 
denen Sonnentücher ausgespannt wurden, damit die bevorzugten Zuschauer der 
unteren Reihen im Schatten sitzen konnten. Um den weiter oben Sitzenden den 
Hlick auf die Konistra und das Logeion möglichst wenig zu entziehen, werden die 
Tücher nicht horizontal, sondern nach dem Zuschauerraum hin ansteigend ge- 
spannt worden sein. 

Die seitlichen Zugänge zum Theater, die beiden Parodoi, wurden beim ncroni- 
schen Umbau nur wenig verändert. Ihre Höhenlage blieb jedenfalls ungefähr 
dieselbe, wie sie früher gewesen war. Nur durch die Aufstellung von weiteren 
Weihgeschenken und Standbildern scheinen sic ihr äusseres Aussehen etwas 
verändert zu haben. Vielleicht ist auch erst in dieser Zeit der Abschluss der 
seitlichen Zugänge durch Thorbauten bewirkt worden, deren spärliche Reste 
schon beim lykurgischen Theater (S. 70) besprochen wurden. 

5. Das spätrömische Theater (P haidros). 

Von einem weiteren Umbau des Theaters in spätrömischer Zeit giebt eine 
Inschrift Kunde, welche auf der obersten Stufe der jetzigen Logeiontreppe eingc- 
mcisselt ist : 

Tiis xaXbv £T£u;s ?iXsp‘'ie ßijp.a Osr,Tp;u 
'hartSpc? ZwfXou ßioJiiixspo? ’ArOiSo; apys?. 

Obwohl die Zeit des Archon Phaidros nicht genau bekannt ist, besteht kein 
Zweifel darüber, dass die Inschrift aus spätrömischcr Zeit, etwa aus dem III. oder 
sogar aus dem IV. Jahrhundert nach Chr. stammt (vergl. die verschiedenen Anset- 
zungen bei A. Müller, Lehrbuch, S. 88). Der Umbau war kein durchgreifender, 
sondern beschränkte sich auf das Logeion und die Konistra. Das Skencngebäude 
und das Proskcnion blieben wahrscheinlich unverändert, wie sie zur Zeit Neros 
erbaut worden waren. Die Gründe für die Errichtung des neuen Logeion haben 
wir schon früher zu ermitteln gesucht (S. 89). Den Umbau scheint man unter- 
nommen zu haben, um die beschädigte Vorderwand des Logeion wiederherzu- 
stcllen und um aus der Orchestra einen grossen Wasserbehälter für Naumachien 
zu machen. Für den ersten Grund spricht die schlechte Arbeit der Gesimse, 
welche jetzt über den P'riesplatten liegen ; die älteren Gesimse scheinen so stark 
beschädigt gewesen zu sein, dass sic meist ersetzt werden mussten. Den zweiten 
Grund entnehmen wir der Thatsachc, dass damals sowohl die Vorderwand des 
Logeion als auch die Marmorschrankc um die Arena durch starke Hintermaue- 
rung wasserdicht gemacht worden ist. 
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Die einzelnen Reliefplattcn des Logeion wurden bei diesem Umbau ausein- 
ander gezogen und zwischen ihnen Nischen angeordnet, je drei auf beiden Seiten 
der mittleren Treppe. Von den drei im westlichen Teile erhaltenen sind die 
beiden äusseren geschlossen, während in der mittleren ein hockender Silen auf- 
gestellt ist. Dass letzterer nicht für seinen jetzigen Platz gearbeitet, sondern einem 
anderen Rau oder Wcihgcschcnk entnommen ist, kann bei seiner guten Arbeit 
nicht zweifelhaft sein. Die Höhe der Reliefs und damit wahrscheinlich auch die 
Höhe des ganzen Logeion wurde etwas verringert. Zu welchem Zwecke dies ge- 
schah, hat sich nicht feststellen lassen. Die Hintermauerung der Marmorschranke 
der Konistra ist in dem Umgang vor den Marmorsesseln noch teilweise erhalten. 
Mit Kalkmörtel als «opus incertum* erbaut, ist sie ausserdem mit Kalkputz über- 
zogen. Obwohl sie jetzt nur sehr niedrig ist, wird sie ursprünglich mindestens die 
Höhe der Marmorschranke gehabt haben. 

Von dem Thonrohre, durch welches Wasser in die Konistra geleitet wurde, 
um diese in einen See zu verwandeln, hat sich im östlichen Zuschauerraum unter- 
halb des jetzigen Wächterhauses ein Stück erhalten. Auch die Ableitungsvor- 
richtung für das Wasser der Arena ist noch zu erkennen und besteht aus einem 
an der S. O. Ecke der Konistra noch erkennbaren vertikalen Thonrohr, welches 
das abzuführendc Wasser in den alten unter dem Spielhaus liegenden Abzugscanal 
leitete, und aus einem zweiten horizontalen Thonrohre, welches nach dem Ziller- 
schen Plane in der westlichen Parodos gelegen hat. Der grosse Canal, welcher 
die Orchestra noch jetzt umgiebt, wurde damals, soweit er unter der Konistra lag, 
ausser Thätigkeit gesetzt, indem die rosettenförmigen Öffnungen seiner Deck- 
platten sorgfältig geschlossen und der Canal selbst mit Schutt und Erde ungefüllt 
wurde. An einigen Stellen, wo die marmornen Deckplatten des Canals zerstört 
waren, wurde ein Ziegelpflaster hergestcllt. 

Für eine späte Datirung dieses Umbaues spricht die Nachlässigkeit, mit 
welcher die Vorderwand des Logeion und auch die Treppe zwischen Konistra und 
Logeion ausgeführt sind. In der letzteren sind korinthische Geisa verwendet, und 
selbst der Stein, welcher die Weihinschrift des Phaidros trägt, ist ein solcher 
Geisonblock. 

Zum Schluss sind noch einige geometrische Figuren zu erwähnen, welche 
in den I'ussbodcn der Konistra cingcritzt sind. Auf Tafel III sind die Stellen, wo 
sic sich befinden, und ihre Formen zu erkennen. Zunächst ist in*dem südöstlichen 
Teile ein voller Kreis gezeichnet, dessen Peripherie in acht Teile zerlegt ist. 
Die Teilpunkte sind durch kleine Kreise hervorgehoben. Westlich davon, nahe 
bei der Logeiontreppe, ist die in Abbildung 33 gezeichnete Figur zu sehen. Man 
erkennt einen doppelten Kreis, von dem ein kleines Stück abgeschnitten ist ; der 
übriggebliebene Teil ist in sechs Teile geteilt und die Teilpunkte sind durch 
Sehnen verbunden. In der ersteren Figur glaubt man das kreisrunde Odeion, in 
der zweiten unser Theater erkennen zu dürfen (vcrgl. A. Russopulos, 'Es. ipy. 1862, 
S. 289). Dass mit dem grösseren Kreise ein Theatergrundriss dargestellt ist, liegt 
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auf der Hand. Ich möchte aber bezweifeln, dass das Dionysos-Theater selbst 
gemeint ist, weil die Einteilung des Kreises nicht mit derjenigen unseres Zu- 
schauerraumes übcrcinstimmt. Als dritte Eigur ist noch eine bogenförmig ge- 
schlossene Öffnung im Aufriss gezeichnet. Ich vermute, dass die Figuren sämtlich 
zu mathematischen oder architektonischen Vorträgen gedient haben, die in unse- 
rem Theater abgchalten wurden. 

Zum Abschlüsse der eingehenden Betrachtung unseres Theaters mögen hier 
die verschiedenen Entwickelungsstufen, welche es durchgemacht hat, übersichtlich 

zusammengestcllt werden : 

1. Im VI. und V. Jahrhundert bildet den 
wichtigsten Teil des Theaters ein kreisrun- 
der Tanzplatz, die Orchestra. In ihrer Mitte 
befindet sich ein Altar und um sie herum 
werden auf drei Seiten hölzerne Sitzreihen 
für die Zuschauer aufgeschlagen. An ihrer 
vierten Seite wird etwa seit der Mitte des 
V. Jahrhunderts ein Spielhaus, die Skcnc, aus 
Holz errichtet und dient als Hintergrund für 
die in der Orchestra sich abspielcndc drama- 
tische Handlung. Zwischen dem Zuschauer- 
raum und dem Spielhause liegen die beiden 
Seiteneingänge zur Orchestra, die Parodoi. 

2. Im IV. Jahrhundert wird das ganze 
Theater neu in Stein ausgeführt. Naturgemäss nahm man dabei diejenige Form 
des Theaters zum Vorbild, welche sich bis dahin allmählich herausgebildet hatte. 
Ein stattlicher Zuschauerraum mit steinernen Sitzreihen umgiebt einen kreisrunden 
Tanzplatz, in dessen Mitte ein Altar liegt und neben dem sich ein steinernes 
Skcnengcbäudc erhebt, dessen Vorderwand mit Säulen geschmückt ist. Vor die- 
ser Skene wird bei jeder Aufführung als Hintergrund für das Spiel ein Proske- 
nion, eine Schmuckwand, aus Holz und Zeug errichtet. 

3. In hellenistischer Zeit, vielleicht erst im I. Jahrhundert vor Chr., wird 
das bewegliche Proskcnion durch einen festen Säulenbau ersetzt, dessen Intcrco- 
lumnicn mit hölzernen Tafelgemälden (Pinakcs) geschlossen werden. Das Theater 
erhält dadurch diejenige Gestalt, welche Vitruv als griechisches Theater seiner 
Zeit beschreibt. 

4. Unter Kaiser Nero wird die Orchestra und das Skenengebäude nach römi- 
scher Weise umgebaut. Die kreisförmige Orchestra, der alte Tanz- und Spielplatz, 
wird in zwei Teile zerlegt, in ein hochliegcndes Logeion für skcnischc Aufführungen 
und in eine tiefer gelegene Konistra für Gladiatorenspiele und ähnliche Vorstellungen. 

5. In spätrömischer Zeit baut der Archon Phaidros das Logeion um und 

richtet die Konistra zur Vornahme von Naumachien her. (\V. D.) 



Figur 33. Theatergrundriss. 
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Bei der Beschreibung des athenischen Theaters mussten oft die Ruinen an- 
derer Theater zum Vergleich herangezogen werden. Einige seiner Entwickelungs- 
stufen waren nur durch geringe Reste vertreten und würden kaum ganz verständ- 
lich gewesen sein, wenn sie nicht durch andere Theater ergänzt und erläutert 
worden wären. Die Kenntnis der letzteren ist daher notwendig, um die Entwicke- 
lungsgeschichte des griechischen Theaters zu verstehen. 

Es sollen deshalb in diesem Abschnitte die Pläne mehrerer Theater ausser- 
halb Athens mitgeteilt und kurz besprochen werden. Wir beschränken uns dabei 
auf die Theater von Griechenland und Kleinasien und wählen nur solche Bauten, 
welche in den beiden letzten Dezennien ausgegraben und von uns selbst unter- 
sucht worden sind. Die Theater von Italien und Sizilien werden wir dagegen nur 
gelegentlich zum Vergleich heranziehen. Teils sind sie noch nicht ausgegraben, 
teils liegen noch keine ausreichenden Aufnahmen vor *). 

Es sollen die griechischen Theater folgender Städte in annähernd geographi- 
scher Reihenfolge besprochen werden: i. Piräus, 2. Oropos, 3. Thorikos, 4. Ere- 
tria, 5. Sikyon, 6. Epidauros, 7. Megalopolis, 8. Delos, 9. Assos, 10. Pergamon 
und it. Magnesia am Mäander. An der Ausgrabung dieser Bauwerke sind neben 
der griechischen Archäologischen Gesellschaft alle Nationen beteiligt, welche in 
Athen archäologische Institute besitzen. Durch gemeinsame, auf das gleiche Ziel 
gerichtete Arbeit ist binnen kurzer Zeit reichliches Material herbeigeschafft und 
dadurch die Lösung der wichtigen Fragen, welche sich an das griechische Theater 
knüpfen, wesentlich gefördert worden. 

1. Das Theater im Piräus. 

Im Piräus gab cs im Altertum zwei Theater, das ältere und grössere am I'usse 
des Munichiahügcls, das jüngere und kleinere südlich vom Zea-Hafcn. Jenes, schon 
von Thukydides VIII, 93 erwähnt, ist nur seiner Lage nach bekannt ; seine Reste 
liegen noch unter der Erde begraben. Einige seiner Mauern, die 1880 ausgegraben 
wurden, sind seitdem wieder verschüttet und überbaut. Das jüngere Theater, 
vielleicht zuerst in einer Inschrift des II. Jahrhunderts vor Chr. genannt (C. I. A. 


') Wie ich aus einem Vortrage von O. Puchstein in der Juli-Sitzung der Berliner Archäologischen 
Gesellschaft ersehe, hat dieser im Verein mit R. Koldewey eine grössere Anzahl italischer und sizi- 
lischcr Theater untersucht und aufgenomtnen. Durch die Veröffentlichung dieser Pläne wird eine fühl- 
bare Lücke in sehr erwünschter Weise ausgefilllt werden. 
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II, 984), ist im Jalire 1880 beim Strassenbau zu Tage gekommen und von der 
griechischen archäologischen Gesellschaft unter Leitung von D. Philios ausgegra- 
ben worden (vergl. Karten von Attika, Text, I S. 45 und 67 ; ferner HpaxTtxs 
1880, S. 47 und 1884, S. 14). 

Der Grundriss, den wir in Figur 34 geben, ist nach den schon veröffent- 
lichten Plänen gezeichnet und mit einigen Zusätzen versehen. Fr zeigt ein griechi- 
sches Theater mit festem Proskenion, also die dritte Entwickelungsstufe des athe- 
nischen Theaters, dieselbe, welche Vitruv als die griechische Theatereinrichtung 



Figur 34- Grundriss des Theaters im Piräus. 


seiner Zeit beschreibt. Ein römisches Logeion ist hier niemals errichtet worden, 
sondern die volle kreisrunde Orchestra und das griechische Proskenion sind bis 
in die späteste Zeit bcibchaltcn. Trotz der gründlichen Zerstörung — es sind fast 
nur noch Fundamentmauern erhalten — lässt sich der Grundriss des Zuschauerrau- 
mes, der Orchestra und der Skenc in allen wesentlichen Punkten erkennen. 

Der Zuschauerraum bildet im Grundriss einen Halbkreis mit geradli- 
niger Verlängerung der beiden Flügel. Durch 14 Treppen war der verhältnis- 
massig kleine Raum in 13 Keile geteilt. Zwischen den Sitzen der Zuschauer und 
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der Orchestra befindet sich ein Umgang und ein offener Wassercanal, jener in 
der Mitte schmaler .als an den Flügeln (i ,88“ gegenüber 2,56'“), dieser mit 12 
Brückensteinen in der Verlängerung der Treppen überdeckt In der Gesamtform 
und den Einzelheiten haben wir also eine getreue Nachahmung des athenischen 
Theaters vor uns. 

Die Orchestra bildet einen vollen, vor der Skene zu einem Viereck er- 
weiterten Kreis und hat einen Fussboden aus gewachsenem Fels. Da letzterer 
nicht glatt gearbeitet ist, muss er mit Erde überdeckt gewesen sein. Spuren 
eines Altares sind in der Mitte nicht zu sehen. Der Durchmesser des Kreises be- 
trägt, zwischen dem Canal gemessen, 16,34"', entspricht also 50 griechischen Fuss. 

Neben der Orchestra liegen die Fundamente der Skene, drei parallele 
Mauerzüge mit einigen Quermauern. Die erste Mauer ist eine Marmorschwelle, 
deren Oberseite die deutlichen Aufschnürungslinien und Standspuren einer Säu- 
lenreihe trägt. Wir haben also den Stylobat eines festen Proskcnion vor uns, 
das in der Fussbodcnhöhe der Orchestra stand. Die Zahl der Säulen betrug 14, 
ihr Abstand 1,39'" und ihr Durchmesser 0,49“. Obwohl im mittleren Intcrcolumnium 
keine Spuren einer Thür erhalten sind, dürfen wir eine Thür ergänzen, weil es 
beträchtlich grösser ist als die übrigen (nämlich 2,1 2™) Die anderen Zwischen- 
räume der Säulen waren vermutlich mit hölzernen Pinakcs geschlossen. Die 
auffallende Thatsache, dass der Fels vor dem Proskcnion noch jetzt stellenweise 
höher ansteht als die Oberfläche des Stylobates, wird dadurch erklärt werden 
müssen, dass die Oberfläche der Orchestra ein Gefälle nach dem Wasscrcanal 
haben musste, während der Stylobat selbst horizontal war. 

Beiderseits wird das Proskcnion von zwei Paraskcnien eingefasst, welche an 
ihrer Vorderseite 5 < an den kurzen Seiten nach Innen je 3, nach Aussen je 2 
Stützen hatten. Spuren für Thürcn oder für Periakten sind an den Paraskcnien 
nicht zu sehen. Zwischen dem Zuschauerraume und den Paraskenien liegen die 
beiden Seiteneingängc zur Orchestra, deren Sohle nach Aussen etwas ansteigt. Sie 
sind in den Felsen eingeschnitten. Von Abschlussthüren sind keine Reste erhalten. 

2,17'“ hinter dem Proskcnion liegt die eigentliche Skene, ein langgestreckter 
Saal von fast 5™ Tiefe und etwa 34'" Länge. An seinen beiden Enden stand er mit 
dem Raume neben den Paraskenien in Verbindung. In seiner Vorderwand werden 
mehrere Thürcn zur Verbindung mit den Innenräumen des Proskenion und der 
Paraskenien gewesen sein, doch sind mit Ausnahme der Mitte keine Spuren von 
Öffnungen erhalten. 

Die Höhe des Proskcnion ist nicht genau bekannt. Jedoch dürfen wir nach 
dem Durchmesser der Säulen (0,49’") und nach den Verhältnissen der mittleren 
Thür auf eine Höhe der Säulen und ihres Gebälkes von fast 4'" schliesscn ; das ist 
fast dieselbe Höhe, welche wir beim Proskcnion des Dionysostheaters fanden. Also 
auch hierin zeigt das ganze Theater eine sehr grosse Verwandtschaft mit dem 
athenischen Bau. Die Übereinstimmungen zwischen beiden gehen aber noch wei- 
ter. So kann man auf die grosse Ähnlichkeit ihrer Paraskenien und Proskenien 
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Hinweisen. Ferner sind die Axwcitcn der Säulen bei beiden fast dieselben, nur 
ihre Zahl ist im Piräus etwas geringer, nämlich um je eine Säule bei den Paraskc- 
nien und um zwei beim Proskcnion. Auch die Architektur war bei beiden dieselbe, 
denn dass die Säulen im Piräus ebenfalls dorisch waren und einen Triglyphcnfries 
trugen, zeigt einerseits die Grösse des Säulendurchmcssers und andererseits der 
Umstand, dass die mittlere Axwcitc gerade anderthalbmal so gross ist als die 
übrigen. Übereinstimmend ist ferner der weite Vorsprung und die grosse Breite 
der Paraskenicn ; ersterer hält etwa die Mitte zwischen den Vorsprüngen der Pa- 
raskenien der 2. und 3. Periode des athenischen Theaters. Schliesslich besteht 
auch noch eine beachtenswerte Gleichheit in der grossen Entfernung des Proskc- 
nion von dem Mittelpunkt der Orchestra, indem nicht nur die Vorderkante des 
Proskcnion, sondern selbst die Verbindungslinie der Paraskenicn noch ausserhalb 
des in unserem Grundrisse punktirten Orchestrakreises liegt, was im athenischen 
Theater auch der Fall war. 

Die Zeit der Erbauung des Theaters ist einigermassen gesichert durch eine 
Anzahl von Buchstaben, welche auf den Steinen der untersten Stufe als Ver- 
satzmarken stehen. Von rechts beginnend kommt das ganze Alphabet auf den 
Steinen vor (vcrgl. 'Epr,!*.. äpyaieX. 1894, S. 196). Da sich unter den Buchstaben 
die späten Formen C und £ befinden, ist man genötigt, den Bau mindestens in 
hellenistische Zeit zu setzen. Bei den Bauten des II. Jahrhunderts vor Chr. kom- 
men diese Buchstaben in Pergamon bereits als Marken vor. Zu dieser Ansetzung 
passt die oben erwähnte, in der Nähe des Theaters gefundene Inschrift des II. 
vorchristlichen Jahrhunderts (C. I. A. II, 984) sehr gut; indessen ist cs nicht ganz 
unmöglich, dass sic sich auf das grosse Theater bezieht (vergl. C. Wachsmuth, 
Stadt Athen, II S. 136 Antn. 3). 

Die Bedeutung des Piräus -Theaters für die Bühnenfragc liegt in der ge- 
sicherten Grundrissform des Proskcnion, in seiner beträchtlichen Höhe (fast 4 ra ) 
und in seinem grossen Abstande von der Orchestra. 

2. Das Theater in Oropos. 

Bei den von der griechischen Archäologischen Gesellschaft im heiligen Be- 
zirk des Amphiaraos bei Oropos vorgenommenen Ausgrabungen wurde im Jahre 
1S86 von dem Ephoros V. Leonardos ein kleines Theater entdeckt, von dem 
bis dahin nichts bekannt war. Mit der Aufnahme und Untersuchung des Baues 
beauftragt, habe ich die Zeichnungen angefertigt, welche in den Ilpaztixi von 1886 
auf Tafel 3 veröffentlicht sind. Nach dieser Aufnahme sind auch der Grundriss 
der nebenstehenden Abbildung 35 und die übrigen Zeichnungen angefertigt. 

Die Gestalt des Zuschauerraumes ist nicht genau bekannt, weil nur eine 
einzige halbkreisförmige Mauer und Stücke der Stützmauern aufgedeckt sind. 
Steinerne Sitzreihen kann das Theater niemals gehabt haben, weil bei dem guten 
Erhaltungszustand der in der Orchestra stehenden Throne und des ganzen Ske- 
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nengebäudes an ein Fortschleppen aller Sitzstufen nicht zu denken ist. Die Zu- 
schauer müssen daher hölzerne Sitze gehabt haben, deren Spuren auf den Fun- 
damentmauern' auch scheinbar zu sehen sind. Wir haben demnach hier ein gutes 
Beispiel für einen Theaterraum mit Holzsitzcn, wie wir ihn für Athen im V. Jahr- 
hundert annehmen mussten. 
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Figur 35. Grundriss des Theaters in Oropos. 

Auch die Orchestra zeigt eine einfachere Anlage als fast alle anderen Thea- 
ter; sie ist weder durch einen Wasscrcanal noch einen Umgang von dem Zu- 
schauerraum geschieden. Auf dem ungepflasterten Platze stehen im Kreise herum 
fünf Marmorthrone, auf welchen die Inschrift zu lesen ist: NIKQN NIKQN02 
IEPEl‘2 PEN0MEN02 AM'MAPAUI. Zeichnen wir innerhalb der durch die Thro- 



Figur 36. Gebälk der Skenc mit Weihinschrift 
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nc bezeichnten Rundung einen Kreis, wie es in unserem Grund- 
risse geschehen ist, so zeigt sich, dass die Orchestra auch hier 
einen vollen Kreis umfasst. 

Das Skcnengcbäude wurde in einem sehr guten Zustande 
gefunden ; es war besser erhalten und lässt sich mit grösserer 
Sicherheit ergänzen als irgend eine der bisher ausgegrabenen 
Skenen. Es besteht aus einem grossen Saale und einer nach 
dem Zuschauerraum gerichteten Vorhalle von fast 2™ Tiefe, dem 
Proskenion. Die Wände des Saales, der eigentlichen Skenc, sind 
aus Porosquadem erbaut und stehen noch bis zu 2'" hoch auf- 
recht. Säulen und Gebälk des Proskenion bestehen dagegen aus 
weissem Marmor; acht dorische Halbsäulcn und zwei Eckpfeiler 
standen bei der Ausgrabung noch aufrecht, sind aber vor eini- 
ger Zeit leider mutwilliger Weise umgeworfen worden und dabei 
teilweise zerbrochen. Ihre Gcbälkstücke, welche die auf Tafel VI 
abgebildete Inschrift tragen, lagen auf dem Boden herum und 
sind jetzt im Innern der Skenc zusammengelegt. Andere etwas 
grössere Gebälkstücke aus Marmor, deren Architravc zum Teil 
ebenfalls eine Inschrift tragen, gehören nach ihren Massen und 
nach dem Wortlaut der Inschrift zu dem Skenengebäude. Die 
erstere Inschrift, auf Tafel VI abgebildet, lautet: . . . ä]Y«i>vcOs- 
x/,<jx? xb rpssx/jvisv xxt xsü; rlvfaxa? . . . Die zweite, von der drei 
Fragmente gefunden sind, hat folgenden Wortlaut : . . . Uptu]$ 
Ysvijxsvc; — xr;v sxyjvtjv xxt xä Ojp(.’)|*[xxx xw ’Ajjtjjiapaw. Abgebildet ist 
sie nebenstehend in Figur 36. 

Die Weihung des Proskenion und der Skenc erfolgte offen- 
bar von verschiedenen Personen, wahrscheinlich auch zu verschie- 
denen Zeiten, obwohl der Charakter der Buchstaben in beiden 
Inschriften sehr ähnlich ist. Der ältere Teil dürfte nach der Ana- 
logie anderer Theater die Skenc sein, zu welcher ursprünglich ein 
hölzernes Proskenion gehörte ; letzteres wurde aber bald von ei- 
nem Agonothcten, dessen Name nicht erhalten ist, in ein festes 
Proskenion umgebaut. Der monumentale Thatbestand scheint diese 
Annahme zu bestätigen. Beide Inschriften werden in das I. oder 
II. vorchristliche Jahrhundert gesetzt ; sie genauer zu datiren, ist 
bisher nicht möglich gewesen. 

Vor der Errichtung des festen Proskenion bestand die Skenc 
aus dem grossen Saal und den zwei links und rechts vorsprin- 
genden Zungenmauern, welche die fehlenden Paraskenien zu er- 
setzen und einen seitlichen Abschluss des provisorischen Proske- 
nion zu bilden hatten. In der Vorderwand der Skenc befindet 
sich eine Thür von 1,1 2"‘ Breite, deren Schwelle in der Höhe 
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der Orchestra liegt. Ist man durch sie in die Skene eingetreten, so bemerkt man 
an der Rückseite der Vorderwand in der Höhe des Fussbodens vier grössere 
Steine mit quadratischen Löchern, die offenbar zur Aufnahme starker Holzbalken 
gedient haben. Ob darin die Reste einer älteren, aus Holz bestehenden Vorder- 
wand der Skene erkannt werden dürfen, muss unentschieden bleiben. 

Im Innern des Saales sind noch mehrere Schichten einer Längsmauer aus 
Brccciaquadcrn erhalten, welche in ihrer Mitte eine der Thür der Skcnenwand 
entsprechende Öffnung hat. Dass sie aus einer späteren Zeit stammt als die übri- 
gen Wände des Saales, wird durch die Art ihres Anschlusses an die Seiten- 
wände, durch ihre Höhenlage und ihr Material bewiesen. Für die Ermittelung ihres 
Zweckes ist es ausschlaggebend, dass sie als Stützmauer gebaut ist. Die zur Or- 
chestra gerichtete Seite ist nämlich glatt bearbeitet und zeigt die bei Stütz- 
mauern gewöhnlich vorkommenden regelmässigen Absätze der einzelnen Schichten. 
Die andere Seite ist roh und kann niemals sichtbar gewesen sein. Der hintere 
Teil des Skcnensaales war daher sicher mit Erde gefüllt und nur ein schmaler 
corridorähnlicher Raum übrig geblieben. Die Erdschüttung reichte jedenfalls bis 
zum ersten Stockwerke und hing vermutlich mit der Errichtung der grossen trep- 
penförmigen Stützmauer hinter der Skene zusammen. 

Unsere besondere Beachtung verdient die vor der Skene befindliche Säu- 
lenhalle, deren gute Erhaltung wir schon erwähnten. Auf einem durchgehenden 
Stylobat standen bei der Ausgrabung die Schäfte von 8 dorischen Säulen und 
2 Eckpfeilern von je 1,88'" Höhe noch aufrecht. Von ihren Kapitellen hat sich nur 
ein kleines Bruchstück gefunden, welches zwar die Form des Kapitells, nicht 
aber sein genaues I löhenmass zu bestimmen gestattet. In Folge dessen kann die 
Säulenhöhe und weiter auch die Höhe der ganzen Wand nicht vollkommen genau 
angegeben werden. Wenn wir erstere zu rund 2,0'" und letztere zu 2,5 l m an- 
nehmen, kann der Fehler höchstens 0,05'" sein, weil die Kapitcllhöhe ungefähr 
dem halben Durchmesser entsprechen muss. Von dieser kleinen Ungenauigkeit 
abgesehen, sind der Grundriss und der Aufriss der Säulen nnd ihres Gebälks 
in allen Einzelheiten gesichert. Von den 9 Zwischenräumen der Stützen waren 
8 geschlossen, nur der mittelste enthielt eine bewegliche Thür, die sowohl an 
ihrer Schwelle als auch an dem zugehörigen Architrave zu erkennen ist. In wel- 
cher Weise jene geschlossen waren, lernen wir einerseits aus der Form der 
Säulen und andererseits aus der auf dem Architrave befindlichen Inschrift. Die 
Säulen bestehen nämlich im Grundrisse aus drei Teilen, aus einem Halbkreise, 
einem breiteren und einem schmaleren Viereck (vergl. Abbildung Fig. 37). Of- 
fenbar waren nur die beiden crstcrcn Teile sichtbar, und in den durch das 
schmalere Viereck gebildeten Falz war die Verschlussvorrichtung eingeschoben. 
Als solche haben unzweifelhaft die in der Inschrift des Gebälks erwähnten Pinakcs 
gedient, nämlich Holztafeln, welche mit Darstellungen verschiedener Art bemalt 
waren. Sie wurden mit Riegeln befestigt, welche in die an den Stützen noch jetzt 
sichtbaren Löcher e ingriffen. 
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Von dem Gebälk sind 4 Architravblöcke gefunden, welche aneinander sties- 

sen und die Proskenion - Inschrift tragen. 
Ihre genaue Stelle an dem Bau ist dadurch 
gesichert, dass der zweite Stein an seiner 
Unterfläche die Zapfenlöcher für die mittlere 
Thür enthält. Links fehlen demnach noch 
drei, rechts noch zwei Architravc. Dies ist 
für die Ergänzung der Inschrift wichtig, weil 
dieselbe sicherlich gerade in der Mitte der 
ganzen Front angebracht war. Da hinter 
dem Worte zfvaxa; vermutlich noch ’A|*?wc- 
paw oder t«T» ’Apisiapäw ergänzt werden muss, 
fehlen am Anfänge noch etwa 21 oder 24 
Buchstaben, je nach dem man ?w zusetzt 
oder nicht. Von den Triglyphen und dem 
Geison, die wegen ihrer Kleinheit zusam- 
men aus einem Stück gearbeitet sind, haben 
sich fast alle Stücke gefunden. Sie sind oben 
glatt und enthalten an ihrer Rückseite die 
Löcher und Einarbeitungen für eine hori- 
zontale I lolzdecke. 

Dieser sichere Thatbestand ist für unsere 
Untersuchung von hervorragendem Wert. 
Wir wissen hierdurch nicht nur, dass die 
vor der Skene befindliche Säulcnwand Pro- 
skenion hiess, sondern kennen ihre Gestalt 
und Dimensionen in allen Einzelheiten. Wie 
die Wand im Altertum aussah, veranschau- 
licht der auf Tafel VI abgebildcte Aufriss 
und der in der nebenstehenden Figur 37 
gezeichnete Durchschnitt. 

Die Höhe des Proskenion von 2,51“ ist 
geringer als das entsprechende Mass anderer 
Theater, bei denen die Höhe zwischen 3™ 
und 4"‘ schwankt. Den Grund hierfür dürfen 
wir in der Kleinheit des ganzen Theaters 
suchen. Wie der Durchmesser seiner Or- 
chestra nur etwa halb so gross ist als der- 
jenige der athenischen, so ist auch die 
Länge und Höhe des Proskenion auf ein 
Minimum eingeschränkt. Kleiner durfte die 
Proskenionhöhe nicht gemacht werden, weil 



Figur 37- Uurchschnilt <lcs Proskenion und 
Grundriss der l’roskenionsäulcn. 
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sonst die Thür in der Mitte zu klein geworden wäre, um noch benutzt werden 
zu können. Das Fehlen jeder Umrahmung der Thür darf als Beweis dafür ange- 
führt werden, dass der Architekt trotz der geringen Säulcnhühc der Thür noch 
das Minimalmass geben wollte. 

Lehrreich ist auch ein Vergleich mit den von Vitruv für das Proskcnion an- 
gebenen Höhenmassen. Als Minimum nennt er 10 — 12 Fuss. Nehmen wir diese 
Fuss als römische von 0,296'", so entsprechen seine Angaben 2,96'« — 3 , 5 5 m - Das 
Höhenmass von Oropos geht also noch beträchtlich unter das Minimum hinunter 
und zwar um ebensoviel, als die Höhe des 
athenischen Proskcnion das Maximum über- 
steigt. Die wirklichen Grenzen, zwischen 
denen die Höhe der Proskcnion schwankt, 
sind mithin 2,50'” und 4,0"'. 

Die Decke des Proskenion bestand nach 
den hinter den Geisonblöcken erhaltenen Löchern aus Holz und war horizontal. Sie 
bildete ein Podium, welches auch hier mit der Orchestra nicht verbunden war; 
denn keinerlei Reste oder Spuren einer direkten Verbindungstreppe lassen sich 
finden. Nur auf dem Umwege durch die Skenc oder durch die Parodoi war das 
Podium zu betreten. Diese Parodoi steigen nach beiden Seiten so beträchtlich 
an, dass sie in einiger Entfernung von der Orchestra die volle Höhe des Pro- 
skenion erreichen. Vom Anfänge der Parodos konnte man daher zu ebener Erde 
auf das Dach des Proskcnion gelangen. 

Damit haben wir eine andere beachtenswerte Eigentümlichkeit unseres Thea- 
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Figur 38. ArchUrav <!cr Skenc. 



ters kennen gelernt. Es ist nämlich in ähnlicher Weise wie das Theater von 
Eretria so tief in den Boden eingesenkt, dass der Fussboden der Parodoi an 
ihrem äusseren Anfang mit dem Oberstock der Skenc übereinstimmt. Von dem 
Thathcstande in Eretria unterscheidet sich diese Einrichtung aber dadurch, dass 
dort der hoch gelegene Boden wirklich der alte Fussboden war, während er 
in Oropos erst durch Stützmauern und Anschüttungen hergcstellt ist. 

Für das athenische Theater der hellenistischen Zeit haben wir das Vorhan- 
densein eines oberen Stockwerkes der Skcne vermutungsweise angenommen; in 
Oropos können wir nicht nur seine ehemalige Existenz sicher beweisen, sondern 
auch die Gestalt des Oberbaues annähernd bestimmen. Den Schlüssel dazu ge- 
währt uns die oben erwähnte zweite Weihinschrift, deren drei erhaltene Stücke 
in den Figuren 38 — 40 abgebildet sind. Der dorische Architrav, auf welchem 
sie steht, hat nach ihrem Wortlaut die Vorderwand der Skenc geschmückt, 
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welche sich als viereckiges Gebäude über dem Dach des Proskenion erhob. Kr 
ist um mindestens 3 Seiten dieses Gebäudes herumgelaufen, weil ausser den bei- 
den consolcnförmigen Endstücken (Figur 38 und 39), ein gewöhnliches Eckstück 
(Figur 40) vorkommt, welches den Namen des Gottes und damit das Ende der 
Weihinschrift enthält. Die beiden andern eigentümlichen Endstücke haben die 
Gestalt von Consolen, deren Form Figur 41 veranschaulicht; sic müssen über 
eine Wand oder Stütze hinaus frei in die Luft geragt haben. In Anbetracht 
der Grundrissform der Skcne könnte man geneigt sein, diese geschwungenen 
»so» Ost» -*-ot»»-* F-ckstiicke auf die beiden oben als Para- 
skenien bczcichneten Zungenmauern zu 
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Figur 40. ArchitravsiUck tlcr Skcne. 


legen. Allein die Inschrift würde dann 
links mit rr,v <x*r,vfjv beginnen, rechts mit 
Veveys; schliessen und für das dritte 
Eckstück wäre nur an einer der hinteren 
Ecken des Skenensaales ein Platz ; an eine solche Anordnung ist aber nicht zu 
denken. Vielmehr muss die Inschrift nach' Analogie anderer Weihinschriften (z. II. 
derjenigen auf den f Thronen) mit dem im Nominativ stehenden Namen des Wei- 
henden anfangen, in der Mitte den Gegenstand der Weihung im Accusativ nennen 
und zum Schluss den Gott im Dativ anführen. Darnach müssen die consolen- 
artigen Enden mit einer kleineren oder grösseren Lücke in der Weise zusam- 
menstossen, dass die Inschrift über die Lücke hinwegläuft. Das Eckstück mit 
dem Dativ 'Apfiapau kommt dann richtig an die rechte Ecke, und an der linken 
muss ein entsprechendes Eckstück mit dem Namen des Donators ergänzt wer- 
den. Bei dieser Anordnung passen alle Stücke 
vorzüglich zu der Vorderwand der Skcne, die 
demnach in der Mitte eine Öffnung gehabt 
haben muss. Die genaue Lage der einzelnen 
Bruchstücke ergiebt sich mit Notwendigkeit 
aus einem Vergleich der gesamten Länge der 
Skcne mit den Triglyphcnaxweiten der gefun- 
denen Architravc und dem Abstande der ein- 
zelnen Buchstaben. Die Länge der Skcncnfront 
beträgt ungefähr I3,40 ,n und entspricht 29 
Triglyphcn von 0,193'" und 28 Metopcn von 
0,279'". Einige Gcbälkstücke mit etwas grösse- 
ren Metopenbrciten gehören nachweisbar zu den Seitenmauern der Skcne. Jene 
29 Triglyphcn und 28 Metopcn sind auf vier Arehitravblücke und eine mittlere 
Öffnung zu verteilen. Die beiden mittleren Architravc, welche erlialten sind, 
haben je 7 Triglyphcn und 6 Metopcn entsprochen. Die Länge der Eckblöcke 
lässt sich dagegen leider nicht mit voller Sicherheit bestimmen, weil wir nicht 
wissen, ob der Dativ ’Ajjisiapaw mit dem Artikel versehen war oder nicht. Im 
crstcrcn Falle muss jeder Eckblock 6 Triglyphcn und 6 Metopcn enthalten, was 
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Figur 41. Kckstilck des Architravs 
der Skcne. 
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zu der Länge der mittleren Architravc vorzüglich passt, im anderen Falle ergiebt 
sich je i Triglyph und I Metope weniger, weil die drei Buchstaben tü gerade 
einem Triglyph und einer Metope entsprechen. Wenn die Buchstaben der In- 
schrift in der Nähe der consolenfbrmigen Enden bedeutend enger stehen, so ist 
das augenscheinlich dadurch veranlasst, dass sie ursprünglich bis ganz an die 
Enden der mittleren Steine reichen sollten und darnach auf den ganzen Archi- 
trav verteilt waren ; bei der Einmeisselung wurden aber die consolenfbrmigen 
Stücke freigelassen und die letzten Buchstaben links und rechts von der Mittel- 
Öffnung enger aneinander gesetzt. 

Von den beiden genannten Möglichkeiten empfiehlt sich architektonisch die 
erstere am meisten ; trotzdem werden wir der zweiten den Vorzug geben müs- 
sen, weil der Artikel in den Weihinschriften ähnlicher Art im Allgemeinen un- 
gewöhnlich ist, und weil in der Weihinschrift auf den Thronen ’AjjLftapäm auch 
ohne Artikel steht. Nehmen wir demnach die beiden Eckarchitrave zu je 5 Tri- 
glyphen und 5 Metopen an, so bleiben für die mittlere Öffnung 5 Triglyphcn 
und 6 Metopen übrig, was 2,64m entspricht, während sie im erstcren Falle nur 
3 Triglyphcn und 4 Metopen (=1,70«') umfasst haben würde. Da die Öffnung 
sich wegen der geschwungenen Friese nach unten um etwa 0,60m verbreiterte, 
ergiebt sich als untere Breite das bedeutende Mass von etwa 3,20m. 

Die Art der Überdeckung dieser grossen Öffnung ergiebt sich aus zwei 
Einarbeitungen, welche oben auf den beiden geschwungenen Architravendcn vor- 
handen und in der Abbildung 41 zu sehen sind. Sie scheinen mir zur Aufnahme 
eines hölzernen Balkens bestimmt gewesen zu sein, der die Höhe der Triglyphcn 
hatte und an den mindestens die Ecktriglyphen, vielleicht auch die mittleren 
Triglyphcn angearbeitet waren. Der vordere erhöhte Rand am Architrav diente 
dazu, dem hölzernen Balken ein festes Auflager zu geben. Ob darüber das Gei- 
son durchgeführt war, ist zwar nicht gesichert, darf aber wohl angenommen werden. 

Die Höhe der Öffnung und damit auch die Höhe des Skenengebäudes über 
dem Proskcnion sind leider nicht zu bestimmen. Man könnte daran denken, das 
letztere Mass aus der Gebälkhöhe zu ermitteln, indem man das Verhältnis zwi- 
schen der Proskenionhöhe und der Höhe seines Gebälks als Ausgangspunkt nimmt- 
Allein eine solche Berechnung kann nicht ganz richtig sein, weil das Gebälk 
der Skene zugleich das Hauptgebälk des ganzen Baues war und daher ein 
verhältnismässig grösseres Ilöhenmass hatte, als das Gebälk des Untergeschos- 
ses. In dem Ergänzungsversuch, der in Figur 42 abgcbildet ist, habe ich die 
Höhe des Oberstockes zu etwa 3,50m und die Höhe der Öffnung zu etwa 3,00m 
angenommen. Vielleicht waren beide Masse aber noch kleiner. 

Welchen Zweck hatte die grosse, in der Vorderwand der Skene über dem 
Proskcnion befindliche Thüröffnung ? Es unterliegt keinem Zweifel, dass man 
durch sie aus dem Oberstock der Skene auf das Dach des Proskenion hinaus- 
treten konnte. Aber dadurch erklärt sich noch nicht die grosse Breite und 
seltsame Form der Öffnung, welche durcli die eonsolenförmigen Architravc sich 
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nach oben stark verengte. Ich zweifle nicht, dass wir sic mit der krahnenarti- 
gen Maschine in Verbindung zu bringen haben, welche an der Skenc ange- 
bracht war und dazu diente, schwebende Personen, also namentlich Götter, in 
der Höhe erscheinen zu lassen (vergl. Abschnitt IV). Durch die Öffnung des 
Gebälkes konnte vermutlich ein Balken, an dem sich ein Krahnen befand, vor- 
geschoben werden. Eine Person, die an dem Krahnen hing, konnte so schwebend 
und scheinbar fliegend als « dens ex machina » (Oii; lATjyavi;; ) erscheinen. 
Wurde der Krahnen etwas nachgelassen, so sank die Person auf das Dach des 
Proskcnion herab und konnte auf dem Podium stehend zu den unten befindlichen 
Schauspielern und zu den Zuschauern reden. Dass die Öffnung für eine flie- 
gende Person besonders gross sein musste, ist wohl verständlich ; ebenso be- 
greift man, dass es technisch notwendig oder wenigstens nützlich war, dem Balken 
über der Öffnung, der den Krahnen trug, durch die geschwungenen Architrave 
eine geringere Spannweite zu geben. 



Figur 42. Ergänzter Aufriss «1er Skenc von Oropos. 


Ist hiernach die Reconstruction der oberen Skenc in einigen Einzelheiten 
auch noch unklar, so ist sic doch im Grossen und Ganzen vollkommen gesichert. 
Fraglich ist z. B., ob der Triglyphenfries über der Öffnung unterbrochen war 
oder durchging. Letzteres müsste zwar als architektonischer Fehler bezeichnet 
werden, weil die Triglyphen nicht in der Luft schweben können, kann aber trotz- 
dem der Fall gewesen sein. Als Verschluss der grossen Öffnung können wir 
uns entweder einen Vorhang oder eine hölzerne Thür denken, die sich beide 
vermutlich in der Mitte teilten, wenn ein Schauspieler vermittelst der Flugma- 
schine erschien. 

Das Dach über dem Spielhause war höchst wahrscheinlich horizontal. Nicht 
nur deshalb, weil das Proskcnion auch ein horizontales Dach hatte, sondern na- 
mentlich, weil die gefundenen Geisa oben horizontal abgearbeitet sind. 

Neben der Skenc werden in der Weihinschrift noch QupwpxTa genannt, welche 
gleichzeitig hcrgcstelit worden sind. Man könnte hierunter unsere grosse Thür- 
öffnung verstehen und müsste dann wegen des Plurals noch zwei weitere ThUren 
neben der grossen Mittclöffnung ergänzen. Meines Erachtens ist aber die grosse 
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Thür in dem Worte ®y.r,vr; mit einbegriffen und es sind unter den Oupwjjiax« die 
grossen Thüren der beiden Parodoi zu verstehen, deren Standspuren vielleicht in 
der Verlängerung der Paraskenicnmaucrn erkannt werden dürfen. Sie sind in un- 
serem Grundrisse mit punktirten Linien gczeiclinct. Stücke korinthischer Säulen 
und ein grosser korinthischer Architrav mit Fries, weiche hier gefunden sind, 
haben vermutlich zu diesen Seitenthoren der Orchestra gehört. 

Wie aber die Oupt-Vaxa auch erklärt werden mögen, auf jeden Fall sind die 
Skenen - Architrave mit ihrer Inschrift und die durch sic ermöglichte Wiederher- 
stellung des Episkenions und seiner Thür sehr wertvolle Grundlagen für die Re- 
construction « 1 er griechischen Skenc. I Iicr in Oropos ist cs zum ersten Male mög- 
lich, ohne grosse Phantasie ein Bild des ganzen Skcnengebäudes eines griechischen 
Theaters zu entwerfen, ein Bild, dessen Teile fast sämtlich durch erhaltene 
Reste im Ganzen und im Einzelnen gesichert sind. Für die Entwickelungsge- 
schichte des griechischen Theaters ist deshalb der kleine und ziemlich unschein- 
bare Bau doch von hervorragender Bedeutung. 

Es verdient zum Schluss noch betont zu werden, dass in dem Theater von 
Oropos ebensowenig wie in demjenigen vom Piräus jemals ein römisches Logeion 
erbaut worden ist. Die griechische Einrichtung der kreisrunden Orchestra mit einem 
steinernen Proskenion ist bis zur Zerstörung des Baues unverändert geblieben. 

3. Das Theater in Thorikos. 

Während die Theaterruinen vom Piräus und von Oropos wertvolles Material 
liefern für die Feststellung der Gestalt und Einrichtung des jüngeren griechischen 
Theaters, zeigt uns der Bau von Thorikos den Zustand eines einfacheren und 
älteren Theaters ; man kann sagen, dass wir in ihm das Bild eines griechischen 
Theaters des V. Jahrhunderts vor uns haben. Bei Beschreibung des älteren athe- 
nischen Theaters durften wir daher diesen wichtigen Bau heranziehen, um die 
geringen Reste, welche in Athen aus jener Zeit übrig geblieben sind, zu erklären. 

Die Ausgrabung und Untersuchung dieses an der Ostküste Attikas in der 
Nähe von Laurion gelegenen Theaters wird der Amerikanischen Schule für klassi- 
sche Studien in Athen verdankt. Im Jahre 1886 wurde cs von den Herren W. 
Miller und W. L. Cushing freigclegt, welche beide über die Resultate ihrer Ar- 
beiten in den Papers der Schule vom Jahre 1888 berichtet haben. Auf Grund des 
von dem Architekten Trowbridge aufgenommenen Planes ist der umstehende 
Grundriss (Figur 43) gezeichnet. 

Der Bau ist eines jener kleinen Theater, deren es in den attischen Deinen 
gewiss mehrere gab und die an den besonderen Dionysos-Festen der Deinen zu 
Tänzen und Aufführungen benutzt wurden. Etwa im V. oder IV. Jahrhundert 
erbaut, scheint cs im IV. oder III. Jahrhundert erweitert worden zu sein. Eine 
bestimmte Datirung ist leider nicht möglich. 

Die ganze Anlage besteht aus 4 Teilen: dem Zuschauer rau in, der Orchestra, 
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dem Tempel des Dionysos und einigen neben der südöstlichen Parodos gele- 
genen Zimmern. 

Der Zuschauerraum hat eine unregelmässige, fast elliptische Form und wurde 
durch 2 Treppen in 3 Keile geteilt. Seine eigentümliche Gestalt ist durch Spar- 
samkeitsriicksichtcn veranlasst. Der Bau ist der natürlichen Gestalt des Terrains 
angepasst ; grosse Aufschüttungen und hohe Stützmauern, wie sie bei einem kreis- 



I'ijjttr 43. Grundriß, des Theaters von Thorikos. 


runden Theater gewöhnlich notwendig sind, wurden möglichst vermieden. Nur nie- 
drige Stützmauern mussten rings um den Zuschauerraum erbaut werden und sind 
jetzt noch sehr gut erhalten. Die zum Teil noch vorhandenen steinernen Sitze 
sind auffallend roh gearbeitet. 

Auch die Orchestra hat eine ungewöhnliche Form; sie bildet ein Viereck 
von etwa 3O" 1 Länge und 1 5m Breite, dessen beide zum Zuschauerraum gewandte 
Ecken abgerundet sind. Die entgegengesetzte Seite wird von einer geraden 
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Stützmauer gebildet, welche uns an die runde Stützmauer der alten athenischen 
Orchestra erinnert. Denn in beiden Theatern lag die Orchestra als Terrasse am 
Abhange des Berges, auf der einen Seite in den Berg eingeschnitten, auf der 
anderen von einer Futtermauer gestützt. 

Von einem Skenengebäude ist in Thorikos nichts erhalten und scheint auch 
niemals etwas vorhanden gewesen zu sein, wie cs ja auch in Athen im V. 
Jahrhundert keinen festen Skencnbau gegeben hat. Wenigstens ist bei den Gra- 
bungen, die südlich von der Orchestra vorgenommen wurden, keine Spur eines 
Skenengebäudes gefunden worden. Dagegen liegt an der Westseite der Orchestra 
ein kleines Gebäude, in dem man trotz der gründlichen Zerstörung einen nach 
Osten gerichteten Tempel nicht verkennen kann. Er besteht aus einer kleinen 
Cella und einem zur Orchestra gerichteten Pronaos. Nach einer im Theater ge- 
fundenen Weihinschrift an Dionysos darf man diesen Gott als Inhaber des Tem- 
pels annchmen. Vor dem Pronaos sind in der Orchestra einige Steine gefunden 
worden, welche so unregelmässig zu sein scheinen, dass man nicht wagen darf, 
sic für die Reste eines Altares zu halten. Eine volle Aufdeckung der Orchestra 
steht noch aus. 

Zwischen dem Tempel und dem Zuschauerraum liegt der westliche Seitenzu- 
gang zur Orchestra, etwa 3 111 breit. Der östlich gegenüber liegende Weg hat eine 
grössere Breite und scheint der Hauptzugang für die Zuschauer gewesen zu 
sein. Die Bedeutung der neben ihm liegenden Zimmer ist zwar nicht sicher, 
doch liegt es nahe, in ihnen eine zur Aufbewahrung von Theatergegenständen 
dienende Skcnotheke zu sehen, wie wir sie beim Theater von Megalopolis kennen 
lernen werden. Eine am Ende des Zuschauerraumes erhaltene Basis kann der Un- 
terbau für eine Statue oder ein grosses Weihgeschenk sein ; auch an einen Altar 
könnte man denken. Sie muss aus verhältnismässig später Zeit stammen, da 
zu ihrer Aufstellung mehrere Sitze fortgeschnitten sind. 

Die einfachste Form des griechischen Theaters, die wir in Athen aus sehr 
geringen Bauresten mit Hülfe von Nachrichten der alten Schriftsteller festzustellen 
suchten, haben wir hier deutlich vor uns: Vor dem Tempel des Dionysos liegt 
ein terrassenförmiger Platz, der genügend Raum bietet für die kyklischen Chöre 
und skcnischen Aufführungen. Auf der einen Seite ist er von Sitzreihen umgeben, 
auf der anderen von einer Futtermauer gestützt, an deren Aussenscite der Boden 
tief abfallt. Zwei Zugänge (Parodoi) führten von den Seiten zu dieser Orchestra ; 
sic waren die einzigen Wege, auf denen Publikum, Chor und Schauspieler das 
Theater betraten. 

Sollte in diesem Theater ein Stück aufgeführt werden, bei dem eine Skcne 
notwendig war, so musste sie neben der Orchestra auf dem tiefliegenden Boden 
so erbaut werden, dass ihr innerer Fussboden mit demjenigen der Orchestra in 
einer Höhe lag. Sic scheint zu allen Zeiten aus Holz bestanden zu haben, denn 
von einem steinernen Spielhause ist eben so wenig etwas gefunden worden wie 
von einem erhöhten römischen Logeion. 
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Figur 44. Grundriss des Theaters von Erctria 
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4. Das Theater in Eretria. 

Der Amerikanischen Schule in Athen verdanken wir auch die Ausgrabung 
des wichtigen Theaters von Eretria, dessen Grundriss und Durchschnitt wir nach 
dem in den Papers der Schule (American Journal of Archacol. VII, Taf. XI) ver- 
öffentlichten Plane von A. Fossum in den Figuren 44 und 45 wiedergeben. Einige 
Zusätze und Verbesserungen dieses Planes sind durch die neuerdings von R. B. 
Richardson, E. Capps und I. W. Heremancc vorgenommene vollständige Ausgra- 
bung des Theaters herbeigeführt und haben mit Genehmigung der Ausgräber 
auch in unsere Zeichnung teilweise aufgenommen werden können (vcrgl. Amer. 
Journ. of Arch. X, S. 338). 

Drei Bauperioden sind deutlich zu unterscheiden. Der älteste Teil umfasst 
die hintere Hälfte des Skenengcbäudes und stammt aus dem IV. oder V. Jahr- 
hundert. Die vordere Hälfte der Skenc, die jetzige Orchestra und der ganze 
Zuschauerraum sind wahrscheinlich im IV. Jahrhundert erbaut. Endlich ist in 
hellenistischer oder frührömischer Zeit die Schmuckwand vor der Skene, die bis 
dahin aus Holz bestand, als festes Proskenion in weissem Marmor errichtet wor- 
den. In dem Grundrisse (Figur 44) und ebenso in dem Querschnitte (Figur 45) 
sind diese drei Bauperioden durch abweichende Tönung unterschieden worden. 

Der älteste Bau, von dem nur die Fundamente und einige Mauerstücke des 
Skenengcbäudes erhalten sind, bestand aus drei nebeneinander liegenden Räu- 
men, welche an ihrer Vorderseite mit je einer grossen Thür versehen waren. 
Obwohl die jetzt vorhandenen Thören einem Umbau angchören, lässt sich ihre 
ursprüngliche Gestalt noch erkennen. Die drei mittleren Räume werden von zwei 
paraskenienartig vorspringenden Sälen eingefasst. 

Man braucht den Grundriss dieser 5 Zimmer, der in Figur 44 durch schwarze 
Tönung hervorgehoben ist, nur mit dem Plane des lykurgischen Theaters in 
Athen zusammenzustcllen, um die grosse Ähnlichkeit beider Grundrisse zu er- 
kennen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass im Spiel- 
hause Lykurgs die inneren Scheidemauern fehlen, welche den grossen Saal in 
einzelne Gemächer teilen. Dass die Skene von Eretria aus guter griechischer 
Zeit, also mindestens aus dem IV. Jahrhundert stammt, beweist das sorgfältige 
polygonale Kalkstein - Mauerwerk, aus dem die Wände bestehen. 

Wenn man die Bauweise von Eretria mit der in Athen üblichen ohne Wei- 
teres vergleichen dürfte, müsste man die Skene von Eretria für älter halten 
als die erste steinerne Skene von Athen. Aber ein solcher Vergleich ist nicht 
zulässig, solange wir über die Baumaterialien und Bauweisen Eretrias noch nicht 
unterrichtet sind. Gleichwohl muss die Möglichkeit zugegeben werden, dass die 
Eretrier eher als die Athener ein steinernes Skenengebäude gehabt haben. 

Zwischen den vorspringenden Paraskenicn haben wir nach Analogie von 
Athen (vergl. oben S. 6g) das bewegliche Proskenion und vor diesem die kreis- 
runde Orchestra anzunehmen. Von jenem konnte selbstverständlich nichts ge- 
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funden werden ; aber auch von dieser ist 
nicht die geringste Spur erhalten, weil 
der ganze Platz vor der Skene in spä- 
terer Zeit einen gründlichen Umbau er- 
fahren hat, der durch die unpraktische 
Hinrichtung des älteren Zuschauerrau nies 
veranlasst war. 

Das Theater ist nämlich nicht an 
einem Bergabhange, sondern, obwohl cs 
der Akropolis nahe liegt, in dem fast 
ebenen Teile der Stadt angelegt. Der Zu- 
schauerraum musste daher in älterer Zeit 
als ein hohes Holzgerüst mit hölzernen Stu- 
fen erbaut werden, wie es bekanntlich auch 
in dem älteren Theater Athens der Fall 
war. Man hatte das Theater in dem Hei- 
ligtum des Dionysos ganz ohne Rücksicht 
darauf erbaut, ob der Platz sich zur Er- 
richtung eines Theaters eignete oder nicht. 

Die beträchtlichen und sich oft wie- 
derholenden Kosten eines solchen Holz- 
gerüstes und die Gefährlichkeit der gan- 
zen Anlage, vielleicht auch die Erbauung 
des steinernen Theaters in Athen wer- 
den die Erctrier zum Bau eines festen 
Theaters mit steinernen Sitzen bewogen 
haben. Da ein in der Ebene errichteter 
Zuschauerraum mächtige Stützmauern und 
hohe Erdanschüttungen verlangte, hätte 
man den Bau an den Fuss der Akropolis 
verschieben können. Dies geschah aber 
nicht, sondern man half sich auf eine an- 
dere sehr geschickte Weise, indem man 
die Orchestra etwa 3,20 m tief in die 
Erde hineinlcgtc. Einerseits konnten nun 
die Anschüttungen und ihre Stützmauern 
um dieses Mass niedriger gemacht wer- 
den und andererseits waren die beim Tief 
legen der Orchestra gewonnenen Erd- 
massen unmittelbar zur Aufhöhung der 
Zuschauerwälle zu benutzen. 

Um die feste Skene, jenes aus fünf 
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Räumen bestehende Gebäude, nicht zerstören zu müssen, entfernte man die neue 
Orchestra so weit von ihr, dass zwischen beiden das neue Skenengcbäudc er- 
richtet werden konnte. Dieses bestand aus einem grossen Saale mit Innenstützen, 
an den sich nach hinten die Zimmer der älteren Skene anschlossen, und aus 
zwei schmalen Räumen, welche wie Paraskenien rechts und links vor dem Saale 
lagen, aber in ihrer ursprünglichen Gestalt wegen des späteren Umbaues nicht 
mehr zu erkennen sind. Die Vorderwand der neuen Skene und ihre Paraskenien 
reichten bis zum Niveau der neuen, tief liegenden Orchestra hinab, während der 
Skenensaal selbst in der Höhe der alten Skene verblieb. 

Zur Verbindung der Orchestra mit dem Inneren der Skene und mit dem 
hinter ihr liegenden Hieron des Dionysos diente ein mit Schnittsteinen über- 
wölbter Gang, der in der Höhe der neuen Orchestra und unter dem Fussbo- 
den der Skene lag und noch gut erhalten ist. An seinem Ende führt eine Stein- 
treppe zum oberen Niveau hinauf. Ausserdem wurden in den beiden Paraskenien 
Rampen zur Verbindung der verschiedenen Fussböden angelegt. 

Die wegen des starken Erddruckes als doppelte Wand erbaute Vorder- 
maucr der neuen Skene wurde nach der Orchestra zu mit einem Proskcnion ausge- 
stattet, welches anfangs aus Holz und erst später aus Marmor bestand. Wenn wir 
uns ein Bild von diesem älteren hölzernen Proskcnion machen wollen, sind wir 
zwar auch hier wie bei anderen Theatern auf den jüngeren steinernen Bau ange- 
wiesen, und müssen von diesem auf den älteren zurückschliessen, aber cs verdient 
besonders betont zu werden, dass hier die Höhe des älteren Proskcnion ganz 
unabhängig von dem jüngeren durch den Höhenunterschied zwischen der Orchestra 
und dem Fussböden der alten Skene gesichert ist. Denn cs kann kein Zufall 
sein, dass dieser Unterschied gerade der Höhe des späteren Proskcnion entspricht. 
Vielmehr war die Erhaltung des ältesten Skenengebäudcs und seine organische 
Verbindung mit dein Neubau nur möglich, wenn der alte Fussböden dem ersten 
Stockwerke der neuen Skene entsprach. 

Das steinerne Proskcnion, dessen Höhe etwa 3,50'» betrug, bestand aus 12 
Halbsäulen mit angelegten Pfeilern und 2 Parastaden, hatte also im Ganzen und 
im Einzelnen dieselbe Gestalt wie das Proskcnion im Theater von Oropos. Die 
Zwischenräume der Stützen waren auch hier mit hölzernen Tafelgemälden aus- 
gefüllt, mit Ausnahme des mittleren Intercolumniums, welches die Zapfenlöcher 
für eine zweiflügelige Thür aufweist. Durch diese Thür trat man aus der Or- 
chestra in den Raum hinter dem Proskcnion und konnte dann durch den ge- 
wölbten Gang oder vermittelst der Rampen der Paraskenien zu dem oberen 
Skenensaale gelangen und sodann auf das Dach des Proskcnion hinaustreten. An- 
dere Thürcn hatte das feste Proskenion nicht ; dagegen führten zwei weitere 
Thürcn aus den beiden Parodoi in die Paraskenien und durch diese hinab zu dein 
Inneren des Proskenion oder hinauf zum neuen Skenengcbäudc. 

Diese etwas verwickelten I Iöhcnvcrhältnissc hatten sich mit Notwendigkeit 
aus der Tieferlegung der Orchestra ergeben. Sie waren aber von dem Archi- 
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tckten in sehr geschickter Weise benutzt, um ein möglichst billiges und doch 
in jeder Weise praktisches Theater zu schaffen. Unbequem war nur die Ent- 
fernung des Raumes hinter dem Proskcnion von dem oberen Skenengebäude. 
Man sucht nach einer unmittelbaren Verbindung der beiden Räume durch eine 
Treppe ; aber es scheint keine vorhanden gewesen zu sein. Ich vermute des- 
halb, dass der obere Saal hauptsächlich als Magazin für die Dekorationen be- 
nutzt wurde. Für die wenigen Schauspieler, welche in den antiken Dramen auf- 
traten, genügte der Platz hinter der Proskcnionwand, der einen Flächeninhalt 
von rund qO'P« hatte, vollständig sowohl zum Umkleiden als zum Aufenthalt 
zwischen dem Ab- und Auftreten. 

Zwei beachtenswerte Thatsachcn sind noch zu nennen : Erstens hatte das 
steinerne Proskcnion keine vorspringenden Paraskenicn mehr ; nur durch die Säu- 
lenstcllung hob cs sich von den glatten Seitenwänden ab. Zweitens ist ein eigen- 
tümlicher unterirdischer Gang vorhanden, welcher den Raum hinter dem Proskc- 
nion mit der Mitte der kreisrunden Orchestra verband. Seine Lage und Gestalt 
ist aus dem Grundriss und Durchschnitt zu ersehen. Wegen seiner Höhenlage 
ist er sicher älter als das marmorne Proskcnion und gehört noch der Zeit an, 
als eine hölzerne Schmuckwand für jedes Stück aufgeschlagen wurde. Hinter der 
Wand des Proskcnion, also ohne von den Zuschauern gesehen zu werden, konnte 
der Schauspieler auf einer steinernen Treppe zu dem Gang hinabgehen und an 
dem anderen Ende auf einer gleichen Treppe wieder emporsteigen, wenn er zu 
irgend einem Zwecke in der Mitte der Orchestra erscheinen musste. Der Gang ist 
0,88'« breit und 1,98“» hoch, war also von einer Person gut zu benutzen. Die 
Treppen an den Enden sind in merkwürdiger Weise aus einer schräg gestell- 
ten Steinplatte in der Weise gearbeitet, dass man die Nachahmung einer äl- 
teren Holztreppe nicht verkennen kann. Die Bedeutung dieses Ganges und seine 
Verwendung in dem alten Drama als charonische Stiege wird in einem späteren 
Abschnitte besprochen werden. 

Die griechische Einrichtung der Orchestra und Skenc, d. h. die kreisrunde 
Orchestra mit einem als Hintergrund dienenden Proskcnion, ist in Eretria nie- 
mals abgeschafft worden. Weder ein römisches Bema noch eine vertiefte Ko- 
nistra war jemals vorhanden. Der Boden der Orchestra war einst mit einem 
Kalk-Estrich versehen, von dem noch grosse Stücke erhalten sind. Eine Ein- 
fassung aus Poros ist nur in dem zum Sitzraumc gewandten Halbkreise vor- 
handen ; für den zweiten Halbkreis reichte zwar der Raum aus, aber der Kreis- 
bogen war nicht durch eine Einfassung sichtbar gemacht. Ein vertiefter Umgang, 
welcher den Halbkreis der Orchestra von dem Zuschauer rau me trennte, diente 
nicht nur als Weg für die Zuschauer, sondern auch als Sammelcanal für das Rc- 
genwasser ; deshalb ist sein Boden mit Steinplatten gepflastert und ein unterir- 
discher Wasscrcanal zur Abführung des Wassers bis zum Meere angelegt. Diese 
Anordnung kehrt in ähnlicher Weise in Epidauros wieder und ist für die zeitliche 
Bestimmung der beiden Theater deshalb von Wert, weil die gewöhnliche in 
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Athen vorhandene Anordnung (tiefer Wassercanal und daneben liegender Um- 
gang) in Erctria wegen des geringen Gefälles bis zum Meere sehr unpraktisch 
gewesen wäre. Es scheint mir nicht unmöglich, dass hier in Eretria die andere 
Lösung gefunden und zum ersten Male angewendet worden ist. 

Schliesslich mag nicht unerwähnt bleiben, dass neben dem Theater noch 
die Reste eines Peripteraltempels und eines grossen Altars in ihren Fundamenten 
erhalten sind (vergl. Amer. Journ. of Arch. X, S. 326). Sic waren beide dem Dio- 
nysos geweiht, zu dessen heiligem Bezirke auch das Theater gehörte. 

5. Das Theater in Sikyon. 

Von dem Theater in Sikyon, welches von der Amerikanischen Schule für 
klassische Studien in den Jahren 1886 und 1887 ausgegraben ist, wurde bisher 


Figur .}6. Grundriss des Theaters von Sikyon. 

nur der im American Journal of arch. V, 1889, Tafel IX abgebildcte Plan ver- 
öffentlicht, welcher auch unserem Grundrisse (Figur 46) zu Grunde liegt. Über 
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eine spätere Grabung ist in derselben Zeitschrift VIII, S. 388 ohne Plan berichtet. 

In dem Zuschauerraum, dessen Rundung nur einen einzigen Mittelpunkt zu 
haben scheint, fällt die grosse Zahl der Treppen auf; 15 Keile werden von 16 
Treppen eingefasst. Vor der untersten Sitzreihe, welche Bänke mit Rückenlehnen 
enthält, liegt unmittelbar der schmale und tiefe Wassercanal, welcher in der Ver- 
längerung der Treppen mit Brückensteinen überdeckt ist. Der Umgang, den wir 
in anderen Theatern zwischen Orchestra und Proedria fanden, fehlt hier vollstän- 
dig. In Folge dessen ist die Orchestra so gross, dass ihre Kreislinie das Proskc- 
nion schneidet ; nur wenn ursprünglich ein Umgang vorhanden war und dieser 
später bei einem Umbau in Fortfall kam, kann die Orchestra einst einen vollen 
Kreis gebildet haben. 

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass die meisten Wände des Skenengebäudcs 
in ihren unteren Teilen aus dem anstehenden 


dings aufge.stcllte Hypothese, das Proskcnion 

sei früher niedriger gewesen und erst später höher gemacht worden, durch die 
Felsrampen vollständig widerlegt wird. Schon bei der ersten Herrichtung hat das 
damals noch aus Holz bestehende Proskcnion sicher die Höhe von 3>» — 3,50»» ge- 
habt, denn bis zu dieser I löhe stiegen die Fclsrampcn empor. 

Der Grundriss des Skenengebäudcs besteht aus der eigentlichen Skene, einem 
länglichen Viereck, das in mehrere einzelne Zimmer zerfällt, aus zwei Vorhallen, 
welche die langen Seiten des Vierecks einnchmcn, aus jenen Rampen, die zum 
Oberstock führten, und je einem Saal, welcher neben den Rampen an den kurzen 
Seiten des Vierecks liegt. Von den Abteilungen der eigentlichen Skene hat das 
nördliche Drittel nur in der oberen Etage als zugänglicher Raum bestanden, weil 
unten der Fels noch hoch ansteht. Die übrigen beiden Drittel waren durch eine 
Längswand und eine Querwand in kleinere Räume geteilt. 

Von den beiden Vorhallen ist die zum Zuschauerraum gerichtete das Proske- 
nion. Seine jetzt erhaltene Vorderwand ist späteren Datums und gehört einem 
römischen Umbau an. In dem Durchschnitt (Figur 47) erkennt man zu oberst die 
römische Wand aus opus inccrtum, darunter verbaut die marmornen Stylobat- 
platten einer älteren Säulenwand (M) und ausserdem neben diesen noch an ihrer 
alten Stelle die Porossteine (P), welche einem ältesten hölzernen Proskcnion an- 
gehörten und an der bisher frcigelcgtcn Stelle die in Figur 48 skizzirten Löcher 


eine wagerechte Schraffur angedeutet. Ebenso 
sind auch die zum oberen Stockwerke führen- 
den Rampen, welche denen im Theater von 
Epidauros gleichen, aus dem gewachsenen Fel- 
sen gearbeitet. Die entscheidende Bedeutung 
dieser Thatsache liegt darin, dass die neucr- 


Fclsen geschnitten sind und daher unmöglich 
jemals eine Veränderung erfahren haben kön- 
nen. Der Fels ist in unserem Grundriss durch 



Figur 47. Durchschnitt durch den Unterteil 
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aufweisen. Die grösseren viereckigen Vertiefungen enthielten augenscheinlich stär- 
kere Holzpfosten, die zu je zweien in Abständen von 1,46»» (von Mitte zu Mitte 
gerechnet) angeordnet waren ; die kleineren unregelmässigeren Löcher werden 
zur Befestigung hölzerner Pinakes gedient haben. Unterhalb der Porossteine ist 
in dem Durchschnitt noch die Porosqua- 
der gezeichnet, mit welcher der später 
zu erwähnende unterirdische Gang über- 
deckt ist. 

Unter den Stylobatplattcn des stei- 
nernen Proskenion befinden sich einige 
Eckstücke, welche sich, wie Figur 49 
zeigt, mit jenen zu vorspringenden Paraskcnicn zusammensetzen lassen. Die 
Axweite der Säulen, deren Zahl freilich unbekannt ist, betrug 1,54m; ihre Stand- 
plätze sind durch Kreise von 0,36m Durchmesser bezeichnet. Die Säulen selbst 
müssen einen etwas grösseren Durchmesser gehabt haben, weil die Stylobatbreite 
0,57m beträgt. Dass sie dorisch waren und einen Triglyphcnfries trugen, geht 
aus dem Grössenunterschiede zwischen den Eck-Intercolumnien und den übrigen 
hervor. In dem Grundriss des ganzen Theaters (Fig. 46) sind keine Paraskcnicn 
gezeichnet, weil weder ihre Grösse noch ihr Abstand von der Mitte genau be- 
kannt ist. Diese Paraskenien und das Proskenion müssen zerstört gewesen sein, 
bevor die römische Wand errichtet wurde. 
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Figur 4S. Schwelle des hölzernen Proskenion. 



An beiden Enden des Proskenion liegen je zwei aus dem Felsen gehauene 
Rampen, welche zum Dache des Proskenion und zum Episkenion hinauffiihrtcn. 
Die beiden Rampen der südlichen Seite sind noch in einem guten Zustande und 
zeigen glatte schräge Ebenen ohne Trittstufen. Die neben der I’arodos liegende 
entspricht in ihrer Breite dem Proskenion und ist unten etwa 1,80, oben 2,40»’ 
breit. Neben ihr befindet sich eine schmalere Rampe von etwa 1,30 Breite, auf 
welcher man zum oberen Skenensaal gelangen konnte. Die erstere Rampenart 
ist zuerst in Epidauros gefunden und daher längst bekannt ; aber auch von der 
letzteren ist im epidaurischen Theater durch neuere Ausgrabungen ein Rest zu 
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Tage getreten. Dass die vier Rampen nicht die gewöhnliche Verbindung zwischen 
der Orchestra und der vermeintlichen Bühne für den Verkehr der Schauspieler 
und des Chores bildeten, sondern nur dazu dienten, Wagen und andere Maschi- 
nen ins obere Stockwerk zu schaffen, werden wir an anderer Stelle nachwciscn. 

In den Koken zwischen den Rampen und der Skenc befindet sich an beiden 
Seiten je ein grosser Saal, an dessen Wänden noch jetzt Bänke entlang laufen. 
In ihnen dürfen wir die Räume des Chores erkennen. Von dem einen Saale ist 
durch eine exedraformige Wasseranlage ein Stück abgeschnitten. Den zwischen 
beiden liegenden langen und schmalen Raum bczeichneten wir oben als Vorhalle, 
obwohl kein Stylobatstein und keine Säulenspur mehr vorhanden ist. Nach seinem 
Grundriss kann er aber nichts anderes sein als eine Säulenhalle, welche dem Pro- 
skenion auf der anderen Seite der Skenc entsprach. 

Zum Schluss ist der grosse Wassercanal, welcher das Regenwasser von 
der Mitte des Zuschauerraumes unter der Orchestra und der Skene hindurch 
nach aussen ableitcte, deshalb besonders zu erwähnen, weil er auf der Strecke 
von der Mitte der Orchestra bis zum Hyposkcnion in grösseren Abmessungen 
erbaut ist als in den übrigen Teilen und daher sicherlich als unterirdische Ver- 
bindung (charonische Stiege) zwischen den beiden genannten Punkten gedient 
hat ; er ist auf dieser Strecke 0,77"» hoch. Hinter dem Proskcnion sind auch 
noch einige Stufen der Treppe erhalten, auf der man zum Gange hinabsteigen konnte. 

Eine genaue Datirung des ganzen Baues ist noch nicht möglich. Es kann 
aber wegen der mehrfachen Umbauten, welche vorgekommen sind, nicht zwei- 
felhaft sein, dass der älteste Teil mit dem hölzernen Proskcnion noch der grie- 
chischen Zeit (etwa dem IV. oder III. Jahrhundert) angehört, dass ferner das 
steinerne Proskenion etwa im II. oder I. Jahrhundert errichtet wurde, und dass 
der unterirdiche Canal einer dieser beiden Bauepochen zugeteilt werden muss. 
In römischer Zeit ist nicht nur das Proskenion umgebaut, sondern, wie es scheint, 
auch ein römisches Logeion zwischen den Flügeln des Zuschauerraumes errichtet 
worden, von dem allerdings nur so geringe Reste vorhanden sind, dass sie auch 
in anderer Weise erklärt werden können. 

6. Das Theater in Epidauros. 

Im Jahre 1881 wurde das im Asklepieion von Epidauros gelegene Theater 
auf Kosten der griechischen Archäologischen Gesellschaft von P. Kawadias aus- 
gegraben. Vorher war nur ein Teil des Zuschauerraumes sichtbar, Orchestra und 
Skcncngcbäudc lagen ganz unter der Erde verborgen. Nachdem in einem Sup- 
plement zu den Ilpaxtixi von 1 8S l ein Bericht von dem Leiter der Ausgrabung 
mit Plänen von N. Solomos veröffentlicht war, habe ich im Jahre 1883 im Auf- 
träge derselben Gesellschaft neue Pläne aufgenommen, welche P. Kawadias in 
den llpaxTixa von 1883 auf den Tafeln A und B mit einem kurzen begleitenden 
Texte herausgegeben hat. Pläne und Berichte hat der letztere in seinem Buche 
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* Fouilles d’Epidaure » wiederholt. Von den neueren Behandlungen des Theaters 
verdient namentlich diejenige von VV. Christ in den Sitzungsberichten der k. 
bayer. Akad. d. Wiss. 1894 S. 1 genannt zu werden 1 ). 

Das von Polyklct erbaute Theater ist nicht nur eines der schönsten und 
am besten erhaltenen griechischen Theatergebäude, sondern bietet auch manche 
für die Geschichte des griechischen Theaters wichtige Eigentümlichkeit und ver- 
dient schon deshalb unsere ganz besondere Beachtung. Schon im Altertum war 
cs wegen seiner Schönheit und Harmonie berühmt, denn Pausanias, der sonst 
den Theatern nur wenige Worte widmet, sagt von ihm (II, 27, 5): ’Ext8jrjp(ots 
OezTpov £v tw Upw, piXtara ep.st SoxeTv 0 5 |to v* tz piv yap 'Pwpxiwv troXu 
Sr, ti ü^*pi5px£ Tw v i:avTa*/5D tw xiapw, p£y£ 0 'i G£ ’ApxiSwv to iv Meya/.Yj trsXei' äppc- 
vta$ ce r, xa/Aou; evexa äpjriT^xtwv irsTs; e; aptXXav IIsXuxXetTw y^voiT* av xtjtsypew; ; 
IloXuxXetro; yzp y.xt Osatpsv toüto xxi 0 bojpa tS irepifspä; i zsöjjz; $v. 

Der nachfolgenden Beschreibung liegen die auf Tafel VII und in der um- 
stehenden Figur 50 abgcbildeten Pläne zu Grunde, die gegenüber den älteren 
Plänen in Folge der von P. Kawadias vorgenommenen weiteren Grabungen et- 
was vervollständigt sind. Tafel VII zeigt nur die Orchestra, das Skenengebäude 
und den unteren Teil des Zuschauerraumes, Figur 50 dagegen das ganze Theater. 

Der grosse, gut erhaltene Zuschauerraum wird durch einen mittleren Um- 
gang in zwei ringförmige Abschnitte oder Ränge geteilt, von denen der untere 
12 Keile und 13 Treppen, der obere wahrscheinlich 22 Keile und 23 Treppen 
umfasst. Ich sage wahrscheinlich, weil in Folge der Zerstörung der beiden äusse- 
ren Stützmauern und der anstossenden Sitzbänke nicht mehr festzustellcn ist, ob 
den äussersten Keilen des unteren Ranges im oberen Range ein oder zwei 
Keile entsprechen. Im Plane der lIpxxTtxä und in Figur 50 habe ich das erstere 
angenommen, um so einen Zugang zu dem Diazoma zu erhalten. 

Während die grosse Mehrheit der Sitzbänke die bei anderen Theatern 
übliche bekannte P'orm hat, bestehen die unterste und oberste Sitzreihe des 
ersten Ranges und die unterste Reihe des oberen Ranges aus reicher ausgestat- 
teten Bänken mit Rücken- und Seitenlehnen. Einzelne Sessel mit aufgeschriebe- 
nen Namen der Platzinhabcr, wie sie uns aus Athen bekannt sind, giebt es in 
Epidauros nicht. 

Die Curvc, nach welcher der Zuschauerraum gebildet ist, weicht von der- 
jenigen anderer Theater ab. Bei der Vcrgrösserung des Zuschauerraumes über 
den Halbkreis hinaus ist nämlich eine Lösung angewendet, welche der von Vi- 
truv angegebenen sehr nahe kommt und theoretisch als die vollkommenste gcl- 


• ) Nach «lern Abschluss des vorliegenden Abschnittes erschien noch eine ausführliche Veröffent- 
lichung der Bauwerke von Epidauros von A. Defrassc und II. I.cchat (Bpidaurc, Paris 1S95). In 
Bezug auf die Ruinen des Theaters bietet das Werk wenig Neues. Zum Teil sind meine Pläne mit 
ihren Fehlern wiederholt und noch einige neue Fehler hinzugefiigt. Die Behandlung der Biihnen- 
fragc ist dagegen lesenswert. 
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tcn darf. Die Sitzreihen bilden im Grundriss keinen regelmässigen Kreis, sondern 
eine aus drei Mittelpunkten construirte, einer Ellipse sich nähernde Curve. Mit 
dem Hauptradius sind nur die 8 mittleren Keile des Zuschauerraumes gezeichnet, 
welche zusammen weniger als einen Halbkreis ausmachen ; die beiden äusseren 
Keile jeder Seite haben dagegen einen um etwa 3,5 m grösseren Radius. Der 
Krümmungsunterschied der beiden Curven ist so gering, dass er weder in der 
Zeichnung noch in Wirklichkeit bemerkbar sein würde, wenn nicht der Orchestra- 
kreis in seiner ganzen Ausdehnung mit ein und demselben Radius beschrie- 
ben wäre und sich in Folge dessen nach den Flügeln des Zuschauerraumes 
hin allmählich von der unteren Sitzreihe weiter entfernte. Während der Abstand 
des Orchestrakreises von der Unterstufe der Sitzreihen bei den neun mittleren 
Treppen 2,10m beträgt, misst er an den äussersten Treppen 2,84m. 

Weshalb diese auffallende Curve gewählt ist und weshalb man sich nicht 
mit einem einzigen Mittelpunkte begnügt hat, wird im III. Abschnitte näher erör- 
tert werden. Die in Epidauros gewählte Lösung ist deshalb sehr beachtenswert, 
weil sic der Ansicht widerspricht, dass das Theater für ein oben auf dem Pro- 
skenion stattfindendes Spiel erbaut sei. Denn die an den äussersten Flügeln sit- 
zenden Zuschauer mussten sich stark nach der Seite wenden, wenn sie nach 
dem Platz hinter oder über dem Proskcnion hinblicken wollten. Die Zuschauer 
sind alle nach einem der drei Mittelpunkte gerichtet. 

Der Sitzraum ist von der Orchestra durch einen nur um eine Stufe tiefer 
liegenden Umgang getrennt, der zugleich als Weg für die Zuschauer und als 
Wassercanal diente. Auf den Unterschied zwischen dieser und der im atheni- 
schen Theater gewählten Einrichtung wurde oben (S. 54) hingewiesen und dabei 
gezeigt, dass die erstcrc eine vollkommenere ist und vermutlich aus jüngerer 
Zeit stammt. 

Die Verschiedenheit der Breite des vertieften Umganges würde an den äus- 
sersten Treppen des Sitzraumes sehr gross gewesen sein, wenn der Umgang bis 
dahin durchgeführt wäre. Er hört aber schon bei den vorletzten Treppen auf, 
wo der Unterschied noch gering ist. Vielleicht hat der Wunsch, einen noch 
grösseren Unterschied zu vermeiden, diese Anordnung veranlasst ; vielleicht ist 
sic aber auch gewählt, um den Spielplatz der Schauspieler, nämlich den Raum 
zwischen dem Centrum der Orchestra und dem Proskcnion nicht zu zerschnei- 
den (vergl. die ähnliche Anlage im Theater von Eretria S. 116). 

Das Wasser, welches sich in dem vertieften Umgänge bei Regengüssen sam- 
melte, wurde durch zwei unterirdische Canäle unter dem Spielplätze und Skenenge- 
bäude hindurch zu einem nahen Bache geleitet. Die Anlage zweier Canäle, an 
Stelle des in Athen vorhandenen einzigen, war durch die Unmöglichkeit, dem 
Umgang ein starkes Gefälle nach dem einen Ende zu geben, von selbst vorge- 
schricben. 

Die kreisrunde Orchestra, zu der wir nunmehr gelangen, ist der bemerkens- 
werteste und wirkungsvollste Teil unseres Theaters. Wer jemals auf den Stu- 
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fen des Theaters von Epidauros gesessen und den ganzen Orchestrakreis zu 
seinen Fiissen gesehen hat, der kann diesen Anblick nicht vergessen, und wem 
es vergönnt war, Teile eines antiken Dramas in der Orchestra aufgeführt zu 
sehen, der hat einen Begriff bekommen von dem starken Eindruck, den ein 
solches Spiel hervorruft ; dem wird auch für alle Zeiten beim Lesen eines anti- 
ken Dramas gerade das Theater von Epidauros mit seinem Steinkreise als 
Spielplatz vorschweben. 

Die Orchestra ist rings herum von einer 0,38m breiten Schwelle aus weis- 
sem harten Kalkstein eingefasst. Soweit sic von dem vertieften Umgang, des- 
sen Boden ebenfalls aus weissen Kalksteinplatten bestellt, umgeben ist, trägt 
die Einfassung an ihrer freien Aussenseitc einen starken Rundstab als Verzie- 
rung. Die entsprechende Innenseite der Kalksteinschwelle und in dem zur Skene 
gerichteten Halbkreise ihre beiden Seiten zeigen dagegen nur an der Oberfläche 
eine sorgfältig ausgearbeitete Kante und sind im übrigen roh gelassen. Die 
Schwelle kann sich daher vor der Skene nach keiner Seite Uber den Erdfussboden 
erhoben haben ; sie war nur eine Marke in dem grossen Platz vor der Skene und 
bildete keinerlei Hinderniss für die dort auftretenden Schauspieler. Ein künstli- 
cher Belag aus Platten oder Kalk-Estrich ist weder in der Orchestra noch in 
dem übrigen vor der Skene gelegenen Platze jemals vorhanden gewesen. 

Der noch jetzt in der Mitte der Orchestra liegende runde Stein (A) von 
0,71m Durchmesser mit einem 0,08'» weiten runden Loch in seiner Mitte war 
vielleicht das Fundament für einen runden Altar, wie ein solcher auch für die 
römische Periode des athenischen Theaters nachzuweisen ist. Allerdings könnte 
man auch vermuten, dass der Stein bei Erbauung des Theaters als fester Mit- 
telpunkt für die Herrichtung der Kreislinien des Zuschauerraumes und der Or- 
chestra gedient habe, jedoch müssten dann auch für die beiden anderen Mittel- 
punkte (B und C) Steine derselben Art vorhanden sein, was nicht der Kall ist. 

Die Grösse der Orchestra ist ziemlich genau derjenigen des athenischen 
Tanzplatzes gleich; wie dieser einen Radius von 9,81m einschliesslich der Stcin- 
schwelle hat, so kehrt fast dasselbe Mass (9,77"') in Epidauros als Radius des 
Erdplatzcs innerhalb der Steinschwellc wieder. Mit der Steinschwelle beträgt 
der Radius 10, 1 5 m » ist also ein wenig grösser als der athenische. 

Die Gestalt des Skcnengcbäudes ist aus dem Grundrisse auf Tafel VII noch 
gut zu erkennen. Ein grosser Saal von 19,50m Länge und 6»> Tiefe wird von 
einer Reihe Innensäulen, deren Fundamente erhalten sind, in zwei Schiffe ge- 
teilt. Die Länge dieses Skcnensaales entspricht gerade dem Durchmesser der 
Orchestra. Einbauten, welche jetzt im Inneren erhalten sind und den Saal in 
mehrere Zimmer zerlegen, rühren von einem sehr späten Umbau her. An den 
kurzen Enden lagen aber auch im Altertum zwei schmale Räume (T und W), 
deren Breite ungefähr dem Zwischenraum zwischen der Orchestra und den Sit- 
zen entspricht. Die drei Thüren, welche in der Vorderwand der Skene jetzt zu 
erkennen sind, gehören jenem späten Umbau an. Wie viele Thüren die Wand 
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ursprünglich hatte, ist nicht zu erkennen, wahrscheinlich waren es drei ; mögli- 
cher Weise bestand die Wand jedoch nur aus einzelnen Pfeilern mit mehreren 
grossen Öffnungen. Die Rückwand der Skene scheint anfangs nicht geschlossen 
gewesen zu sein, denn cs sind dort zwei symmetrisch liegende weisse Kalksteine 
(U und V) angeordnet, zwischen denen vielleicht einst Pfeiler oder Säulen ge- 
standen haben. 

Zwischen der Vorderwand und der Orchestra ist eine gut gearbeitete Kalk- 
steinschwelle in ihrer ganzen Länge erhalten, in der wir den Stylobat eines 
steinernen Proskcnion erkennen dürfen. Von seinen Ilalbsäulen sind noch so 
viele Reste und so deutliche Standspuren erhalten, dass die Ergänzung der Wand 
im Grossen und Ganzen gesichert ist (vergl. den Grundriss, Durchschnitt und 
Aufriss auf Tafel VI). Das eigentliche Proskcnion, der mittlere Teil der Säu- 
lcnwand, ist 22, 6o»' lang und enthielt 12 Halb- und 2 Einviertelsäulen, deren 
Axwcite 1,74«» betrug. Eingefasst wurde es von zwei i,oo»> vorspringenden und 
2,57'» breiten Paraskcnien (L und N), die mit je zwei Dreiviertelsäulen ausge- 
stattet waren. An die Paraskcnien schlicsscn sich noch, wieder bis zur Flucht 
des Proskenion zurückspringend, kurze Mauerstücke an, welche je eine von zwei 
Pilastern eingefasste Thür enthielten. 

Die sämtlichen Stützen der Wand waren jonischen Stiles und trugen als 
Gebälk einen dreifach gegliederten Architrav, einen glatten Fries und ein Gei- 
son mit Zahnschnitt. An den kurzen Seitenwänden der Paraskenien waren die 
Zwischenräume der Säulen mit Steinplatten geschlossen, von denen bei der Aus- 
grabung noch Reste erhalten waren. Für das Proskcnion hatte ich früher das- 
selbe angenommen und deshalb auf Tafel B der Ilpaxtixi von 1883 horizontale 
Quaderfugen zwischen den Säulen gezeichnet. Nachdem aber fcstgestellt ist, dass 
in anderen Theatern gewöhnlich bemalte Holztafcln als Verschluss der Inter- 
columnicn verwendet waren, müssen solche Tafelgcmäldc auch für Kpidauros 
angenommen werden. 

Wahrscheinlich war in allen Intercolumnien eine Thürumrahmung vorhan- 
den, wie sic für die Paraskenien durch die noch an Ort und Stelle befindlichen 
Stücke der Umrahmung gesichert ist. Denn alle Fragmente von Säulentrommcln, 
welche gefunden sind, — allerdings sind es nur sehr wenige — , zeigen Ansatzstücke der 
Umrahmung und werden schwerlich nur zu den Paraskenien gehören. Das Pro- 
skenion hatte in seiner über 22'“ langen Front gewöhnlich nur eine einzige Thür 
(M), weil nur in der mittelsten Säulenöffnung zwei Zapfenlöcher einer Doppelthür 
erhalten sind und ausserdem die Schwelle dort stark abgetreten ist. In allen 
anderen Intercolumnien zeigt der Stylobat keinerlei Zapfenlöcher, ist aber doch 
durch häufiges Begehen wenigstens etwas abgetreten, was nur dadurch zu erklä- 
ren ist, dass die Pinakes nach der Aufführung fortgenommen wurden, und dann 
ein freier Verkehr durch die Intercolumnien stattfand. 

Die beiden Paraskenien (L und N) müssen eine von den übrigen Säulen- 
öffnungen abweichende Verschlussvorrichtung gehabt haben, denn ihre Schwellen 
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zeigen zwar Löcher, aber nicht die gewöhnlichen fiir Drehzapfen von Thürflü- 
geln, sondern die Schwelle von L hat genau in ihrer Mitte ein kleines rundes 
Loch, die andere (N T ) ebenfalls in der Mitte zwei gleiche Löcher (vcrgl. Tafel 
VI und VII . Man könnte diese Löcher mit Riegeln in Verbindung bringen, die 
zur Befestigung von Holztafcln gedient haben könnten; doch ist diese Erklä- 
rung deshalb nicht zulässig, weil dann bei den Pinakes des Proskenion dieselben 

Löcher Vorkommen müssten. Es scheint 
demnach in dem Intcrcolumnium der 
Paraskenicn eine Thür oder . ein an- 
derer Gegenstand gewesen zu sein, der 
sich um seine eigene Mitte drehen 
konnte. 

Wenn man nun erwägt, dass ge- 
rade vor den Paraskenicn die beiden 
seitlichen Zugänge zum Theater lagen, 
durch welche nach unserer Ansicht 
nicht nur der Chor sondern auch die- 
jenigen Schauspieler, welche nicht aus 
der Skencnthür herauskamen, die Or- 
chestra betraten, so liegt der Gedanke nahe, hier die Periakten unterzubringen, 
nämlich die drehbaren dreiseitigen Dekorationen, durch die angcdcutct wurde, 
woher der durch das Seitenthor Eintretende kam (vcrgl. Abschnitt IV). Haben 
die Löcher wirklich zur Drehung der Periakten gedient, so können diese nach 

der Stellung der Löcher keine Pris- 
men, sondern nur zweiseitige Pinakes 
gewesen sein, welche auf ihren beiden 
Seiten zwei verschiedene Darstellungen 
enthielten und so gedreht wurden, wie 
die nebenstehende Abbildung Eigur 5 1 
andeutet. Bei dreiseitigen Prismen müss- 
te der Drehpunkt weiter nach Innen 
liegen, wie aus Figur 52 zu ersehen 
ist ; in diesem Falle könnte das vor- 
dere Loch nur zur Feststellung des 
Prismas gedient haben. Trat ein Schau- 
spieler durch die Parodos ein, und 
blickten die Zuschauer zu ihm hin, so sahen sie hinter ihm an den Paraskenicn 
die Periakte und konnten aus der Darstellung entnehmen, woher er kam. 

Sind wir hiernach zu der Vermutung berechtigt, dass die Paraskenicn des 
epidaurischen Theaters einst Periakten enthielten, so wissen wir dagegen sicher, 
dass die Öffnungen der Paraskenicn in späterer Zeit in anderer Weise ausge- 
stattet waren. In beiden Paraskenicn stehen noch jetzt Basen, welche Standbilder 



Figur 52. Grundriss des Paraskcnion mit 
dreiseitiger I’criakte. 



Figur 51. Grundriss des Pnraskenion mit 
zweiseitiger Pcriakle. 
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getragen haben. Nach den Fundumständen nimmt Kawadias für die eine Basis 
eine Statue der Hygieia, für die andere eine Statue der Kaiserin Livia an. 

Die Aufstellung von Standbildern zwischen den Säulen des Proskenion und 
den Paraskenien ist, wie wir in dem Abschnitte über Entwickelungsgcschichte 
des griechischen Theaters zeigen werden, in römischer Zeit allgemein üblich ge- 
worden. Diese Statuen sind offenbar die Nachfolger der bemalten Pinakes. 

Schon aus der Errichtung der beiden Standbilder in den Paraskenien lässt 
sich schliessen, dass die Öffnung zwischen den Säulen mindestens 2 , /,. lu hoch 
war und dass die ganze Säulenwand mit ihrem Gebälk eine Minimal-IIöhe von 
3 m gehabt haben muss. Wir haben noch andere Mittel, dieses Höhenmass zu be- 
stimmen. Erstens sind links und rechts von den Paraskenien die Reste von 
Rampen (R und Y) erhalten, auf denen man zu dem Dache des Proskenion hin- 
aufsteigen konnte. Wenn wir ihre am unteren Ende noch messbare Neigung bis 



Eigur 53. Gesimse und Holzdecke des Proskenion. 


zum ersten Pilaster der Paraskenien verlängern, so ergiebt sich ein ähnliches 
Höhenmass, wie «las vorher ermittelte, nämlich 3 — 3,50'". Zweitens sind von der 
westlichsten Thür des Skenengcbäudcs (O) zwei Steine der Thürumrahmung erhal- 
ten, von denen der untere 1,28"’, der obere einschliesslich der Umrahmung 
1,47"' hoch ist. Für die Höhe der Säulen, der Basis und des Kapitells erhalten 
wir so 2,75™. Fügen wir noch die Höhe des Architravs und Frieses mit 0,48™ 
und die Höhe des Geison mit 0,2911 hinzu, so ergiebt sich als Gesamthöhe des 
Proskenion 3,5 3 m - Dieses Mass stimmt endlich, und das ist besonders wichtig, 
ganz genau zu der Angabe Vitruvs über die Proskenionhöhe des griechischen 
Theaters, denn 3,5o m entsprechen 10 3 / 4 griechischen oder 12 römischen Fuss, 
während Vitruv IO bis 12 Fuss als Höhe angiebt. 

Nachdem die Höhe des Proskenion bestimmt ist, lässt sich sein Aufriss 
in der Zeichnung vollständig ergänzen, wie es auf Tafel VI für ein Stück ge 
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schehcn ist. Zwischen den Säulen müssten bemalte Pinakcs gezeichnet werden, 
sind jedoch in Ermangelung bestimmter Vorlagen fortgelassen. 

Wie die in der Mitte des Proskenion liegende Thür im Einzelnen gestal- 
tet war, wissen wir nicht ; aus den erhaltenen Resten geht nur hervor, dass sie 
zweiflügelig gewesen ist, eine Höhe von 2,68»» und eine Breite von 1,30»» ge- 
habt hat. Sie hatte also dieselbe Grösse wie heute eine gewöhnliche zweiflü- 
gelige Zimmerthür. 

Das Dach des Proskenion bestand aus hölzernen Balken und Bohlen, deren 
Dimensionen sich an den Löchern der gefundenen Geisa cinigermasscn bestim- 
men lassen (vergl. Figur 53). Es war horizontal und bildete ein vor der Skene 
befindliches Podium, auf welchem vielfach die Götter und, wenn ein Teil des 
Stückes sich auf dem Dache des Hauses oder im Olymp abspielte, ausnahmsweise 
auch andere Schauspieler auftraten. Die Breite des Podiums betrug, wenn wir 
die Ausladung des Geisons hinzurcchncn, etwa 3,20»'. Einige auf der Oberfläche 
der Geisonblöckc vorhandene kleine Löcher dürfen vielleicht als Befestigungs- 
spuren einer Schranke oder Brüstung aus Metall erklärt werden, welche be- 
stimmt war, ein Herunterfallcn der oben auftretenden Personen zu verhindern. Bei 
einer gewöhnlichen Bühne wäre eine solche Vorrichtung undenkbar ; bei dem 
Dache eines Hauses störte sic nicht. 

Als Zugang zu dem Dache des Proskenion diente zunächst eine Thür in dem 
oberen Stockwerk des Skcnengcbäudes, die wir nach dem Vorbilde des Thea- 
ters von Oropos auch in Epidauros in der Mitte der Vorderwand der Skene 
annehmen dürfen. Ausserdem sind aber die beiden schon erwähnten seitlichen 
Rampen vorhanden, welche zu den grossen Thoren der Parodoi führen. Ihr Stei- 
gungsverhältnis (fast i m Höhe auf 3"' Länge) ist so überaus hoch, dass ein 
bequemes Hinaufsteigen nur möglich war, wenn statt der ansteigenden glatten 
Fläche Treppenstufen vorhanden waren. Aber weder hat sich von solchen etwas 
gefunden, noch dürfen sic wegen der teilweise noch erhaltenen Abschrägung 
überhaupt angenommen werden. Auch sind in dem Theater von Sikyon diesel- 
ben Rampen mit schräger Fläche ohne Stufen noch gut erhalten. Die seitlichen 
Rampen können daher kaum in der Weise benutzt worden sein, dass die Schau- 
spieler und zuweilen auch der Chor auf ihnen hinauf- und hinabstiegen, sondern sie 
müssen zum Hinaufschaffen von Maschinen und anderen ähnlichen Gegenständen 
gedient haben. Als direkte Verbindung zwischen dem oberen Platze und der Or- 
chestra dürfen sie auch aus dem Grunde nicht in Anspruch genommen werden, 
weil der Weg ein zu langer sein würde. Dass sie an ihrem Anfangspunkte mit je 
einer stattlichen Zugangsthür (I und Q) versehen sind, kann nicht etwa als Beweis 
gegen unsere Auffassung angeführt werden, weil diese Thürcn im Anschlüsse an 
die grösseren Hauptthüren der Parodos (H und P) zum vollen Abschluss des Spiel- 
platzes angelegt werden mussten. 

Unter dem oberen Ende der Rampen liegen zwei kleine Räume K und O, 
zu denen die beiden äussersten neben den Paraskcnien liegenden Thüren führen. 
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Der Raum 0 war nach der Ausgrabung rings von Mauern abgeschlossen, bei 
dem anderen K ist dagegen die Querwand, die ihn von dem Paraskenion schei- 
det, im Mittelalter beim Bau eines Kalkofens abgebrochen worden. Da man bei 
dem Mangel von Verbindungsthiiren aus den kleinen Räumen nicht in das Ske- 
nengebaude gelangen konnte, ist es unklar, zu welchem Zwecke sie gedient haben. 

Den Raum X, welcher scheinbar nur von aussen zugänglich war, möchten 
wir für den Versammlungssaal des Chores hallen, weil seine Lage und Grösse 
für diesen Zweck sehr gut passt. Vor der Aufführung konnten die Choreuten 
sich hier umkleiden nnd nachdem sie durch die Thür Z ins Freie gelangt waren, 
durch die Hauptthür P und die Parodos in die Orchestra einzichen. 

Auf der anderen Seite des Skcncngcbäudes finden wir keinen dem Raume 
X entsprechenden Saal, sondern hier sind bei den Ausgrabungen von 1891 Reste 
einer schrägen Mauer S gefunden worden, welche zu einer zweiten, zum oberen 
Skcnensaal hinaufführenden Rampe gehört zu haben scheint, wie eine solche im 
Theater von Sikyon an derselben Stelle noch gut erhalten ist. Auf dieser Rampe 
konnte man während der Aufführung ungesehen in den Oberstock der Skcnc 
gelangen. Denn die zwischen beiden Rampen liegende Wand war hoch geführt 
und entzog die hintere schmale Rampe den Blicken der Zuschauer, während 
die vordere breite Rampe, durch keine Mauer verdeckt, von den Zuschauern 
gesehen wurde. 

Die schon erwähnten beiden grossen Eingangsthore (II und P), welche die 
Parodoi und die Orchestra abschlossen, wurden sowohl von den Zuschauern wie 
von den Schauspielern beim Eintritt ins Theater benutzt. Jedes ist als Doppel- 
thor gebildet. Drei Pfeiler korinthischen Stils trugen einen dreiteiligen Architrav, 
einen geschwungenen Fries und ein Zahnschnittgeison und umschlossen zwei Thore 
von verschiedener Breite, von denen das grössere zu der Parodos, das andere 
zu der Rampe des Proskcnion führte. Den Verschluss beider Thore bildeten dop- 
pelte Flügel aus IIolz oder Metall, deren Zapfenlöcher in den Schwellen noch 
zu sehen sind. Ausserdem weisen eiserne Dübel an dem Thürsturz vielleicht auf 
die Anbringung von Vorhängen hin. Nur wenige Steine dieser Scitenthore waren 
bei der Ausgrabung an ihrer alten Stelle, aber fast alle fehlenden Bauglicdcr 
sind in der Nähe gefunden worden, sodass ich eine Ergänzung in der Zeichnung 
vornehmen konnte (IIpaxTixi 1883, Tafel B, 1). Die jetzt an' Ort und Stelle wieder 
aufgebauten Steine sind leider meist falsch gelegt. 

Nachdem wir die einzelnen Teile des Theaters kennen gelernt haben, bleibt 
die wichtige Frage nach seinem Alter zu erörtern. Pausanias hat uns in der 
oben ausgeschriebenen Stelle den Namen des Erbauers überliefert : Polyklct war 
der Architekt des Theaters, derselbe, der auch die Tholos erbaute. Aber welcher 
Polyklet ist gemeint? 

Bevor das Theater und der Rundbau, die sog. Tholos, ausgegraben war, 
dachte jedermann an den älteren Polyklct, den jüngeren Zeitgenossen des Phidias. 
Man nahm deshalb an, dass die Epidaurier schon im V. Jahrhundert ein statt- 
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liclies steinernes Theater in ihrem Asklepios - Heiligtum gehabt hätten. Nach- 
dem aber die Ruinen beider Gebäude freigelegt und ihre Bauformen bekannt 
geworden sind, ist diese Annahme nicht mehr aufrecht zu halten. Zwar bestä- 
tigen die Bauformen die Angabe des Pausanias, dass beide Gebäude von dem- 
selben Künstler herrühren, denn die korinthischen Gliederungen der Eingangs- 
thorc zum Theater und namentlich ihr geschwungener Fries kehren bei der Innen- 
architektur der Tliolos fast unverändert wieder, aber diese Bauformen können 
unmöglich im V. Jahrhundert entstanden sein. 

Nach unserer bisherigen Kenntnis der griechischen Bauformen dürfen beide 
Bauten frühestens dem vierten Jahrhundert zugeschrieben werden, ein Ansatz, 
welcher bestätigt wird durch die grosse, im Jahre 1887 gefundene Inschrift mit 
der Baurechnung der Tholos (vergl. V. Stais, 'E^r^spi; ipyatoX. 1892, S. 69 und 
P. Kawadias, Fouilles d’ Lpidaure 1893, S. 93). In der neuesten Behandlung der- 
selben von B. Keil (in den Athen. Mittheil. 1895, S. 20 — II 5) wird festgestellt, 
dass der Rundbau, welcher amtlich Thymclc hicss, im Anfänge des IV. Jahrhun- 
derts begonnen wurde und im Jahre 330 (rund gerechnet) noch nicht vollendet 
war. In dem langen Zeitraum von etwa 50 Jahren wurden nur die äusseren Säu- 
len, die Cellawand, die Rampe und der Fussboden der äusseren Ringhallc er- 
baut, wenigstens werden nur diese Bauteile in der Rechnung genannt. 

B. Keil glaubt nun beweisen zu können, dass die Rechnungen der fehlen- 
den Bauteile in einer anderen gleichzeitigen Urkunde aufgezeichnet seien, weil 
ihre Bezahlung von einer anderen Kasse erfolgt sei. Dass cs neben der Tem- 
pelkasse noch eine Staatskasse gegeben hat, aus der Zahlungen erfolgen konnten, 
will ich nicht leugnen, aber die Art und Weise, wie die Lieferungen und Ar- 
beiten auf diese beiden Kassen verteilt sein sollen, halte ich für unmöglich. 
Überhaupt sind alle Bedenken, die B. Keil gegen die Vollständigkeit der erhal- 
tenen Rechnung vorbringt, leicht zu widerlegen. Die fehlenden Bauteile, nämlich 
die schönen korinthischen Innensäulen mit ihrem Gebälk, der prächtige Fussbo- 
den der Cella aus weissen und schwarzen Steinen, die reichen Marmordecken und 
die besonders wirkungsvolle Rankensima mit ihren Löwenköpfen können meines 
Erachtens erst nach dem Jahre 330 hergestellt sein. Ich muss die Beweise hier- 
für wenigstens andeuten, weil die Beantwortung dieser Frage für die Datirung 
des Theaters entscheidend ist. Gerade die fehlenden Bauteile der Tholos und zwar 
in erster Linie die Gebälkstücke der korinthischen Innensäulen haben nämlich 
diejenigen Kunstformen, in welchen sich die Übereinstimmung zwischen Tholos 
und Theater zeigt. Sind diese Bauteile der Tholos aber erst nach 330 ange- 
fertigt, so kann auch das Theater nur nach diesem Zeitpunkt erbaut sein. 

Meine Beweise sind folgende : Erstens sind die in der Rechnung aufgeführten 
Bauteile augenscheinlich die älteren. Die in ihrer Ornamentirung fast kleinlichen 
Metopen - Rosetten der äusseren Säulenhalle und der zierliche Palmettenfrics der 
Cellawand können nicht von demselben Architekten zu derselben Zeit angefertigt 
sein wie die korinthischen Kapitelle und die prächtige Rankensima; letztere erin- 
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ncrt in der Art, wie die Ranken gearbeitet und die Löwenköpfe modellirt sind, 
fast an die Skulpturen des Altars von Pergamon. Da nun jene, wie die Inschrift 
lehrt, aus dem Anfang und der Mitte des IV. Jahrhunderts stammen, kann für 
diese nur das Ende des Jahrhunderts oder aber eine noch jüngere Zeit in Be- 
tracht kommen. Zweitens bestehen die sämtlichen in den Inschriften genannten 
Bauteile aus anderem Materiale als die nicht erwähnten Teile. Unter jenen kom- 
men Poros, heller und schwarzer Kalkstein und weisser pentelischer Marmor vor, 
während diese fast ausschliesslich aus weissem parischcn Marmor bestehen, der 
wiederum in der ganzen Inschrift nicht erwähnt ist. Drittens scheint es mir auch 
undenkbar, dass der grossartige Theaterbau in einer Zeit ausgeführt sein soll, wo 
an der Tholos in einem so langsamen Tempo gebaut wird, dass 50 Jahre not- 
wendig sind, um eine Cellamaucr zu bauen und wenige Säulen aufzustellen. Zu 
dem grossen Theaterbau waren ganz andere Mittel nötig, als sic dem Micron 
in der Mitte des IV. Jahrhunderts zur Verfügung standen. Diese Gründe zwingen 
uns, für die Fertigstellung der Tholos eine jüngere, nach dem Jahre 330 liegende 
Bauperiode anzunchmen. Ihr gehört die Bauthätigkcit des l’olyklet an und ihr 
müssen wir demnach auch die Erbauung des Theaters zuschreiben. 

Frühestens am Ende des IV. Jahrhunderts kann also das Theater erbaut 
sein. Nach den Kunstformen der jüngeren Steine der Tholos halte ich es sogar 
für möglich, dass wir die Bauzeit noch viele Jahrzehnte später anzusetzen ha- 
ben. Nur der Umstand, dass der Erbauer der Tholos und des Theaters offen- 
bar ein hervorragender und eigene Bahnen wandelnder Architekt war, lässt uns 
die Annahme wenigstens möglich erscheinen, dass die Vollendung der Tholos 
und die Erbauung des Theaters noch im IV. Jahrhundert erfolgt ist. Unter diesen 
Umständen kann weder der ältere noch auch der bekannte jüngere Polyklet 
der Architekt der Tholos und des Theaters gewesen sein, wir müssen vielmehr 
einen dritten Künstler dieses Namens annchmen und treffen darin mit W. Dit- 
tenberger zusammen, der eine in Theben gefundene Doppelbasis mit den Namen 
des Polyklet und des Lysipp (C. I. G. S. I, 2532) einem dritten Polyklet zu- 
schrcibt, weil sie sicher nach 316 enstanden ist. Die Versuche, das junge Datum 
dieser Basis durch eine spätere Restauration einer älteren Basis zu erklären, 
(vergl. A. Furtwängler, Meisterwerke 414) werden damit überflüssig. 

Da das athenische Theater bald nach dem Jahre 330 ganz vollendet war, 
so ist das epidaurische mithin ein jüngerer Bau. Hierzu passen sehr gut die 
schon erwähnten Thatsachcn, welche einen Fortschritt in der Form des epidauri- 
schcn Theaters gegenüber dem athenischen bezeichnen, nämlich erstens die Ver- 
einigung des in Athen zwischen Orchestra und Zuschauerraum vorhandenen 
Umganges und VVasscrcanals zu einem nur wenig vertieften Umgang, der zu- 
gleich zur Wasserabführung diente, und zweitens das Vorhandensein eines stei- 
nernen Proskcnion von der Form, wie es in Athen erst im II. oder I. Jahrhundert 
errichtet worden ist. 

Der letztere Unterschied kann allerdings auch durch einen späteren Umbau 
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erklärt werden ; denn der Zustand der epidaurischen Ruinen schliesst die Mög- 
lichkeit nicht aus, «lass die Säulenreihe des Proskenion ursprünglich nicht vor- 
handen war und ebenso wie in manchen anderen Theatern erst später hinzu- 
gefügt ist. Es sind sogar zwei Thatsachen vorhanden, welche die Annahme 
eines solchen Umbaues zu bestätigen scheinen. Die Schwelle des Proskenion liegt 
nämlich bei der mittleren Thür um 0 , 12 *« höher als die unmittelbar vor ihr be- 
findliche Einfassung der Orchestra. Dieser Höhenunterschied kann nicht etwa da- 
durch ausgeglichen worden sein, dass die Thürschwelle um 0,1 2 ro über dem Fuss- 
boden lag, denn ihre vordere senkrechte Fläche ist gar nicht bearbeitet. Er kann 
auch kaum dadurch entstanden sein, dass die Einfassung der Orchestra sich ge- 
senkt hat, weil die Schwelle, auf welcher eine Säulcnstcllung stand, schwerer be- 
lastet war und sich daher eher senken konnte als die Einfassung, welche keinen 
Oberbau trug. Die letztere wurde daher wahrscheinlich schon mit Erde bedeckt, 
als die Schwelle des Proskenion mit den jonischen Halbsäulen erbaut wurde. 

Ausserdem weist der Grundriss der Skenc auf eine andere ältere Gestalt 
des Proskenion hin. Wie schon oben angedcutet wurde, ist die Skcne in drei 
Räume so cingcteilt, dass der mittlere Saal dem Durchmesser der Orchestra, 
die beiden schmalen Räume aber dem Umgang um die Orchestra entsprechen. 
Ein Vergleich mit den Theatern von Eretria und Athen lehrt nun, dass die bei- 
den Scitcnräume erst dann zu verstehen sind, wenn sie ursprünglich als Pa 
raskenien vor die Vorderwand der Skenc vorsprangen. Die jetzigen Paraske- 
nien treten so wenig vor und sind auch so schmal, dass sie schon deshalb als 
Reductionen älterer grösserer Paraskenien erscheinen. Wie wir uns die älteren 
Paraskcnicn hiernach denken können, ist im Grundrisse auf Tafel VII mit punk- 
tirten Linien angedeutet. Zwischen beiden Vorsprüngen muss dann das ältere 
bewegliche Proskenion ziemlich an derselben Stelle aufgcschlagen worden sein, 
wo jetzt die Steinschwelle der jüngeren festen Schmuckwand liegt. 

Das Vorhandensein von Eiscnklammcrn der jüngeren Form (j j) darf dage- 

gen nicht als Beweis für ein späteres Hinzufügen des steinernen Proskenion ver- 
wendet werden, denn dieselben Klammern kommen auch in anderen Teilen des 
Theaters und ebenso an der Tholos neben älteren Klammern vor. Sie sind 
auch z. B. schon bei dem aus dem IV. Jahrhundert stammenden Philippeion 
in Olympia angewendet. 

Die angeführten Thatsachen genügen aber auch, um mindestens die Mög- 
lichkeit zu erweisen, dass das steinerne Proskenion erst später hinzugefügt wor- 
den ist. Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass in allen anderen Theatern die 
als Proskcnicn dienenden Säulcnstellungen erst aus viel späterer Zeit, frühe- 
stens aus dem II. Jahrhundert vor Chr. stammen, so werden wir uns dahin ent- 
scheiden, dass das steinerne Proskenion nur dann zu dem ursprünglichen Bau 
des Polyklct gehört haben kann, wenn dieser beträchtlich jünger war als der 
Bau des Lykurg, und wenn er etwa erst im III. Jahrhundert entstanden ist. 

Das Theater von Epidauros entspricht also entweder zwei Entwickelungs- 
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stufen des athenischen Theaters, nämlich derjenigen des IV. Jahrhunderts (feste 
Skene mit veränderlichem Proskenion) und deijenigen des I. vorchristlichen Jahr- 
hunderts (feste Skene und festes Proskenion), oder es liegt gerade zwischen 
beiden Entwickelungsstufen und würde dann das erste uns bekannte Theater mit 
festem Proskenion gewesen sein. Aus älteren Entwickelungspcriodcn sind keine 
Reste erhalten. Ebenso wenig finden wir Spuren eines römischen Umbaues; ein 
römisches Logeion hat es in dem Theater von Epidauros niemals gegeben. 

7. Das Theater von Megalopolis. 

Die Freilegung und Untersuchung dieses stattlichen und wichtigen Baues 
wird der Englischen Archäologischen Schule in Athen verdankt. In den Jahren 
1890 bis 1892 ist die ganze Orchestra, das Skcnengebäude mit seiner Umgebung 
und der untere noch erhaltene Teil des Zuschauerraumes von E. Gardner und 
mehreren Mitgliedern der Schule ausgegraben worden. Nachdem ein vorläufiger 
Plan in dem Journal of Hell. Stud. XI, 1890, S. 294 veröffentlicht war, sind jetzt 
vorzügliche, in ihrer Ausführlichkeit musterhafte Pläne, welche der Architekt R. 
VV. Schultz aufgenommen hat, als Supplementär)' Papers jener Zeitschrift unter 
dem Titel : < Excavations at Megalopolis» erschienen. Nach diesen Plänen ist un- 
ser Grundriss Figur 54 und der Durchschnitt Figur 55 gezeichnet. 

Das Theater hat eine besondere Berühmtheit dadurch erlangt, dass nach der 
ersten Veröffentlichung der englischen Archäologen, welche die Ausgrabung lei- 
teten, eine niedrige griechische Bühne darin aufgefunden sein sollte (Journ. of 
Hell. Stud. XI, 1890, S. 297). Diese Angabe konnte ich aber bald (Berliner phil. 
Wochenschrift 1891, Sp. 418) für irrtümlich erklären. Die erhaltenen Baureste 
waren falsch ergänzt und unrichtig erklärt worden ; die vermeintliche Bühne mit 
ihren 5 oder 6 Stufen war thatsächlich der Unterbau einer über 8»» hohen Säu- 
lenhalle. Nachdem der englische Architekt R. W. Schultz die Richtigkeit meiner 
Ergänzung bestätigt hatte, zogen auch E. Gardner und seine Genossen ihre 
Behauptung zurück (Excav. at Megal. S. 13). 

Zugleich stellten sic aber die neue Hypothese auf (Excav. S. 84), dass an 
einer anderen Stelle, nämlich unmittelbar vor jenem Stufenbau, eine niedrige 
griechische Bühne bestanden habe ; sic sei zwar nicht mehr erhalten, ihr ehe- 
maliges Vorhandensein lasse sich aber aus den Höhenverhältnissen der Baurcste 
mit Sicherheit nachweiscn. Auch gegen diese Angabe habe ich protestirt (Athen. 
Mitthcil. 1892, S. 97), weil sie sich wiederum auf eine unrichtige Erklärung der 
erhaltenen Ruinen stützt. In Wirklichkeit hat auch diese Bühne, wie unten 
nachgewiesen werden soll, niemals bestanden. Während der Mitarbeiter Gardner’s, 
W. Loring, noch vor der Herausgabe jenes Buches seine Ansicht über diese 
neue Bühne veränderte (Excav. S. 91) und ihre Existenz nicht mehr für erwiesen 
hält, ist Gardner selbst bei seiner Ansicht geblieben. 

Schon ein flüchtiger Blick auf den Grundriss (I'igur 54) zeigt uns eine wichtige 
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Figur 54. Grundriss des Theaters von Megalopolis. 
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Eigentümlichkeit des Theaters: An der Stelle, wo sich gewöhnlich das Skenen- 
gebäude befindet, sehen wir in Megalopolis einen mächtigen viereckigen Saal- 
bau von rund 66 m Länge und 52 ,n Tiefe, welcher eine stattliche, nach dem 
Theater gerichtete Vorhalle hat. Dieser Bau ist das Thersilion, der von Pausa- 
nias (VIII, 32,1) erwähnte Versammlungsraum der Zehntausend, benannt nach 
seinem Stifter. 

Der Saal ist im Inneren mit zahlreichen Säulen angefüllt, welche aus Kalk- 
stein hergestellt sind, ursprünglich aber aus Holz bestanden. Ihre Standplätze 
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Figur 55. Durchschnitt durch das Theater von Megalopolis. 

steigen von der Mitte nach den Umfassungswänden an ; die äussersten Säulen 
stehen rund 2,50 n > höher als die mittelsten. Wie in dem Grundriss durch punk- 
tirte Linien angedeutet ist, sind die Säulen von der Mitte aus strahlenförmig 
nach den Seiten aufgestcllt, so dass ein in der Mitte stehender Redner einen 
freien Durchblick durch den Säulenwald bis zu den Ausscnwändcn hatte. Im 
Rücken des Redners lag die Vorhalle, ursprünglich durch mehrere Säulen, später 
durch eine geschlossene Wand mit drei Thüren von dem grossen Saale getrennt. 
Die 32 1 » breite und 6>» tiefe Halle besass an ihrer Vorderseite 14 dorische Säulen 
von etwa l m Durchmesser mit Triglyphen - Gebälk und Giebel und hatte schon 
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ohne den Giebel eine Höhe von über 8"». Unmittelbar vor ihr lag die kreisrunde 
Orchestra des Theaters mit ihrem runden Zuschauerrau me. 

Die enge Zusammengehörigkeit von Thcrsilioti und Theater ist augenfällig. 
Neben der Orchestra liegt nämlich auf der einen Seite ein offener halbkreisför- 
miger Sitzraum, das Theater, und auf der anderen ein überdeckter Versamm- 
lungsraum von viereckigem Grundriss, das Thcrsilioti. Je nach dem Wetter konnte 
man diesen oder jenen Raum zu den Versammlungen benutzen. 

Von dem halbrunden Theater sind nur noch wenige Reihen der Steinbänke 
erhalten und unter ihnen die für die Procdroi in der untersten Reihe aufge- 
stelltcn Ehrensitze. Unmittelbar vor diesen Thronen befindet sich der tiefe Canal 
zur Abführung des Wassers. Ein für den Verkehr der Zuschauer bestimmter 
Umgang zwischen den Thronen und der Orchestra fehlt hier ebenso wie in Si- 
kyon ; dafür ist aber ein schmaler Umgang hinter den Thronen vorhanden. Diese 
Abweichung ist durch einen Umbau entstanden ; denn wie drei auf den Sesseln 
stehende Inschriften lehren, sind die Throne und der Canal später als die übri- 
gen Sitze von einem Agonothetcn Antiochos erbaut worden. Über die frühere 
Gestalt des Umganges und des Canals sind wir nicht unterrichtet, nur das lässt 
sich sagen, dass der jetzige schmale Umgang hinter den Thronen gewiss einen 
Teil des älteren Umgangs bildete. Wie breit der letztere ursprünglich war, ist 
nicht zu bestimmen, und deshalb muss cs ungewiss bleiben, wie gross die alte 
Orchestra war, ob sie einen ganzen Kreis bildete und ob sie dasselbe Centrum 
wie der Zuschauerraum hatte. Da die Breite der Orchestra jetzt 30,16'« und 
ihre Tiefe bis an die unterste Stufe der Thersilion- Vorhalle 28,10«', bis an die 
oberste Stufe aber 29,40«' beträgt, so kann man unter Berücksichtigung der 
Kleinheit dieses Unterschiedes nicht daran zweifeln, dass der eigentliche Tanz- 
platz ursprünglich einen vollen Kreis bildete. 

Die bedeutende Grösse der Orchestra ist aus den angeführten Massen zu 
ersehen, wird aber durch einen Vergleich mit der Orchestra anderer grosser 
Theater noch deutlicher: Der Flächeninhalt ist doppelt so gross wie bei den 
Theatern von Athen und Epidauros. 

Während sich die Orchestra ursprünglich bis an die Vorhalle des Thersi- 
lion ausdehntc, war in späterer Zeit ein 6 bis 7« 1 breites Stück durch ein Pro- 
skenion abgcschnittcn, dessen Stylobat noch erhalten ist. Man sieht eine aus 
Steinen der verschiedensten Form zusammengeflickte Schwelle, auf der nicht nur 
Säulenspurcn zu sehen sind, sondern zwei Säulenstümpfe noch aufrecht stehend 
gefunden wurden. Hier stand einst eine Wand von 14 Säulen und 2 Eckpfei- 
lern, deren Axweitc 1,87»' betrug. Ihre Intcrcolumnicn waren durch Pinakes 
geschlossen, wie aus der Gestalt und Bearbeitung der Säulen mit Sicherheit her- 
vorgeht. Die Höhe dieses Proskenion lässt sich aus dem Durchmesser der Säulen 
auf 3,50 bis 3,75m berechnen. 

Spuren einer Thür sind an der Vorderwand nicht erhalten, nur in einer der 
kurzen geschlossenen Seitenwände sicht man noch die Schwelle einer Thür, 
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welche etwas höher liegt als der Stylobat. Gleichwohl dürfen auch an der Vor- 
derwand eine oder mehrere Thüren ergänzt werden ; wir brauchen nur anzu- 
nehmen, dass entweder eine hölzerne Schwelle vorhanden war, wie sie im 
Altertum vielfach vorkommt, oder dass der Verschluss durch Teppiche bewirkt 
war. Wenn E. Gardner die ehemalige Existenz einer Thür mit Entschiedenheit 
leugnet (Excav. S. 86) und daraus ein wichtiges Argument für die alte Bühnen- 
hypothese ableitet, so ist das namentlich deshalb nicht zu verstehen, weil er 
selbst im Theater vom Piräus, obwohl auch dort keinerlei Zapfenlöcher vor- 
handen sind, eine Thür annimmt. Um zu beweisen, dass allein das Proskenion 
von Mcgalopolis, im Gegensatz zu allen anderen bisher entdeckten Proskenien, 
keine Thür gehabt hätte, müsste er mindestens einen einzigen positiven Grund 
anführen können. Solange das aber nicht geschieht, sind wir zur Annahme von 
mindestens einer Thür verpflichtet. 



Figur 56. Grundriss der Schwellen des älteren und des jüngeren Proskenion. 


Unter dem Stylobat des steinernen Proskenion hat sich die wohlerhaltene 
Schwelle eines älteren hölzernen Proskenion gefunden, von der nur einzelne 
Stücke aufgedeckt werden konnten. Auf einer schmalen Schwelle aus Kalk- 
stein sieht man in Abständen von 1,62'» grössere viereckige Löcher, die zur 
Befestigung von Pfosten gedient haben, ferner lange schmale, vor den ersteren 
gelegene Rinnen, in die offenbar die zur Verkleidung der Pfosten dienenden 
Bohlen eingelassen waren, und endlich kleinere Vertiefungen zwischen den an- 
deren, die zur Befestigung von Pinakes gedient haben mögen (s. Figur $ 6 ). Die 
Höhe dieser hölzernen Schmuckwand ist nicht direkt zu bestimmen ; da sic aber 
ebenso wie die spätere Steinwand aus einzelnen Pfosten und Pinakes dazwi- 
schen bestand, so werden wir ihr eine ähnliche Höhe wie der Steinwand geben 
müssen. Dies wird dadurch bestätigt, dass auch im Theater von Sikyon (s. oben 
S. 1 1 8) die Höhe des hölzernen Proskenion sicherlich mit der des steinernen 
übercinstimmte. 

Die Frage, ob auch das hölzerne Proskenion in seiner Mitte eine Thür 
hatte, ist nicht mit Sicherheit zu beantworten, weil wir die Mitte der nicht sym- 
metrisch zur Axe des Zuschauerraumes angeordneten Wand nicht genau kennen. 
Nach Osten trat die Wand nämlich um etwa 6,50m über die Ecke des steiner- 
nen Proskenion vor, während dieser Überstand im Westen geringer war. Die 
Mitte lag also weiter nach Osten als die Axe des Theaters. Ob es Zufall ist, 
wenn in dem Intcrcolumnium, dessen Mitte etwa 2«» von der Axe des Theaters 
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nach Osten liegt, das zur Befestigung des Pinax dienende Loch fehlt, wage ich 
nicht zu entscheiden. Die Möglichkeit, dass eine oder mehrere Thtiren vorhan- 
den waren, hasst sich jedenfalls nicht leugnen. 

Die Tiefe des Proskenion war bei dem älteren hölzernen und dem jüngeren 
steinernen Bau gleich. Von der Vorderkante ihrer Säulen bis an die grossen 
Säulen der Thersilion - Vorhalle gemessen, betrug sie etwas über 7m , war also 
doppelt oder gar dreimal so gross als das entsprechende Mass anderer Theater. 
Für die Vertreter der alten Theaterlehre ist diese Thatsache nicht zu erklären. 
Man behauptet stets, dass die geringe Tiefe der Proskenien, wie man sie fast 
überall findet, notwendig gewesen sei, damit die oben auf dem hohen Podium ste- 
henden Schaupielcr zu sehen wären. Hier ist nun aber die Tiefe so gross, dass 
die Schauspieler, wenn sie oben auf dem Podium unmittelbar vor dem Hinter- 
grund standen, von manchen Zuschauern überhaupt nicht gesehen werden konn- 
ten. Dabei darf die Annahme, dass die obere Dekoration etwa nicht unmittel- 
bar vor den Säulen der Thersilion -Vorhalle, sondern nahe an der Vorderwand 
des Proskenion gestanden habe, deshalb als unzulässig bezeichnet werden, weil 
für eine solche obere Schmuckwand jedes Fundament fehlt. 

Die grosse Tiefe des Proskenion ist dagegen bei unserer Auffassung der 
Säulenwand als Hintergrund nicht nur verständlich, sondern muss als selir zweck- 
mässig anerkannt werden. Die übermässig grossen Abmessungen der Orche- 
stra waren erklärlich, solange Megalopolis eine grosse Stadt war ; als sie aber in 
hellenistischer Zeit zu einer Kleinstadt herabgesunken und das Theater für die 
Bevölkerung zu gross und namentlich die Orchestra zu geräumig geworden war, 
empfahl es sich, den Spielplatz möglichst einzuschränken. Man schob das Pro- 
skenion so weit vor, dass zwischen ihm und dem Zuschauerraum nur noch der 
nötige Platz für die Parodos übrig bieb. So war für die Aufführungen eine 
Orchestra von der gewöhnlichen Tiefe vorhanden. 

Vor der Erbauung der Proskenien dehnte sich dagegen der Spielplatz bis 
zur Säulenhalle des Thersilion aus, so dass diese für den Fall, dass das Drama 
vor einem Tempel oder Königspalast spielte, selbst den Hintergrund des Spie- 
les bildete. Nur wenn ein anderer Hintergrund notwendig war, musste eine De- 
koration vor den Säulen ausgebreitet werden, welche die ganze Fassade mit 
ihren Stufen verdeckte. Dies geschah in Megalopolis sicher vermittelst einer von 
der Seite vorzuziehenden Wand, vermittelst einer scacna ductilis. Die Ein- 
richtung dafür ist noch erhalten und verdient eine genauere Betrachtung. 

Die westliche Parodos wird von einem grossen Gebäude eingenommen, 
welches durch mehrere darin gefundene Ziegel mit cingcpresstcn Stempeln als 
<w.avs0if;x3 gesichert ist. Seine aus Brecciaquadern errichteten Mauern sind auf drei 
Seiten noch gut erhalten, die vierte Seite war scheinbar offen. Im Inneren des 
34,70»' langen und 8,33»» breiten Saales befindet sich eine Längsmauer, die in 
der Höhe des Fussbodcns mit harten Kalksteinen abgcdcckt ist. Ich erkenne 
in ihr die Unterlage für eine «scaena ductilis», für ein bewegliches Proskenion, 
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das vor die Säulenhalle vorgezogen werden konnte. Die Lage der Mauer genau 
in der Verlängerung der Unterstufe der Halle, ferner ihre Länge, welche der 
Ausdehnung der zu verdeckenden Säulenhalle gerade entspricht, und sodann 
ihre Höhenlage, die mit der Unterstufe der Halle Ubereinstimmt, sind sichere 
Argumente dafür, dass auf ihr eine verschiebbare Dekorationswand auflag. Jetzt 
verstehen wir nicht nur den Namen Skcnothck flir den Aufbewahrungsraum 
der Skenenwand, sondern auch die unregelmässige Lage der Mauer im In- 
nern des Saales und die von der Richtung der Stützmauer des Zuschauer- 
raumes abweichende Richtung des ganzen Baues. Schliesslich darf auch noch 
auf den früher nicht erklärbaren Umstand hingewiesen werden, dass die Skc- 
nothck an einer Stelle errichtet ist, wo sic die Parodos fast ganz zerstörte 
und zur Verschönerung des Theaters wahrlich nicht beitrug. Hätte sie nicht un- 
bedingt gerade hier in der Verlängerung der Säulenhalle liegen müssen, so 
würde man wohl einen passenderen Platz gefunden haben. Welche Stellung 
die vorgezogene Skenenwand vor der Säulenhalle einnahm, ist in Figur 55 
durch punktirte Linien angedeutet. Ihr Abstand von den Säulen stimmte ge- 
nau überein mit der Entfernung, welche sie innerhalb der Skenothek von der 
Wand hatte. 

Diese Erklärung der Skcnothck und ihrer Innenmauer genügt schon allein, 
um die Bühnenfragc für Megalopolis und damit auch für die anderen griechi- 
schen Theater zu entscheiden ; denn die verschiebbare Skenc liegt genau in 
derjenigen Höhe und in dem Abstande von dem Mittelpunkte der Orchestra, 
wo der Hintergrund für die dramatischen Aufführungen liegen muss ! Mit einer 
Bühne von irgend einer Form und Höhe lässt sich die auf dem Boden der 
Orchestra laufende «scaena ductilis* von Megalopolis absolut nicht vereinigen. 

Die Vorhalle des Thcrsilion, die in ähnlicher Weise wie die mit Säulen 
geschmückte Skene des lykurgischcn 'ITieaters in Athen oft selbst als Hinter- 
grund diente für die in der Orchestra stattfindenden Aufführungen, namentlich 
wohl für alle chorischcn Agone, wurde oben schon im Allgemeinen beschrieben. 
Auf ihre Einzelheiten einzugehen, müssen wir uns versagen; nur einen Punkt 
dürfen wir nicht unerwähnt lassen, weil er für die Baugeschichtc des Theaters 
von entscheidender Bedeutung ist, und weil E. Gardner ihn als Ausgangspunkt 
für seinen oben erwähnten Nachweis einer griechischen Bühne genommen hat, 
nämlich die in späterer Zeit erfolgte Vermehrung ihrer Stufen. Die Halle erhob 
sich auf 5 Stufen von hartem Kalkstein, von denen die beiden oberen dem 
ursprünglichen Bau angeboren, die drei unteren dagegen später hinzugefügt sind. 
Über diese Thatsachc an sich besteht keine Meinungsverschiedenheit mehr ; aber 
ihre Erklärung ist strittig. Gardner nimmt an, dass ursprünglich eine drei Stu- 
fen hohe Bühne vor der Halle gestanden habe, und dass erst nach ihrer 
Fortnahme die unteren Steinstufen erbaut worden seien. Es lässt sich aber be- 
stimmt beweisen, dass die Veränderung beim Bau des steinernen Theaters durch 
Tieferlcgung der ganzen Orchestra herbeigeführt ist. 
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Das Theater mit seinen Steinsitzen und Stützmauern, wie cs jetzt vor uns 
liegt, stammt nämlich nicht, wie Gardner glaubt, aus derselben Zeit wie das 
Thersilion. Letzteres ist aus hartem Kalkstein und Poros (KalktufT) erbaut, 
während zu jenem harter Kalkstein und Brcccia als Baumaterial verwendet sind. 
Die beiden letzteren Materialien sind nachweisbar bei den jüngeren Bauwerken 
von Megalopolis, so z. B. bei der Halle des Philipp nnd namentlich bei den 
im Innern des Thersilion später hinzugefügten Säulen, die in unserem Plane 
(Figur 54) weiss gelassen sind, benutzt worden. Ebenso kommen beim Thersilion 

die älteren Eisenklammcrn von der Form | 1 vor, während beim Theater die 

auch bei anderen jüngeren Bauwerken verwendeten schwalbenschwanzförmigen 
Klammern zur Anwendung gelangt sind. Dass das Thersilion als Versammlungs- 
raum der Zehntausend bald nach der Gründung der Stadt erbaut ist, kann 
kaum bezweifelt werden, während cs immerhin auffallend wäre, wenn Mcgalopo- 
lis schon in den sechziger Jahren des IV. Jahrhunderts ein grosses Theater mit 
steinernen Sitzen gehabt hätte, also zu einer Zeit, als cs im übrigen Griechen- 
land unseres Wissens noch keine solchen Theater gab. Dazu kommt noch, dass 
nicht nur die beiden älteren Stufen der Vorhalle, sondern auch die ganze Süd- 
wand des Thersilion auf einen Fussboden berechnet sind, welcher um rund I"' 
höher liegt, als die Orchestrahöhe. Ja, die Fundamente der Südwand gehen 
nicht einmal bis zur Orchestra hinab und das Fundament der Vorhalle mit 
ihren hohen Säulen reicht nur mit einer Schicht unter dieselbe hinunter. Zu 
dem Thersilion muss daher ein älteres und einfacheres Theater gehört haben, 
welches keine steinernen Sitze hatte. Seine Orchestra lag ungefähr an derselben 
Stelle wie die spätere, aber um 1'" höher. 

Erst in einer jüngeren Periode wurde der grosse steinerne Theaterbau er- 
richtet und dabei zur Ersparung von Kosten für die Stützmauern und die Erd- 
wälle die neue Orchestra um t m tiefer gelegt. In Folge dessen musste die 
Vorhalle des Thersilion mit drei weiteren Stufen versehen werden, welche bis 
zum neuen Orchestraboden hinabführten. Thatsächlich sind auch die drei Stufen 
nicht nur aus demselben Kalkstein und technisch in derselben Weise gebaut 
wie das ganze Theater, sondern ihre Unterkante liegt, was namentlich entschei- 
dend ist, genau in der Höhe des damaligen Orchestrabodens. 

Eine weitere teilweise Tieferlegung der Orchestra um etwa 0,33'“ fand in 
einer dritten Bauperiode statt, als ein gewisser Antiochos die Throne aufstcllte 
und den Canal vor ihnen anlcgte. Da die unteren drei Stufen der Vorhalle 
nicht bis zu diesem jüngsten Orchestraboden hinabreichen, sondern auf die ältere 
Orchestra Rücksicht nehmen, ist meines Erachtens bestimmt erwiesen, dass die 
Throne späteren Datums sind als die Stufen. Auch die Mauer in der Skenothek, 
auf welcher die «seaena ductilis» stand, richtet sich, wie wir früher sahen, nach 
den unteren Stufen und setzt diese daher als vorhanden voraus. Wir kennen 
zwar die Erbauungszcit der Skenothek nicht genau, denn die gefundenen Zie- 
gel aus hellenistisch -römischer Zeit können sehr wohl einer Reparatur angehö- 
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rcn, aber es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sie älter sein muss, als die 
beiden in der Orchestra errichteten Proskenien, weil durch die letzteren die «scaena 
ductilis» ganz überflüssig wurde. Die drei Stufen können daher auf keinen Fall 
erst bei der Erbauung des hölzernen Proskenion hergestellt sein. Bei der zwei- 
ten Vertiefung wurde die Orchestra nicht horizontal gelegt, sondern erhielt von 
der Thcrsilion- Vorhalle bis zum Canal ein Gefälle von 0,33™ (vergl. den Durch- 
schnitt in Figur 55). An den Stufen der Vorhalle und vor der Skenothek behielt 
der Fussbodcn der Orchestra seine frühere Höhe. 

Wir haben also drei ältere Bauperioden zu unterscheiden : 

1. Erbauung des Thcrsilion und eines offenen Theaters ohne Steinsitze; 
370 — 360 vor Chr. 

2. Errichtung des steinernen Theaters, Vertiefung der Orchestra und Hinzu- 
fügung der drei unteren Stufen an der Vorhalle des Thersilion ; zweite Hälfte 
des IV. Jahrhunderts. 

3. Aufstellung der Throne und zweite, nur teilweise Tieferlegung der Orche- 
stra; ebenfalls zweite Hälfte des IV. Jahrhunderts, vielleicht nur einige Jahre 
nach der zweiten Periode. 

Gegen diese Ansetzungen erhebt nun E. Gardner (Excav. S. 81) mehrere 
Bedenken, die sich aber sämtlich bei genauerer Betrachtung als unwesentlich 
herausstcllen : 

a. Die Throne würden, so behauptet er, bei dieser Datirung in eine Zeit 
kommen, der sic nach ihren Inschriften nicht angehören könnten. Mehrere Epi- 
graphiker (z. B. A. Wilhelm) haben mir jedoch versichert, dass die Inschriften, 
deren vollständigste nach der englischen Veröffentlichung in Figur 57 wiederholt 
wird, sehr wohl in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eingemeisselt sein können. 

A NTloxo^Ar-H-NO© ETH^ANEoHkETo^Op^No^pANTAX 

KAITo/voxetoiv \ 

Figur 57. Weihinschrift der Throne und des Canals. 

b. Der technische Unterschied zwischen den unteren und oberen Stufen soll 
ferner so gross sein, dass der zeitliche Zwischenraum zu dem Übergang von der 
einen zur anderen Bauweise nicht ausreiche. Dieser Einwand darf kurzer Hand 
als irrtümlich bezeichnet werden. Warum soll in einem ganzen Menschenalter, 
etwa von 370 bis 335 vor Chr., die Technik gar keine Fortschritte gemacht haben? 
Ausserdem zeigt z. B. das um 335 erbaute Philippeion von Olympia schon die- 
selben Klammern wie die unteren Stufen. 

c. Die Throne sollen an ihrer Aussenflächc dieselbe Art der Bearbeitung 
zeigen wie das ganze Theater und wie die oberen beiden Stufen der Vorhalle, 
während die drei unteren Stufen der letzteren allein eine andere und zwar jün- 
gere Arbeit aufweisen sollen. Nach genauer Untersuchung stelle ich diese An- 
gabe entschieden in Abrede und berufe mich dabei noch auf das Urteil vieler 
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Fachgenossen, die mit mir die Ruinen untersucht haben (vcrgl. auch <iie Erklä- 
rung von VV. Loring, Iixcav. S. 91). 

Die Bedenken E. Gardners können demnach an der Baugeschichte, wie 
sie oben entwickelt wurde, nichts ändern. Ich betrachte es vielmehr als sicher, 
dass die Unterstufen der Vorhalle zugleich mit dem ganzen steinernen Theater 
erbaut sind. Dadurch ist aber auch der weiteren Hypothese Gardners von der 
Existenz eines I.ogcion, anfänglich von i 1 " Höhe und später {nach Erbauung der 
Throne und des Canals) von 1 ,3 5 Höhe, vollständig das Fundament entzogen. 
Wir könnten daher auf ihre Besprechung ganz verzichten, doch scheint cs mir 
nicht überflüssig, sic auch durch andere Argumente als hinfällig zu erweisen. 

Indem Gardner das steinerne Theater einerseits und die Vorhalle des Thersi- 
lion ohne ihre unteren Stufen andrerseits für gleichzeitig hält, kommt er zu dem 
Resultate, dass der Boden vor der Vorhalle, die er übrigens auch als Hinter- 
grund für die dramatischen Aufführungen ansieht, um 1 1 " und später um 1,35“ 
höher gelegen habe als der Orchestraboden, und stellt nun die Hypothese auf, 
dass dieser Höhenunterschied durch eine Bühne ausgeglichen worden sei. 

Zunächst wäre cs seltsam gewesen, wenn man den von dem Theatron um- 
gebenen Orchestrakreis in demselben Augenblick, als man ihn erbaute, dauernd 
durch eine feste Bühne in zwei Teile von verschiedener I löhe zerschnitten und 
dadurch als runden Tanzplatz zerstört hätte. Eine hölzerne, nur zeitweilig errichtete 
Bühne kann nämlich deshalb nicht in Betracht kommen, weil nach Entfernung einer 
solchen die rohen Porosfundamentc der Säulenhalle sichtbar gewesen wären und 
ausserdem ihre beiden oberen Stufen in der Luft geschwebt hätten. Auch Gardner 
giebt deshalb einer festen Bühne wenigstens für die ältere Zeit den Vorzug. 
Ferner hätte eine feste Bühne eine vordere Abschlussmauer nötig gehabt, von 
der aber auch nicht ein Stein gefunden ist. Denn dass die oben besprochene 
Schwelle mit den Löchern für das hölzerne I’roskcnion nicht zu einer solchen 
Bühne gehört haben kann, ist schon wegen ihrer jüngeren Entstehungszeit aus- 
geschlossen. Dabei ist auch die weitere Annahme Gardners, dass diese Schwelle 
zu einer jüngeren beweglichen Bühne gehöre, die an Stelle der älteren festen 
getreten sei, unhaltbar, weil es als undenkbar bezeichnet werden muss, dass diese 
hölzerne Bühne bald darauf wieder in eine steinerne verwandelt und dabei ihre 
Höhe von 1,35'" auf mindestens 3,50'" vergrössert worden sei. Endlich darf auch 
daran erinnert werden, dass die Höhenlage des Fussbodens im Inneren der Ske- 
nothek und der dort befindlichen Schwelle für die verschiebbare Skcncnwand mit 
dem Fussboden der angenommenen Bühne, wie hoch sie auch gewesen sein 
mag, durchaus nicht zu vereinigen ist. 

Ohne weiter auf die zahlreichen allgemeinen Gründe, welche gegen das Vor- 
handensein einer niedrigen griechischen Bühne sprechen, einzugehen, weil sie im 
VII. Abschnitte behandelt werden sollen, glaube ich die einzige Bühne dieser 
Art, welche man gefunden zu haben vermutete, hiermit als in Wirklichkeit nicht 
vorhanden erwiesen zu haben. 
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Es giebt in der That kein Theater, welches durch seine besonderen Ein- 
richtungen und durch seine mehrfachen Umbauten besser das Spiel in der Or- 
chestra veranschaulicht, als das Theater von Mcgalopolis: In der ersten Hälfte 
des IV. Jahrhunderts finden wir ein einfaches Erdtheater und darin als Spiel- 
platz eine runde Orchestra und als Hintergrund die auf zwei Stufen sich erhe- 
bende stattliche Säulenhalle des Thersilion. In der zweiten Hälfte des Jahrhun- 
derts wurde ein steinernes Theater gebaut und die ganze Orchestra um i" tiefer 
gelegt. Diese bildete auch jetzt den einzigen Spielplatz für Chor und Schauspie- 
ler. Die als Hintergrund dienende Säulenhalle hatte wegen der Tieferlegung drei 
neue Stufen erhalten und erhob sich jetzt auf einem Unterbau von fünf Stufen. 
Passten bei irgend einer Aufführung die Säulen nicht als Hintergrund, so wurde 
eine grosse Skenenwand, welche gewöhnlich in der nebenan liegenden Skenothck 
stand, als Dekoration vorgeschoben. Die Aufstellung der Throne und die damit 
verbundene geringe Tieferlegung eines Teiles der Orchestra änderten an der 
Art des Spieles nichts. 

Eine kleine, aber unwesentliche Änderung trat erst ein, als behufs Errichtung 
eines hölzernen Proskenion eine steinerne Schwelle vor dem Thersilion in einem 
Abstande von 7'" von der Säulenwand hcrgestellt wurde. Der Spielplatz wurde 
dadurch etwas verkleinert, indem ein Stück der Orchestra in Fortfall kam. Die 
Schauspieler befanden sich jetzt zwar noch an ihrem alten Platze in der Orchestra, 
waren aber durch die neue Schmuckwand, vor der sie spielten, den Zuschauern 
etwas näher gerückt ; die Höhe ihres Standplatzes hatte sich nicht verändert. 
Dieser Umbau ist vielleicht nach der Zerstörung der Stadt im Jahre 222 erfolgt, 
weil die Verkleinerung der Orchestra nach diesem Unglück am ehesten zu verstehen 
ist Ob damals die hohe Säulenwand des Thersilion noch hinter dem Proske- 
nion aufrecht stand, ist nicht bekannt ; möglicher Weise lag sie schon damals 
in Ruinen, wie es für die Zeit des Pausanias sicher überliefert ist. Auf jeden 
Fall bestand sic nicht mehr, als statt des hölzernen Proskenion eine steinerne 
Schmuckwand errichtet wurde. Denn dass der untere Teil der Thersilion-Säulen 
dauernd durch das Proskenion verdeckt gewesen sei, ist nicht denkbar. Wann 
diese steinernen Säulen des Proskenion mit ihren Pinakes errichtet wurden, wis- 
sen wir nicht. E. Gardner mag Recht haben, wenn er sie vermutungsweise dem 
ersten vorchristlichen Jahrhundert zuweist. Eine Änderung des Spielplatzes hatte 
dieser Umbau keinesfalls im Gefolge. 

Eine letzte Veränderung der Skcne hat vielleicht noch in spätrömischer Zeit 
stattgefunden ; denn es sind einige Steine ausgegraben worden, die auf das Vor- 
handensein eines römischen Logeion hinzuweisen scheinen (vergl. Excav. S. 88). 
Jedoch sind diese Reste so gering und lassen sich mit der Thatsache, dass zwei 
Säulen des Proskenion noch aufrechtstehend gefunden sind, so wenig in Einklang 
bringen, dass cs ratsamer ist, keinen weiteren Umbau anzunehmen. Wann der 
ganze Bau zerstört worden ist, ist nicht überliefert. Zur Zeit des Pausanias war 
er jedenfalls noch gut erhalten und wegen seiner Grösse berühmt. 
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8. Das Theater in Delos. 


Dieser von der Französischen Schule in Athen in den letzten Jahren aus- 
gegrabene Hau bietet einige besondere Eigentümlichkeiten, welche für die Bühnen- 
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Figur 58. Grundriss des Theaters von Pclos. 

frage von Bedeutung sind, und ist ausserdem durch mehrere bei den delischen 
Ausgrabungen gefundene Inschriften, welche sich auf die Erbauung und Aus- 
schmückung des Theaters beziehen, von grossem Werte für die Frage nach der 
Benennung und Gestaltung der einzelnen Bauteile. 
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Die in den Figuren 58 und 59 mitgctciltcn Grundrisse sind nach dem von 
dem Architekten Couvert aufgenommenen, im Bulletin de corrcsp. hellen. 1896 
Heft I veröffentlichten Plane gezeichnet, dessen Probedruck Th. Homollc mir grä- 
tigst zur Verfügung gestellt hat. 

In dem sehr stark zerstörten Zuschauerraum erkennt man noch die Reste 
von 8 Treppen, die 7 Keile einschlossen. Verhältnismässig gut erhalten sind die 
hohen Stützmauern aus Marmorquadern, deren Errichtung nach den in derselben 
Zeitschrift (1894 S. 161 — 167) veröffentlichten Inschriften in der ersten Hälfte 
des III. Jahrhunderts erfolgt ist. Die unterste Reihe der Sitzbänke war mit Rück- 



Figur 59. Grundriss des Skenengcbäudes. Ergänzung. 

lehnen versehen und für die Procdroi bestimmt. Unmittelbar vor ihr liegt ein 
schmaler Wasscrcanal, ähnlich wie in Sikyon und Megalopolis. Ein Umgang für 
die Zuschauer fehlt also auch hier. Damit im Zusammenhang steht die That- 
sache, dass k die Orchestra kein voller Kreis ist; nur bei Annahme eines Um- 
ganges zwischen dem Sitzraum und der Orchestra lässt sich ein ganzer Kreis 
einzeichnen. 

Von ausscrgcwöhnlicher Form ist das Skenengebäude (F'igur 59), denn der 
Saal, welcher die Mitte des Gebäudes einnimmt, ist auf allen seinen vier Seiten 
von Säulenhallen umgeben und weist keine Spur einer inneren Teilung auf. In 
seiner zum Theater gerichteten Mauer, die wir die Vorderwand der Skcne nennen 
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dürfen, sind noch drei Schwellen erhalten, welche das ehemalige Vorhanden- 
sein von drei Thüren beweisen. Die Hinterwand hatte dagegen nur eine Thür 
in ihrer Mitte. Die Scitenwändc waren ohne Thüröfihung. Ob cs ein festes Ober- 
geschoss gab, ist zwar an den Ruinen nicht zu constatiren, weil die Mauern 
nirgends hoch genug erhalten sind und sich auch keinerlei Spuren einer Treppe 
gefunden haben, kann aber, wie wir später sehen werden, kaum bezweifelt wer- 
den. Die Höhe des Untergeschosses ist durch die bestimmbare Höhe der Ringhalle 
gegeben, denn diese lässt sich nach den Massen der erhaltenen Bauglicdcr zu 
ungefähr 3“ festsetzen, stimmt also mit den bei anderen Theatern gefundenen 
und mit den von Vitruv angegebenen Höhenabmessungen überein. 

Zwischen den Hallen der verschiedenen Seiten sind kleine Verschiedenheiten 
zu bemerken. So beträgt ihre Tiefe an den beiden langen Seiten übereinstim- 
mend 2,63™, während sic an den beiden anderen nur 2,04"’ misst. Die Stützen 
bestehen ferner an drei Seiten aus viereckigen Pfeilern von o,425"‘ Tiefe und 
0,265“' Breite ; an der vierten, zum Zuschauerraum gerichteten Seite sind die 
oblongen Pfeiler nach aussen abgerundet und als Halbsäulen ausgebildet. Eine 
weitere Verschiedenheit besteht darin, dass die Axwcitc der Stützen an der Vor- 
derseite 1,50'“, an den drei übrigen Seiten 2,04™ beträgt. Auch darin unterscheiden 
sie sich, dass die Intercolumnicn an der ersteren Seite mit Pinakcs geschlossen, 
an den drei übrigen aber stets offen waren. 

Trotz dieser Verschiedenheiten lässt sich nicht leugnen, dass die zum Thea- 
ter gerichtete Halle nichts wesentlich anderes war, als die Hallen der drei an- 
deren Seiten. Die Skene hatte also die Gestalt eines Peristvls, eines Saales, der 
rings herum von einer Säulenhalle umgeben war. Diese Thatsache ist für die 
Erklärung der zum Theater gerichteten Halle, die ein gewöhnliches Proskenion war, 
von entscheidender Wichtigkeit. Da die Halle auf den drei anderen Seiten unzweifel- 
haft als Schmuckhalle diente, muss sic auch an der vierten Seite, wo sie dieselbe 
Tiefe und dieselbe Höhe hatte, als eine zum Schmuck dienende Halle aufge- 
fasst werden. Das ist aber gerade diejenige Deutung, welche wir den Proskenion 
aller Theater gegeben haben. Wer das 3"' hohe Proskenion für zu niedrig hält, 
um cs als Säulenhalle anerkennen zu können, der muss auch für die hinter und 
neben dem Skcnensaal befindlichen Hallen eine andere Erklärung Vorschlägen. 
Dass jemand wagen wird, die ganze Ringhalle für ein Podium oder eine Bühne 
zu erklären, welche rings um die Skene hcrumlief, scheint mir undenkbar. Daher 
sehe ich in der Ringhallc unseres Theaters einen sehr wertvollen monumentalen 
Beweis für die Unrichtigkeit der alten Bühnentheorie. 

Das Proskenion bietet noch einige bemerkenswerte Einzelheiten. Zunächst 
war in der mittelsten Säulenöffnung eine zweiflügelige Thür angebracht, deren 
Zapfenlöcher noch erhalten sind. Von den übrigen Intercolumnicn, welche mit Pi- 
nakes geschlossen waren, scheinen zwei einen anderen Verschluss gehabt zu haben. 
Denn in den 4. Intercolumnicn beiderseits der Mittcllhür erkennt man auf den 
viereckigen Basensteinen neben den Säulen schmale Rillen, welche in derselben 
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Form nur noch zwischen den Ecksäulen des Proskenion und den Pfeilern der 
Parodos-Thore Vorkommen. Da hieraus gefolgert werden muss, dass der Ver- 
schluss dieser beiden Öffnungen dauernd oder auch nur vorübergehend abwich 
von dem der übrigen lntercolumnien, der aus bemalten Holztafeln bestand, so 
liegt die Vermutung nahe, dass hier, wenn es das Drama verlangte, zwei Ne- 
benthüren angebracht werden konnten. Eine Bestätigung dieser Annahme dürfen 
wir darin sehen, dass gerade diesen Öffnungen gegenüber die beiden schon er- 
wähnten Ncbenthüren der Skencn-Vorderwand liegen. 

Ferner sind die Pfeiler der die Parodoi abschliessenden Scitenthole genau 
ebenso gebildet wie die viereckigen Pfeiler der Ringhalle und werden daher 
nicht nur dasselbe Gebälk, sondern auch dieselbe Höhe wie das Proskenion und 
die ganze Ringhalle gehabt haben. Darin liegt aber ein weiterer Beweis für unsere 
Ansicht, dass das Proskenion das Hauptgeschoss der Skene, nicht nur der Unter- 
bau für ein solches war. Denn die Durchführung der Architektur des Proskenion bis 
an die Stützmauern des Zuschauerraumes, wie ich sic auf Grund des delischcn 
Theaters auf unserer Tafel VIII bei dem Durclischnitt eines griechisch-hellenistischen 
Theaters angenommen habe, ist von hervorragender Bedeutung für die im VIII. 
Abschnitt dargclcgtc Theorie von der Entwickelung des römischen Theaters aus 
dem griechischen. Dass die Parodos-Thüren im delischcn Theater in schräger Linie 
verlaufen, ist durch die geringe Höhe der Stützmauer des Sitzraumes an der der 
Proskenion-Ecke gegenüberliegenden Stelle veranlasst ; der Thiirpfeilcr war weiter 
seitwärts angeordnet, wo die Stützmauer etwa die Höhe des Thores hatte. 

Sodann sind in der Orchestra dicht vor dem Proskenion die Unterbauten 
mehrerer Statuen oder anderer Weihgeschenke erhalten, welche einst vor den 
Säulen des Proskenion aufgestcllt waren. Ihr Vorhandensein ist ein sicherer Be- 
weis gegen die vielfach aufgestellte Hypothese (z. B. Wieseler, Griech. Theater, 
bei Ersch und Gruber 83, S. 203), dass in dem vor dem Proskenion gelegenen 
Teile der Orchestra oft ein grosses Podium, das den Namen Thymele geführt 
habe, aufgeschlagen worden sei. Nur die Köpfe der Statuen oder die oberen 
Teile der Wcihgeschcnke würden über diesem Podium sichtbar gewesen sein ! 

Noch in einem anderen Punkte weicht das delische Skenengebäude von den 
entsprechenden Bauten in Athen nnd Epidauros ab : es fehlen die Paraskenien, 
welche in diesen und anderen Theatern das Proskenion cinschliessen. Diese That- 
sachc ist um so auffallender, weil in den Inschriften, welche sich auf das de- 
lische Theater beziehen, mehrmals Paraskenien erwähnt werden. Diese Schwierig- 
keit verschwindet jedoch, wenn wir annehmen, dass der aufgedeckte Bau und die 
gefundenen Inschriften aus verschiedenen Jahrhunderten stammen. Die Urkunden, 
welche ein Paraskenion erwähnen, gehören der ersten Hälfte des III. vorchrist- 
lichen Jahrhunderts, also einer Zeit an, in der wahrscheinlich noch in keinem 
Theater ein steinernes Proskenion bestand. Die aufgcdccktcn steinernen Säulen- 
hallen, welche die Skene umgeben, werden dagegen wohl mindestens ein Jahr- 
hundert jünger sein. 
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Allerdings muss das ältere Proskenion schon im wesentlichen die Gestalt 
des jüngeren gehabt haben, denn nach den Inschriften vom Jahre 282 bestand es 
aus Pinakcs, die jedenfalls zwischen Stützen angebracht waren ; aber letztere haben 
wir uns als Holzpfosten, nicht als Steinpfeiler zu denken. Nur die diese Deko- 
ration einschliessenden Paraskenien müssen, wie es in Athen schon im IV. Jahr- 
hundert der Fall war, im III. Jahrhundert ganz oder wenigstens in ihren Unter- 
bauten aus Stein bestanden haben, weil in einer Inschrift vom Jahre 269 i, XtQs'a 
•fj et; to zapaoxi^viov genannt wird (Bull, de corr. hell. 1894, S. 164). 

Die Skcnc war schon in dem älteren und daher gewiss auch in dem jünge- 
ren Bau zwei Stockwerke hoch, denn in einer Inschrift vom Jahre 274 lesen wir : 
Ta rapasxi^via Ta te exzvw xa't Ta OroxxTG) und Ta; ezavw oxr,va; (Bull. 1894, S. 163). 
F.s kann das nicht auffallen, weil es längst bekannt war, dass die Skenen oft 
nicht nur zwei, sondern sogar drei Stockwerke hatten. 

Aus einer Inschrift vom Jahre 180 (Bull. 1882, S. 27) ergiebt sich ausserdem, 
dass es in Delos ein XoycTov gab, welches ebenso wie das Proskenion des Thea- 
ters mit Pinakes versehen war. Wenn wir hiermit die Inschrift vom Jahre 279 
vergleichen (Bull. 1890, S. 401), wo Tb [Xcr/sltov Ti;; oxnjvi;; mit grosser Wahrschein- 
lichkeit ergänzt ist') und das Logeion also als Teil der Skene genannt wird, und 
wenn wir uns dann erinnern, dass das Dach des Proskenion nach Vitruv (V, 6,8) 
von den Griechen Logeion genannt wurde, so werden wir mit Th. Homolle (Bull. 
1894 S. 166) die beiden Formeln xfvaxs; ei; tö xpooxi/jvtsv und r. ! . vaxe; ixt Tb XoyeTov 
gleichsctzcn tind das Proskenion mit dem Logei on insofern identificiren, als beide 
Ausdrücke zwar für den Vorbau der Skene gebraucht werden können, aber genauer 
so zu verteilen sind, dass die Vorderwand zpisx^vtcv, die Decke oder das Podium 
dagegen genannt wird. Ich vermute, dass der Name Logeion dadurch 

üblich geworden ist, dass ausser den Göttern in den Dramen auch die Redner 
in den Volksversammlungen vielfach auf dem Proskenion aufzutreten und von dort 
zu sprechen pflegten (vcrgl. die Abschnitte V und VIII). 

9. Das Theater in Assos. 

Dieser grosse Bau ist im Jahre 1881 von dem Archäologischen Institut von 
Amerika durch J. T. Clarke teilweise ausgegraben worden (vcrgl. Papers of the 
Arch. Institute of America, Class. Ser. I, 1882). Weitere Untersuchungen wurden 
im Jahre 1883 vorgenommen; der Bericht darüber ist bisher noch nicht veröffent- 
licht. Wenn ich in Figur 60 eine Skizze eines Teiles des Theatergrundrisses und 
liier einige Worte über seine Einrichtung mittcilen kann, so verdanke ich das 
der Freundlichkeit des Herrn Clarke und einem Besuche, den ich im Jahre 1895 
dem Theater abgestattet habe. 


• ) Reisch bezweifelt die Richtigkeit dieser Ergänzung und hält auch in der andern Inschrift 
die Gleichsetzung von Logeion und Proskenion nicht lur gesichert. Vgl. Abschnitt V. 
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Das Skenengebäude bestand in älterer Zeit aus drei Zimmern, vor welchen die 
Orchestra als voller Kreis lag. Die Vorderwand enthielt drei Thüren und konnte 
nach Belieben dekorirt werden. In späterer Zeit ist die Orchestra durch den 
Fortfall der beiden unteren Sitzreihen erweitert und mit einer Brüstungsmauer 
aus Marmor umgeben worden. Gleichzeitig erhielt die Skene durch seitliche An- 
bauten eine etwas grössere Breite und durch ein vorgebautes Proskenion eine 



Figur 60. Grundriss des Theaters in Assos. Unterer Teil. 


feste Schmuckwand, deren Säulenabstände durch Pinakes geschlossen waren. Ob 
die ältere Skene Paraskenien hatte, ist nicht bekannt ; in jüngerer Zeit, als das 
steinerne Proskenion erbaut war, sind sicher keine mehr vorhanden gewesen. An 
den beiden F,ndcn des Proskenion befanden sich je zwei Thore, von denen das 
grössere zur Orchestra, das kleinere in das Innere des Proskenion führte. 

Die 14 Stützen des Proskenion haben die aus manchen anderen Theatern be- 
kannte Gestalt; sie bestehen nämlich aus dorischen Halbsäulen mit angelehnten 
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viereckigen Pfeilern. Ihre Zwischenräume waren mit bemalten Holztafeln ausgefüllt, 
deren Befestigung»* Vorrichtung noch zu erkennen ist. In dem mittleren Interco- 
lumnium war eine verschlicssbare Thür vorhanden. Ob auch den beiden Neben- 
thüren der Skene entsprechend zwei weitere Thtiren zwischen den Proskenion- 
säulen angebracht werden konnten, ist nicht bekannt, darf aber nach Analogie 
des sehr ähnlichen Skcncngebäudcs von Delos als möglich bezeichnet werden. 
Die 1 lohe der Säulen einschliesslich des dorischen Gebälks betrug rund 3'", hatte 
mithin das auch bei anderen Theatern übliche Mass. 

Die Erbauungszeit des Theaters steht meines Wissens nicht fest, ebenso- 
wenig die Zeit, in welcher sein Umbau stattfand und das steinerne Proskenion 
hinzugefügt wurde. Mit dem athenischen Theater verglichen, entspricht die ältere 
Anlage mit ihrem einfachen Skcncngcbäudc dem Bau des Lykurg, und das jüngere 
Proskenion dem wahrscheinlich im ersten Jahrhundert vor Chr. erfolgten Umbau. 

Die Veränderung des Zuschauerraumes und die dadurch herbeigeführte Ver- 
grösscrung der Orchestra dürfte zu dem Zweck erfolgt sein, um in der Orchestra, 
welche die Gestalt einer gewöhnlichen Arena oder Konistra angenommen hatte, 
Gladiatorenkämpfe und ähnliche Schauspiele veranstalten zu können. Die unterste 
Sitzreihe lag etwa i«n höher als die Konistra und war ausserdem durch eine 
Marmorschranke von ihr getrennt. 

io. Das Theater in Pergamon. 

Ein für die Entwickelungsgeschichte des griechischen Theaters sehr wichtiger 
Bau ist das von K. Humann und R. Bohn ausgegrabene Theater von Pergamon 
(vergl. den vorläufigen Bericht über die Ausgrabungen in Pergamon III S. 40). Die 
von R. Bohn aufgenommenen genauen Pläne erscheinen im III. Bande der Alter- 
tümer von Pergamon. Die in den Figuren 61 und 62 mitgcteilten Grundrisse, welche 
das Skenengcbäudc, die Orchestra und die unteren Stufen umfassen, sind nach den 
Aufnahmen Bohn ’s gezeichnet. Die Errichtung des ganzen Zuschauerraumes und der 
ältesten Teile der Skene wird ins zweite vorchristliche Jahrhundert gesetzt und 
zwar in die Regierungszcit Eumenes’ II. Wie Orchestra und Skene damals aus- 
sahen, zeigt Figur 61. Die in dem anderen Grundrisse (Figur 62) gezeichneten 
Mauern und Bauteile gehören einem in der römischen Zeit erfolgten Umbau an. 

Das älteste Skenengcbäudc zeigt eine eigentümliche Bauweise, welche meines 
Wissens sonst nicht vorkommt und vermutlich durch die besondere Lage des 
Theaters veranlasst war. Dieses liegt nämlich neben einer am Abhange des Burg- 
berges sich hinziehenden Terrasse, an deren Ende ein jonischer Tempel stand. 
Ein steinernes Skcnengebäude, neben der Orchestra errichtet, würde die ganze 
Breite der Terrasse eingenommen und so den Weg zu dem Tempel abgeschnit- 
ten oder wenigstens sehr entstellt haben. Die Skene ist deshalb so eingerichtet 
worden, dass sie leicht aufzusclilagcn und nach stattgehabter Vorstellung wieder 
schnell zu entfernen war. Dies ist dadurch erreicht, dass überall dort, wo die 


io. Das Theater in Pergamon. 


15 ! 


Pfosten der Skene aufgestellt werden sollten, grosse Steine mit tiefen Löchern 
von fast 0,40»' im Quadrat in den Fussboden eingelassen wurden, in welche die 
Pfosten fest eingesetzt werden konnten. In beiden abgebildeten Grundrissen sind 
die Löcher gut zu erkennen. Die Steine, in welche die Löcher eingcarbeitct 
sind, zeigen alle an ihrem oberen Rande einen Falz, der zur Aufnahme einer 
Steinplatte diente, mit welcher sie geschlossen werden konnten, sobald die Pfosten 
entfernt waren. Waren die Aufführungen vorüber und die Löcher zugedeckt, so 
war von dem Skencngebäudc nichts mehr zu merken. In welcher Anordnung die 
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Figur 61. Skene und Orchestra des Theaters von Pergamon in griechischer Zeit. 


Pfosten standen, ist aus beiden Grundrissen zu ersehen. Dass sie sich zu mehreren 
Gruppen von Pfeilern mit Öffnungen dazwischen verbinden lassen, zeigt Figur 61, 
in welcher je vier Pfosten zu Pfeilern zusammengefasst sind. In der Mitte befinden 
sich drei grosse Öffnungen von 3 bis 3,70'» Breite, jede beiderseits durch einen 
von vier Pfosten gebildeten Pfeiler eingeschlosscn. An den beiden Enden stehen 
nochmals je vier Pfosten, die offenbar die Eckpfeiler gebildet haben. Zwischen 
den letzteren und dem Zuschauerraum sind auf beiden Seiten je zwei Pfosten 
angeordnet, in denen die Thürpfosten der Parodos - Thore nicht zu verkennen 
sind. Die übrigen, schräg stehenden Pfosten werden für die Herrichtung der Pa- 
raskenien und die Aufstellung von Periakten gedient haben. 
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Das allgemeine Bild, welches wir hiernach von der bei jeder Aufführung 
aufgcschlagencn Skcnc gewinnen, passt so gut zu den steinernen Skenen der 
anderen Theater, dass an der Richtigkeit unserer Krgänzung nicht zu zweifeln 
ist. Im einzelnen konnte die Skenc für die verschiedenen Dramen in verschie- 
dener Weise gestaltet werden. So Hessen sich z. B. aus den drei mittleren Grup- 
pen von Pfosten mit Leichtigkeit entweder drei kleinere Häuser oder ein grosses 
Haus mit drei Thüren hersteilen. 



Figur 62. Skcnc und Orchestra des Theaters von Pergamon in römischer Zeit. 

Ausdrücklich mag darauf hingewiesen werden, dass die Löcher und Pfosten 
nicht etwa dazu gedient haben können, ein Podium aufzuschlagen. Denn die 
Pfosten sind zu dick und stehen zu eng, als dass sie nur eine niedrige Bühne 
gebildet hätten. Ausserdem würde aber auch ihr Platz für eine Bühne ganz unge- 
eignet sein, weil sic um fast 9’" von den äussersten Sitzen entfernt gewesen wäre. 

Vor der hölzernen Skene lag die Orchestra, die ursprünglich wahrscheinlich 
einen vollen Kreis umfasste, obwohl der Zuschauerraum nicht einmal einen gan- 
zen Halbkreis bildet. Wenn man nämlich zwischen der untersten Stufe, welche 
ehemals dem Mittelpunkt des Kreises näher lag, weil einige Stufen später fort- 
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geschnitten wurden, und dem Orchestrakreise einen Umgang und vielleicht auch 
einen Wassergraben ergänzt, und dann noch den Umgang, wie es z. B. in Athen 
der Fall ist, in der Mitte des Zuschauerraumes etwas schmaler macht als an 
seinen Enden, so ergiebt sich der in den Grundriss - Zeichnungen punktirte Or- 
chestrakreis. 

Einen vollständigen Umbau haben Orchestra und Skcne in römischer Zeit 
erfahren. Die Orchestra wurde in eine tief liegende Konistra dadurch verwan- 
delt, dass die untersten Sitzreihen des Zuschauerraumes abgeschnitten und zugleich 
ein Teil der Orchestra als Bülme erhöht wurde. Man erzielte so dasselbe Re- 
sultat, als wenn man die Sitze und den Spielplatz unverändert gelassen, den 
anderen Teil der Orchestra aber vertieft hätte; nur würde bei diesem Vorgehen 
die Konistra weniger breit geworden sein als bei der gewählten Art des Umbaues. 
Nachdem durch die Errichtung der festen Bühne ein Stück der grossen Terrasse 
dauernd fortgeschnitten war, ersetzte man auch die bewegliche Skene durch ein 
festes Bühnengebäude, welches die ganze Breite der Terrasse einnahm und diese 
daher in zwei Hälften zerteilte. Die Vorderwand dieser Skene ist in dem Grund- 
risse (Figur 62) ergänzt und hell schraffirt worden. 

Einige Thatsachcn weisen darauf hin, dass zwischen den beiden geschilder- 
ten Bauepochen noch eine dritte Einrichtung vorhanden war. Es scheint nämlich 
vor der Errichtung des römischen Logeion noch ein festes steinernes Proske- 
nion in der Höhe der alten Orchestra erbaut worden zu sein. Zu diesem, vielleicht 
noch dem II. vorchristlichen Jahrhundert angehörigen Bau müssen wir die stei- 
nernen Parodos - Thore rechnen, deren Architrav mit seiner Weihinschrift gefun- 
den ist (vergl. Altertümer von Pergamon, Band VIII, N° 236). In Figur 62 ist die 
Vorderwand des Baues mit ihren vermutungsweise angenommenen fünf Thüren 
durch kreuzweise Schraffur von der jüngeren Vordermauer geschieden. 

Der älteste Theaterbau hatte also eine bewegliche Skene, welche zu jeder 
Vorstellung vermittelst starker Holzbalken aufgeschlagen wurde. Etwas später trat 
an ihre Stelle vielleicht eine steinerne hellenistische Skene. Schliesslich wurde in 
römischer Zeit ein neues Skcnengebäude mit einer erhöhten Bühne erbaut. Da nach 
diesem Umbau die untere Sitzreihe wiederum ungefähr in der Höhe des römi- 
schen Logeion lag, so war thatsächlich die alte runde Orchestra in eine tiefe 
Konistra und eine erhöhte Bühne zerlegt worden. 

11. Das Theater in Magnesia am Mäander. 

In den Jahren 1891 und 1892 wurde dieses Theater von F. Miller von Gär- 
tringen ausgegraben. Der in den Athenischen Mittheilungen von 1894 (Tafel 1) 
veröffentlichte Plan ist von K. Humann aufgenommen und von mir (a. a. O. S. 65) 
besprochen. Die umstehend wiedergegebenen Grundrisse (Figur 64 und 65) sind 
zwar nach jenem Plane gezeichnet, weisen aber einige Veränderungen auf. 

Drei verschiedene Bauepochen sind an diesem Theater deutlich zu unter- 
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scheiden : zu der ersten gehört eine aus dem IV. Jahrhundert stammende Skene 
mit beweglichem Proskenion (Figur 63, links), zu der zweiten ein festes Proskenion, 
welches unter Fortfall der Paraskenien errichtet war (Figur 63, rechts), und zu 
der dritten eine römische Ruhne (Figur 64). 

Die Skene bestand ursprünglich aus 5 neben einander liegenden Gemächern, 



welche zusammen ein Rechteck von fast 35'" Länge und 7 '/ 2 ni Tiefe bildeten. 
Die drei mittleren Räume scheinen an ihrer Vorderseite eine besonders dicke 
oder vielleicht zwei Fundamentmauern gehabt zu haben, von denen die hintere die 
geschlossene Skenenwand, die vordere aber nach Analogie des athenischen Thea- 
ters eine Säulenstellung getragen haben wird. In den beiden äusseren Räumen er- 
kennen wir Paraskenien, welche vor die Vorderwand der Skene vorsprangen. 


ii. Das Theater in Magnesia am Mäander. 


155 


Dass sic mit einer Säulenreihe geschmückt waren, ist zwar nicht ganz sicher, 
darf aber nach dem Vorbildc des athenischen Theaters angenommen werden. 
Dabei haben wir die beiden schmalen Gänge, welche neben den äussersten Ge- 
mächern erhalten sind und wahrscheinlich einer etwas jüngeren Zeit angeboren, 
zur Reconstruction dieser Paraskcnicn herangezogen, und so den in der linken 
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Eigtira 64. Das Theater von Magnesia in römischer Zeit, l'ntcrer Teil. 

Hälfte von Figur 63 dargestellten Grundriss erhalten, welcher mit dem lykurgi- 
schcn Theater in Athen eine sehr grosse Ähnlichkeit besitzt. Vielleicht konnte 
eine bewegliche Dekorationswand, als «scama ductilis» in zwei Hälften geteilt, bei- 
derseits in die Paraskenien hineingezogen werden, wie in dem Grundriss angc- 
dcutet ist. Zu derselben Zeit wie die schmalen Gänge an den beiden Seiten 
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ist der hinter der Skene liegende Anbau errichtet, zu dessen Dach oder obe- 
rem Stockwerk zwei breite steinerne Treppen hinaufführten, von denen eine noch 
zum Teil erhalten ist. Auf Grund dieser Treppen und der teilweise noch aufrecht 
stehenden drei Bogen des hinteren Anbaues lasst sich die Höhe der Skene auf un- 
gefähr 3,50 bis 4,00'“ bestimmen; eine genauere Feststellung ist leider nicht möglich. 

Vor der Skene lag die kreisförmige Orchestra, welche von einem etwas 
über einen Halbkreis grossen Zuschauerraum umgeben war. Zwischen beiden be- 
fand sich ein vertiefter und daher zugleich als Wassergraben dienender Umgang. 
Die Mitte der Orchestra war durch einen unterirdischen Gang mit dem mittel- 
sten Gemach der Skene verbunden. Sein Anfang und sein Ende sind zwar nicht 
mehr genau festzustellen, weil nur das unter der Vorderwand der Skene be- 
findliche Stück erhalten ist, können aber kaum anders angenommen werden, als 
es in der Zeichnung geschehen ist. 

Von einem Umbau des Skenengebäudes und des Zuschauerraumes berichten 
zwei Inschriften, die auf den Statuenbasen an den Ecken des Zuschauerraumes 
eingeschrieben sind (vergl. Athen. Mittheil. 1894, S. 5) und von dem Herausgeber 
in den Anfang des II. Jahrhunderts vor Chr. gesetzt werden. Apollophancs und 
sein Sohn Demetrios haben die für den Umbau notwendigen Gelder ohne Zins 
herzugeben versprochen und ihr Versprechen ausgeführt. Der Bau bestand in 
Erneuerung des ganzen Sitzraumes und seiner Stützmauern in Marmor und in 
der Erbauung eines festen Proskenion aus marmornen Säulen an Stelle der 
früheren Paraskenien und des beweglichen Proskenion. Wie die Skene nach die- 
sem Umbau aussah, sucht die rechte Hälfte von Figur 63 zu veranschaulichen. 

Die Orchestra erhielt damals auch die elliptische Gestalt, welche die unter- 
ste Stufe noch jetzt zu haben scheint und deren Construction in dem einen 
Grundrisse angcdcutet ist. Die Curve ist der im Theater von Epidauros vorhan- 
denen scheinbar ähnlich; doch lässt sich nicht mit voller Sicherheit hierüber 
reden, weil nur ein kleiner Teil der Curve zu messen war. 

Eine letzte, aber durchgreifende Veränderung des Baues fand in spätrömi- 
scher Zeit statt. Eine Bühne von 2,30™ Höhe wurde vor der Skene erbaut und 
dem entsprechend auch ein neues Proskenion errichtet, dessen Säulen oberhalb 
der Bühne standen. Zahlreiche jonische und korinthische Baugliedcr dieser spät- 
römischen Schmuckwand sind noch vorhanden und zeigen, dass unser Theater 
damals ähnlich aussah wie andere römische Theater Kleinasiens, z. B. diejenigen 
von Aspendos und Termessos. Zur Unterstützung des Bühnenfussbodens wur- 
den 30 Säulensehäftc und Inschriflbascn der verschiedensten Formen in der alten 
Orchestra aufgcstellt. Die zugehörige Vorderwand wurde aus opus incertum mit 
allen möglichen Steinen erbaut und zeigt noch jetzt drei Thüröffnungen, wie 
solche auch in anderen klcinasiatischen Theatern, z. B. in Termessos und Saga- 
lassos Vorkommen. Eine doppelte Treppe, welche die Konistra mit der Bühne 
verband, lag zu beiden Seiten der mittleren Thür. 

Durch die Errichtung dieser Bühne wurden beide Parodoi abgcschnittcn 
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und zu Rampen umgeändert, auf denen man zur Bühne hinaufsteigen konnte. 
Die grosse Höhe der letzteren von etwa 2,30'» übersteigt das von Vitruv ange- 
gebene Maximalmass beträchtlich und ist nur dann verständlich, wenn die un- 
tersten beiden Sitzreihen nicht mehr benutzt wurden. Vermutlich waren sie in 
irgend einer Weise überbaut, damit der unverändert gebliebene Teil der Orches- 
tra von Brüstungsmauern rings umgeben war und so als Arena oder Konistra 
gebraucht werden konnte. Eine Bühne von ähnlicher Höhe und Gestalt scheint 
auch im Theater von Tralles vorhanden zu sein (vergl. Athen. Mittheilungen 
1893, S. 409), doch ist die Ausgrabung dieses Baues nicht soweit ausgeführt 
worden, dass der Grundriss des Skenengcbäudes ganz verstanden werden kann. Viel- 
leicht war es ein Irrtum, dass ich den bühnenähnlichen Vorbau vor der Skene 
für ein Proskenion erklärte. Ohne weitere Ausgrabung wird diese Frage für 
Tralles nicht entschieden werden können. 

In dieselbe spätere Zeit lallt auch die Anlage eines zweiten unterirdischen 
Ganges, welcher aus dem Raume unter dem Vorbau zur Mitte der Konistra führt, 
dort nach beiden Seiten rechtwinklig umbiegt und dann nach 2,50 resp. 3,50'" 
endet; er kann erst erbaut sein, nachdem der ältere Gang längst zerstört war. 
Welchen Zweck dieser Gang gehabt hat, wage ich nicht zu entscheiden ; jedenfalls 
hat er nicht dieselbe Bestimmung gehabt wie der ältere Gang, weil in der Ko- 
nistra weder eine Öffnung, noch eine Treppe vorhanden ist, um zu dem Gang 
hinabsteigen zu können. Ein ähnlicher unterirdischer Hohlraum scheint im Theater 
von Tralles vorhanden zu sein. 

Noch eine andere Eigentümlichkeit hat unser Theater mit anderen klein- 
asiatischen Theatergebäuden gemein. Als Zugang für die Zuschauer besitzen die 
beiden Stützmauern je eine über 2“> breite Thür und im Anschluss an dieselben 
breite Treppen, auf denen der Zuschauerraum von der Seite zu betreten war. 
In Griechenland selbst ist mir eine solche Einrichtung nicht bekannt, während 
sic in Kleinasien vielfach vorkommt. 

Vergleichen wir zum Schluss die verschiedenen ßaucpochcn unseres Thea- 
ters mit den Perioden des athenischen Baues, so finden wir zuerst das feste 
Skenengcbäudc Lykurgs mit seinem beweglichen Proskenion, sodann das feste 
Proskenion der hellenistischen Zeit und schliesslich die erhöhte Bühne der rö- 
mischen Zeit durch entsprechende Bauperioden vertreten. 


(W. D.) 
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DAS GRIECHISCHE THEATER NACH V1TRUV. 

So lange man sich mit der Geschichte des griechischen Theaters beschäftigt, 
hat die Beschreibung, welche Vitruv im V. Buche seines Werkes über die 
Architektur von dem griechischen und römischen Theater giebt, die Grundlage 
aller Untersuchungen und aller Ergänzungsversuche gebildet. Zu der Zeit, als 
nur wenige griechische Theaterruinen bekannt waren und cs unter ihnen keinen 
Bau gab, welcher seine alte Einrichtung unverändert bewahrt hatte, verstand 
sich das von selbst. Aber auch heute, wo die Zahl der ausgegrabenen und ge- 
nau erforschten griechischen Theater schon gross ist und sich mit jedem Jahre 
vermehrt, darf das Zeugnis des römischen Baumeisters nicht vernachlässigt wer- 
den. Ist er doch der einzige antike Schriftsteller, der uns genaue Vorschriften 
und bestimmte Massangabcn über den Plan des griechischen Theaters überliefert. 

Wir geben im Nachfolgenden den Text des Vitruv nach der Ausgabe von 
Rose und Müllcr-Strübing, teilen ihn sachlich in einzelne Paragraphen ab und 
stellen den Vorschriften für das römische Theater die entsprechenden Angaben 
über tlas griechische gegenüber. Diejenigen Bestimmungen, welche ganz oder 
wenigstens teilweise für beide Theater gelten, sind nicht in der Mitte abgeteilt. 


Römisches Theater. 

(Vitruv V, 6, i) 

§ t. lpsius au tan theatri conforma- 
tio sic cst facienda uti quam magna 
futura cst perimetros imi, ccntro me- 
dio conlocato circumagatur linca ro - 
tundationis, in eaque quattuor scriban- 
tur trigona paribus lateribus et inter- 
vallis, quae extremam lineam circina- 
tionis tangant, (folgt ein Satz über die 
Zeichnung der Sternbilder). 

§ 2. ex bis trigonis cuius latus Juc- 
rit proximum scacnac, ea regioue qua 
praecidit curvaturam circinationis, ibi 
finiatur scacnac frons, ct ab eo 
loco per centrum paral/e/os linca du- 


Griechisches Theater, 

(Vitruv V, 7, i) 

§ i. In Graecorum theatris non om- 
nia isdem rationibus sunt facienda, 
quod primum in ima circinationc ut 
in I.atino trigonorum quattuor, in co 
quadratorum trium angu/i circinatio- 
nis lineam tangunt, 


§ 2. et cuius quadrati latus cst pro- 
ximum scacnac pracciditque curvatu- 
ram circinationis, ea regione designa- 
tur finit io proscacnii. et ab ca 
regione ad extremam circinationcm 
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catur, qttae disiungat pro s c a e n i i 
p u l p i t u m ct orchestra c regioncm. 


§ 3. ita latius factum fuerit ptil- 
p i t u m quam Graecorum, q u o d om- 
ucs artifices in scacna dant opcram. 
in orchestra autcm Senator um sunt se- 
dibus loca designata, 


§ 4. ct eins pulpiti altitudo sit 
ne plus pedum quinque, uti qui in or- 
chestra sederint, spectare possint om- 
nium a gentium gestus. 

§ 5. cunei spectaeulorum in theatro 
ita dividantur uti angu/i trigonornm, 
qui currunt circum curvaturam drei- 
nationis, dirigant ascensus s ca las que 
inter cuneos ad primam praccinctio- 
nem, supra autcm alternis itinerilms 
superiores cunei tnedii dirigantur. ei 
autcm qui sunt in imo et dirigunt 
sca/aria, crunt n unter o VII, 

§ 6. reliqui quinque scaenae desig- 
nabunt compositionem, et unus medius 
contra se valvas regias habere debet, et 
qui eruut dextra ac sinistra hospitalio- 
rum designabunt compositionem, extre- 
tni dtio spcctabunt itinera versurarum. 


curvaturae parallelos linea designa- 
tur, in qua constituitur fron s scae- 
j n a c, per ceutrumque o r c he s t r a e a 
proscaenii regione parallelos linea de- 
scribitur ct qua secat circinationis li- 
[ neas dextra ac sinistra in cornibus 
hemicyelii centra signantur, et circino 
conlocato in dextro ab interval/o si- 
nistro circumagitur circinatio ad pro- 
scaenii sinistram partem. item centro 
conlocato in sinistro cornu ab inter- 
val/o dextro circumagitur ad proscae- 
nii dextram partem. 

§ 3. ita tribus centris hac descrip- 
tione ampliorem haben t or ehest r a nt 
Gracci et scae na nt recessiorcm uti - 
noreque latitudine p u l p i t u m, quod 
).sy& r .sv appe/lant, ideo quod eo tra- 
| gici et comici actores in scaena pera- 
gunt, reliqui autcm artifices suas per 
orchestram praestant actiones itaque 
ex eo scaenici et thymelici graece sc- 
paratim nominantur. 

§ 4. eins logei altitudo non mi- 
nus debet esse pedum decent, non plus 
duodecim. 

§ 5- gradationes scala rum inter 
cuneos et sedes contra quadratorum an- 
gitlos dirigantur ad primam praeciu- 
ctionem, a praecinctione inter eas ite- 
rum mediae dirigantur, et ad summaui 
quotiens praecinguutur, altero tanto 
I seniper amplificantur. 
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§ 7. gradus spec/aculorum ubi subsellia componantur ne minus alti sint 
polmo, ne plus pede et digitis sex, latitudines eorum ne plus pedes duo sentis, ne 
minus pedes duo constituantur. 

§ 8. tectum portieus quod futurum est in summa gradatione, cum scacnae 
altitudinc libratum perficiatur, ideo quod vox crescens aequa/iter ad summas 
gradationcs et tectum pcrvenict. namque si non erit aequa/e, quo minus fuerit 
a/tum, vox praeripietur ad eam altitudinem ad quam perveniet primo. 

§ 9. orchestra inter gradus imos 
quam diametron habuerit, eins sexta 
pars sumatur, et in cornibus utrim- 
que ad aditus eins mensurae perpen- 
dicu/o inferiores sedes praccidantur, 
et qua praecisio fuerit, ibi constitu - j 
antur itinerum super cilia. i/a enirn 
satis altitudinem habebunt eorum con- 
fornicationes. 

§ 10. scaenae lougitudo ad orchestrae diametron duplex fieri debet. 

§ II. Ipsae aut cm scaenae suas haben t rationes exp/icatas ita uti mediac 
valvae ornatus habeant aulae regiae, dextra ac sinistra hospitalia, secundum 
aut cm spatia ad ornatus comparata, quae loca Graeci nspiiy.-cu? dicunt ab eo 
quod machinae sunt in his locis versatilcs trigonoe habentes singulae tres spe- 
des ornationis, quae cum aut fabularum muta/ioncs sunt futurae seu deorum 
adventus cum tonitribus repentinis, versentur mutentque speciem ornationis in 
fronte, secundum ca loca versurae sunt procurrentes, quae efficiunt una a foro, 
altera a peregre aditus in scaenam. genera autem sunt scaenarum tria, unttm 
quod dici/ur tragicum, alterum comicum, tertium satyricum. horum autem orna- 
tus sunt inter se dissimili disparique ratione, quod tragicae deformantur colum- 
nis et fastigiis et signis reliquisque regalibus rebus, comicae autem aedifi- 
ciorum privatorum et maenianorum haben t speciem prospectusque fenestris dis- 
positos imitatione com m uni um aedißeiorum rationibus, satyricae vero ornanfur 
arboribus speluncis montibus reliquisque agrestibus rebus in topiarii speciem 
deformatis. 

Diese Gegenüberstellung lehrt ohne Weiteres, dass die Beschreibung bei- 
der Theater sehr sorgfältig angeordnet ist. Beim griechischen Theater findet 
sich genau dieselbe Reihenfolge der Bestimmungen wie beim römischen, ja es 
kehren vielfach dieselben Worte wieder. Ferner dürfen wir diejenigen Vor- 
schriften, welche nur beim römischen Theater vorhanden sind, ohne Bedenken 
auch auf den griechischen Bau beziehen, vorausgesetzt, dass dies möglich ist. 
Denn Vitruv sagt bei den Angaben über die erstcrc Theaterart nicht aus- 
drücklich, dass er nur das römische Theater dabei im Auge habe, sondern giebt 
die Vorschriften zur Erbauung eines Theaters im allgemeinen, und fügt dann 
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für das griechische Theater nur die abweichenden Vorschriften hinzu. Ausser- 
dem spricht er durch die Worte in Graecorum theatris non ornnia isdeni ra- 
tionibus sunt facienda , mit denen er die Sondervorschriften für das griechische 
Theater einleitet, deutlich aus, dass mehrere der vorhergehenden Bestimmungen 
auch für das griechische Theater gelten. 

Betrachten wir zunächst die einzelnen Paragraphen : 

§ i. Zuerst wird ein Grundkreis gezeichnet, welcher der untersten Sitzreihe 
entspricht, und in diesen werden für das römische Theater vier gleichseitige 
Dreiecke, für das griechische drei gleichseitige Vierecke eingczcichnet. Die Ecken 
der Dreiecke und Vierecke sollen auf der Peripherie des Grundkreises liegen 
und gleiche Abstände ( intervalla ) haben. Hier mag hinzugefügt werden, dass 
die Zeichnung dieser vielen Dreiecke und Vierecke meines Erachtens vollständig 
überflüssig ist und daher unterbleiben konnte. Es hätte genügt, entweder ein 
Zwölfeck in den Kreis einzuzeichnen oder die Peripherie in 12 Abschnitte zu 
teilen und dann beim römischen Theater einen Teilpunkt mit dem fünften Nach- 
barpunkte, beim griechischen Theater mit dem vierten Punkte durch eine Sehne 
zu verbinden. In den beiden umstehenden Figuren 65 und 66, welche das römische 
und griechische Theater nach Vitruv darstellen, haben wir wenigstens je eines 
der Dreiecke und Vierecke gezeichnet, die übrigen aber fortgelassen, um die 
Zeichnungen übersichtlicher und verständlicher zu machen. 

§ 2. Beim römischen Theater (vergl. Figur 65) soll eine Dreieckseite (d-e) 
zur Vorderkante der Skencnwand, und ein ihr paralleler Durchmesser (b-c) zur 
Trennungslinie zwischen Bühne und Orchestra gemacht werden. Beim griechi- 
schen Theater dagegen (vergl. Figur 66) wird durch die Seite eines Vierecks 
(d-e) die Vorderkante des Proskcnion bezeichnet und durch die ihr parallele 
Tangente (f-g) die Vorder wand der Skene. Während die Orchestra des römi- 
schen Theaters durch die angegebenen Linien in ihren Grenzen schon bestimmt 
ist, muss für die griechische Orchestra die Begrenzung noch vervollständigt werden. 
Dies geschieht, der genauen Anordnung der einzelnen Vorschriften entsprechend, 
richtig am Ende des zweiten Paragraphen durch zwei neue Kreise, deren Mit- 
telpunkte nicht im Centrum des Grundkreises, sondern in den beiden Endpunk- 
ten b und c des Durchmessers liegen. 

Bekanntlich ist über die Grösse und den Zweck dieser beiden Kreise seit 
Jahrhunderten gestritten worden (vergl. die Zusammenstellung der verschiedenen 
Ansichten bei E. Capps, Vitruvius and the Greek stage, Studies in Class. Phi- 
lology, Chicago I 1893, S. 21. A. 1). Schon die Architekten und Gelehrten der Re- 
naissance-Zeit haben die Angaben Vitruv’s verschieden erklärt. Nachdem das 
Theater in Epidauros aufgedeckt und damit eine den Vitruvischen Vorschriften 
fast entsprechende Construction bekannt geworden ist, kann es keinem Zweifel 
mehr unterliegen, dass durch die zwei neuen Kreise die abweichende Krüm- 
mung der beiden äusseren Keile des Zuschauerraumes bestimmt werden soll. 
Die Beweise hierfür sind schon von E. Petersen (Wiener Studien VII, S. 179), 
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E. Fabricius (Rhein. Mus. 1891, S. 341) und E. Capps (a. a. O.) sehr gut darge- 
legt worden. Welcher Zweck durch diese umständliche Veränderung der Curvc 
erreicht werden soll, wird sich später ergeben. Wir werden dann auch die ver- 
schiedenen anderen Lösungen, welche neben der von Vitruv vorgeSchlagencn 
bei den griechischen Theatern zur Anwendung gelangt sind, einzeln darlegen. 
Vorläufig fahren wir in der Erklärung der Vorschriften Vitruv's fort. 

Die beiden netten Kreise sollen so gezeichnet werden, dass das eine Ende 
des Zirkels bei b in corttu dextro (vcrgl. Figur 66) eingesetzt und mit dem 



anderen Ende eiti Bogen geschlagen wird ab intervallo sinistro ad proscaenii 
sinistram partem, d. h. von dem linken Intervall k -1 nach dem entsprechenden 
Teile des Proskcnion hin. Dass Vitruv unter intervallum hier die Abstände der 
12 Teilpunkte des Grundkreises versteht, kann nach dem Wortlaut von g 1 
nicht zweifelhaft sein. Das rechte oder linke Intervall kann ferner nur derjenige 
Teil der Peripherie sein, in welchem das rechte oder linke cornu liegt, wobei 
wir ftir die Bezeichnungen rechts und links stets den Zuschauerraum als Aus- 
gangspunkt nehmen. Das rechte Intervall ist h-i, das linke k- 1 . Hiernach zeichnen 
wir den neuen Kreis mit b als Centrum und mit dem Durchmesser b-c als Ra- 
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dius von c aus nach o hin und ganz entsprechend den zweiten Kreis mit c als 
Centrum von b bis p. 

Eine etwas abweichende Construction, die bisher meines Wissens noch nicht 
vorgeschlagen ist, besteht darin, den Abstand des neuen Centrums b von den 
beiden Endpunkten k und 1 des linken Intervalls k-1 als Radius zu nehmen und 
den letzteren mithin etwas kürzer als einen Durchmesser des Grundkreises zu 
machen. Mit ihm beschreibt inan den Kreisbogen k-l-o. Dieser Lösungsversuch 



Figur" 66. Griechisches Theater nach Vilntv. 


scheint mir erstens dem Ausdruck ab intervallo besser zu entsprechen und 
zweitens fallt bei ihm die Änderung in der Krümmung der Sitzreihen nicht in 
die Mitte eines Keils, was meines Wissens in Wirklichkeit niemals vorkommt, 
sondern zwischen zwei Keile. Der Unterschied zwischen den beiden Lösungen 
ist so gering, dass er kaum zu bemerken ist. In der Zeichnung sind beide Lö- 
sungen nebeneinander angedeutet. 

§ 3 . Im dritten Paragraphen nennt Vitruv sowohl für das römische wie für 
das griechische Theater die Resultate der vorher beschriebenen Constructionen und 
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vergleicht sic untereinander. Im römischen Theater entstehe eine breitere Bühne als 
im griechischen, und sie sei nötig, weil dort alle Künstler auf der Bühne aufträten, 
während in der Orchestra Sitze für die Senatoren aufgcstcllt würden. Im griechischen 
Theater ergebe sich dagegen eine grössere Orchestra, eine weiter zurückliegende 
Skene und eine Bühne von geringerer Tiefe. Die Orchestra (h-k-e-d) ist in der That 
schon beträchtlich grösser als die römische ; ihre Breite vor dem Proskenion 
wird aber durch den zweiten und dritten Kreis noch vermehrt, sie wächst von 
d-e auf n-m. Auch das ist richtig, dass die griechische Skene im Plane Vitruv's 
weiter von dem Centrum des Grundkreises enfernt liegt als die römische. Dass 
dies aber in den Theatern in Wirklichkeit nicht der Fall ist, wird sich später 
zeigen. Schliesslich ist auch die griechische Bühne nach Vitruv's Angaben schmaler 
als die römische ; ihre Breitenmasse verhalten sich wie 4 : 7. Diese Bühne ( pul- 
pituvi), so fügt Vitruv hinzu, werde von den Griechen Logeion genannt und sei 
schmaler als die römische, weil nur die tragischen und komischen Schauspieler 
liier aufzutreten pflegten, während die anderen Künstler ihre Vorstellungen in 
der Orchestra gäben. Jene würden deshalb scaetiici , diese thymelici genannt. 

Vitruv hat hiernach geglaubt, dass das Proskenion des griechischen Thea- 
ters der römischen Bühne entspreche, und dass oben auf diesem Proskenion die 
Schauspieler gewöhnlich aufgetreten seien. Hierin hat er, wie wir später sehen 
werden, geirrt. Das Proskenion hatte zwar die Form eines Podium, war aber 
nicht der gewöhnliche Standplatz der Schauspieler. 

§ 4. Im römischen Theater soll nach Vitruv die Bühne nicht über 5 Fuss 
hoch sein, weil sonst die in der Orchestra Sitzenden nicht die Bewegungen 
aller Schauspieler sehen könnten. Dagegen giebt er im griechischen Theater die 
Höhe der vermeintlichen Bühne (des Proskenion) zu IO — 12 Fuss an und sagt 
ausdrücklich, dass sie nicht geringer als 10 Fuss sein dürfe. Konnten denn, so 
fragt man sich unwillkürlich, die Schauspieler im griechischen Theater doch von 
den Zuschauern der untersten Sitzreihe gesehen werden, obwohl sie viel höher als 
5 Fuss standen? Und warum durfte die griechische Bühne nicht niedriger als 
IO Fuss gemacht werden ? Man hätte doch von den unteren Sitzreihen unzwei- 
felhaft besser gesehen, wenn die Bühne etwas niedriger gewesen wäre. Zufrie- 
denstellende Antworten sind bisher auf diese Fragen nicht gegeben worden. 
Bei unserer Auffassung ist aber, wie hier wenigstens angedcutct werden mag, 
das Minimalmass von 10 Fuss dadurch vollkommen gerechtfertigt, dass das Pros- 
kenion die Höhe eines gewöhnlichen Hauses haben sollte. 

§ 5. Die Treppen des Zuschauerraumes sollen den Ecken des Zwölfeckes 
entsprechen, so dass beim römischen Theater im untersten Range 6 Keile, im 
oberen 12 angelegt werden. Im griechischen entstehen dagegen 7 Keile zwischen 8 
Treppen, und in jedem höheren Range verdoppelt sich die erstcrc Zahl. 

§ 6. Die Angabe über die ausserhalb des Zuschauerraumes liegenden Teil- 
punkte der Peripherie und ihre Beziehung zu den Thüren der Skene und zu 
den Periakten findet sich nur beim römischen 'Theater und gilt zunächst auch 
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nur für dieses, weil die Teilpunkte beim griechischen Theater nicht zu den Thürcn 
passen. Wie die Angaben zu verstehen sind, zeigt Figur 65. Den drei mittleren 
Punkten gegenüber liegen die drei Hauptthiircn der Skcncnvordcrwand, die beiden 
übrigen Punkte liegen nach der Richtung der Periakten hin, ohne genau deren 
Stelle zu bezeichnen. 

§ 7. Für die Sitze des Zuschauerraumes werden maximale und minimale 
Abmessungen angegeben, welche ftir beide Theaterarten gelten. 

§ 8. Die Halle, welche in mehreren Theatern oberhalb des Zuschauerraumes 
vorkommt, wird beschrieben. Die Vorschriften darüber sind für die griechischen 
und römischen Theater die gleichen. 

§ 9. Im römischen Theater muss die Orchestra von aussen durch einen 
neuen Weg zugänglich gemacht werden, weil die alte Parodos durch die Bühne 
verbaut ist. Vitruv giebt deshalb an, dass an beiden unteren Enden des Zu- 
schauerraumes die Sitzstufen in einer Tiefe von 1/3 Radius des Grundkreises 
abgeschnitten werden sollen. Der so entstehende Zugang (s und r), dessen Breite 
nicht angegeben wird, soll als überwölbter Gang unter den Sitzreihen hindurch- 
geführt werden. Die geringe Tiefe von 1/3 Radius, welche für die Wand keine 
grosse Höhe verspricht, legt die Vermutung nahe, dass die unterste Sitzstufc 
des beschriebenen römischen Theaters nicht in der Höhe der Orchestra lag, und 
dass ferner die von Vitruv erwähnten Sitze der Senatoren ähnlich wie in Pompeji als 
besondere breitere Sitzreihen so anzubringen sind, wie ich in der einen Hälfte 
von Figur 65 mit punktirten Linien ergänzt habe. Im griechischen Theater war 
eine Vorschrift über diesen Gang selbstverständlich überflüssig. 

§ 10. Die Länge der Skcnc wird zu 2 Durchmessern des Grundkreises be- 
stimmt. Diese Vorschrift gilt gleicherweise für das römische und das griechische 
Theater, weil sonst eine andere Bestimmung über die Skene des letzteren an der 
entsprechenden Stelle stehen müsste. Thatsächlich passt auch das Längenmass 
annähernd bei vielen Theatern beider Gattungen. 

Irrtümlicher Weise ist diese Vorschrift aber vielfach so verstanden worden, 
als ob Vitruv hier mit scaenae lotigitudo die Länge der Bühne angebe. Da er 
aber die Bühne pulpitutn proscaenii und die Ilintcrgrundwand frons scaenae 
nennt, kann es nicht bezweifelt werden, dass scaena für ihn das hinter der Bühne 
befindliche Gebäude ist, dessen Vorderwand die scaenae frons darstellt. Dieser Bau 
enthält vielfach nicht nur einen hinter der Bühne gelegenen Saal, sondern auch ne- 
ben ihr befindliche Seitcnräumc. Dass solche auch im Theater Vitruv’s wahrscheinlich 
zu ergänzen sind, geht aus der Lage der Thüren der scaenae frons und der 
überwölbten Zugänge r und s hervor. Man braucht nur die drei dicht nebeneinander 
liegenden Thürcn der Skenenwand zu beachten, um sagen zu können, dass sich 
diese Wand schwerlich bis t und u ausgedehnt hat. Ebenso scheint cs mir kaum 
möglich, dass die Stützmauer des Zuschauerraumes über r hinaus die Bühne noch 
in einer Länge von 2/3 Radius verdeckt haben sollte. Durch eine punktirtc Linie 
v-f habe ich angedeutet, wie weit die Bühne selbst etwa gereicht haben mag. 
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Auch beim griechischen Theater ist das ganze Skenengebäude ungefähr zwei 
Durchmesser lang. Jedoch wird nicht die ganze Vorderwand von dem Proske- 
nion eingenommen, sondern links und rechts sind noch Paraskenien und in einigen 
Theatern noch besondere Nebenraume oder Rampen vorhanden. Das Proskenion 
selbst ist in den erhaltenen Gebäuden meist nur gerade einen Durchmesser lang. 
Dass die Seitenbauten zusammen auch noch einen Durchmesser ausmachen, passt 
sehr gut zu der an anderem Orte dargclcgtcn Vermutung über die nach den Seiten 
verschiebbare Skenenwand (scaena t/nefi/is). Vielleicht war das Mass von zwei 
Durchmessern ursprünglich mit Rücksicht auf diese Hinrichtung gewählt worden. 

§ 1 1 handelt von den verschiedenen Dekorationen, von der Bedeutung 
der Thüren der Skenenwand und von den Periakten. Dass diese Vorschriften 
ftir beide Theater gelten, wird man nicht in Abrede stellen wollen. Bei dem grie- 
chischen Theater mit steinernem Proskenion mussten diese Dekorationen, ebenso 
wie in dem römischen Theater, vor dem Proskenion aufgeschlagen werden. Drei Ar- 
ten von Skenen (Dekorationen) werden unterschieden : die tragische mit Tempeln, 
Palästen und anderen Säulcnbauten, die komische mit gewöhnlichen Wohnhäusern 
und die des Satyrspicls mit landschaftlichen Darstellungen. 

Aus dieser Übersicht über die Vorschriften Vitruv's ist zu entnehmen, dass er 
über die Gestalt der Theater gut unterrichtet war und dass ihm Pläne griechischer 
und römischer Theater Vorlagen. Denn nicht nur stimmen die Angaben über die 
Grösse und Lage der einzelnen Bauteile mit den Ruinen im Allgemeinen überein, 
sondern auch die Bezeichnungen sind richtig gewählt. Eine vollständige Überein- 
stimmung mit den erhaltenen Theatern konnte gar nicht erwartet werden, weil 
diese selbst unter sich verschieden sind. Die Zusammenstellung der Unterschiede, 
wie sie z. B. G. Öhmichcn (Griechischer Theaterbau, S. 91) gegeben hat, zeigt dies 
zur Genüge. Stimmen aber auch die von dem römischen Architekten für die ein- 
zelnen Bauteile benutzten Ausdrücke mit den sonst überlieferten Namen überein? 

Im griechischen Theater nennt Vitruv den grossen runden Tanzplatz orchestra 
und die Sehne (d-e in Figur 66) finitio proscaenii, also die Wand, deren Vor- 
derkante sie bildet, proscaenium. Die Tangente f-g bezeichnet er als scaenae 
frons, woraus sich für das Gebäude, dessen Fassade sie bildet, der Name scaena 
ergiebt. Für das Podium, welches vor der Skcnc durch das Dach des Proske- 
nion entsteht, überliefert er endlich den griechischen Namen aoysTov. Alle diese 
Namen sind meines Erachtens vollkommen richtig und stimmen mit den Bezeich- 
nungen überein, die uns durch die besten Zeugnisse (namentlich durch Inschriften) 
für jene Bauteile überliefert sind. 

Im römischen Theater giebt er dem unteren I laibkreis den Namen orchestra 
und bezeichnet die Bühne, welche den grössten Teil des anderen Halbkreises ein- 
nimmt, als pulpitnm proscaenii oder kurz als pulpitum. Den Namen Logeion 
gebraucht er für diese breite Bühne nicht. Die Sehne d-e bezeichnet er als die 
Vorderkante der Skenenwand (ibi finiatur scaenae frons) und deutet damit an, 
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dass hier die Skene mit ihrer Säulcnstellung beginnt. Hinter der Sehne liegen 
zunächst die Säulen des Proskenion und weiter die geschlossene Vordermauer der 
Skene, wie in Figur 65 durch punktirte Linien angcdcutet ist. Unzweifelhaft sind 
auch jene Namen in römischer Zeit im Gebrauch gewesen : dass sie gleichwohl 
nicht ganz correct sind, lässt sich leicht zeigen. Einmal war der Name Orchestra 
für die Hälfte des alten Tanzplatzes insofern nicht ganz richtig, als in ihr kei- 
nerlei Tänze oder scenische Aufführungen mehr stattfanden, sondern die Sena- 
toren dort sassen. Gegen die allgemeine Bezeichnung der Bühne als pulpitum 
lässt sich zwar nichts einwenden, aber die genauere Benennung pulpitum proscacnii 
ist nur dann richtig, wenn damit ein Podium vor dem Proskenion, nicht das 
Proskenion selbst verstanden wird ; denn dass das Wort Proskenion eigentlich eine 
vor der Skene befindliche Schmuckwand bezeichnet, wird im V. Abschnitte aus- 
führlich dargelcgt werden. Endlich war auch der Name scannte frons insofern 
nicht ganz genau, als die vor der Skene stehenden Säulen richtiger als Proskenion 
bezeichnet werden. 

Dieser ungenaue Gebrauch von alten griechischen Namen für mehrere Teile 
des römischen Theaters hängt mit der Thatsache zusammen, dass Vitruv irrtüm- 
licher Weise das Proskenion des griechischen Theaters der Bühne des römischen 
Theaters gleich setzt und in beiden den gewöhnlichen Standplatz der Schau- 
spieler erkennt. Alle Versuche, die auch ich früher unternommen habe, den alten 
Baumeister selbst von diesem Versehen frei zu sprechen und es späteren Ab- 
schreibern zuzuweisen oder durch Ungenauigkeit seiner Ausdrucks weise zu erklären, 
scheitern an der Thatsache, dass Vitruv das Proskenion oder Logeion des 
griechischen Theaters mehrmals dem Pulpitum des römischen gcgenüberstellt und 
damit deutlich beide als die einander entsprechenden Gebäudeteile der beiden 
Theatertypen hinstellt. 

Den thatsächlich bestehenden engen Zusammenhang zwischen dem griechi- 
schen und römischen Theater hat Vitruv nicht besprochen und augenscheinlich auch 
nicht gesehen. Er teilt die beiden Grundrisse als zwei ganz verschiedene Thea- 
terarten mit, ohne auch nur anzudeuten, dass sich der eine mit allen seinen 
Verschiedenheiten aus dem anderen ableiten lässt. Hätte er die enge Verwandt- 
schaft beider gekannt, so würde er nicht die Bühne des römischen Theaters mit 
dem Proskenion des griechischen verglichen und ihre verschiedenen Abmessun- 
gen als eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der beiden Theaterty- 
pen hingestellt haben. 

In den beiden Grundrissen entsprechen sich, trotz der verschiedenen, ihnen 
von Vitruv gegebenen Namen, diejenigen Linien, welche in unseren beiden Figuren 
mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind, nämlich die Durchmesser b-c, die 
Sehnen d-e und die Linien f-g. Bei b-c wird das niemand bezweifeln. Die Sehne 
d-e liegt im römischen Plane dem Mittelpunkte des Kreises etwas näher als im 
griechischen, weil sie in jenem die Seite seines Dreiecks, in diesem die eines 
Vierecks bildet, aber der Unterschied ist nicht bedeutend und in Wirklichkeit an den 
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Theaterruinen sogar verschwindend klein. Vitruv bezeichnet zwar diese Sehne im 
griechischen Theater als finitio proscaenii, im römischen als die Linie, ubi finia- 
tur scaenae frons, aber in Wirklichkeit ist diese «Endungslinie der Skcnenwand» 
identisch mit der «Endungslinie des Proskcnion », denn Vitruv rechnet im rö- 
mischen Theater zur scaenae frons unzweifelhaft auch die Säulen, welche re- 
gelmässig vor dieser Wand stehen und nicht nur dem griechischen Proskenion 
entsprechen, sondern auch ^tatsächlich cpsjxi^viov genannt wurden (z. B. in der 
Inschrift des Theaters von Patara, C. I. G. 4283). 

Die dritte Linie f-g bezeichnet in beiden Theatern die geschlossene Vor- 
derwand der Skene ohne Proskcnion, liegt aber in den beiden Vitruvisclien 
Grundrissen an verschiedenen Stellen. Im griechischen Plan bildet sie eine Tan- 
gente an den Kreis, im römischen eine Sehne zwischen der Sehne d-c und der 
Tangente. In den erhaltenen römischen Theatern ist jedoch die scaenae frons 
meistens ebenso eine Tangente wie int griechischen Plane (vergl. G. Ühmichen, 
Griechischer Theaterbau, S. 155). Vitruv hat also den Abstand vom Mittelpunkt 
des Grundkreises, ähnlich wie bei der römischen Sehne d-e, geringer angegeben, 
als er in den Ruinen wirklich ist. Dazu kommt, dass auch der Mittelpunkt des 
Kreises in Wirklichkeit in den römischen Theatern näher an dem Zuschauer- 
raum liegt, als Vitruv vorschrcibt. Denn der Zuschauerraum pflegt auch in den 
römischen Bauten meist ein voller Halbkreis zu sein, während dies im Vitru- 
vischcn Grundrisse, wo sein unterer Teil beiderseits durch die unteren Zugänge 
abgeschnitten wird, nicht der Fall ist. Wird nun der Mittelpunkt etwas näher 
an den Zuschauerraum heran gelegt, etwa in den Punkt z, und wird der Radius 
entsprechend verkleinert (z-y statt a-y), so ergiebt sich der in Figur 65 punktirte 
kleinere Kreis, bei dem die Linien d-e und f-g fast genau dieselbe Lage haben 
wie im griechischen Plane. 

Ist hierdurch erwiesen, dass die wichtigsten Linien beider Theater sich in 
Wirklichkeit mehr entsprechen als cs nach Vitruv’s Angaben der Fall zu sein 
scheint, so bleiben nur folgende Hauptunterschiede zwischen beiden Theaterplänen 
übrig : 1 . Die grosse griechische Orchestra, welche fast einen ganzen Kreis umfasst, 
ist im römischen Theater in zwei Teile geteilt, eine tief liegende, etwa halbkreis- 
förmige Orchestra und eine erhöhte Bühne. 2. Neben den beiden, zwischen Pro- 
skenion und Zuschauerraum gelegenen Seiteneingängen des griechischen Thea- 
ters sind im römischen Bau noch zwei überwölbte, zur tief liegenden Orchestra 
führende Zugänge hinzugekommen. 3. Der im griechischen Theater einen Halb- 
kreis übersteigende Zuschauerraum ist im römischen Theater wenigstens in seinem 
unteren Teile auf einen Halbkreis beschränkt. 

Von diesen drei Unterschieden sind die beiden letzteren als natürliche Folge 
durch den zuerst genannten bedingt. Denn teilte man die Orchestra des griechi- 
schen Grundrisses in zwei Teile von verschiedener Höhenlage, so musste sowohl ein 
zweiter seitlicher Zugang geschaffen, als auch ein Stück von dem Sitzraum abge- 
schnitten werden. Der Hauptunterschied zwischen dem griechischen und römi- 
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sehen Theater besteht also in der Grösse und Gestalt der Orchestra. Der grosse 
griechische Tanzplatz ist im römischen Theater in einen Spielplatz und einen 
tiefer liegenden Sitzplatz zerlegt. 

Wodurch diese Veränderung des griechischen Theaters veranlasst war, werden 
wir im VII. und VIII. Abschnitt zu erörtern haben. Hier müssen wir nur die wichtige 
Schlussfolgerung ziehen, dass Vitruv übersehen hat, dass die Bühne des römischen 
Theaters ein Teil der früheren griechischen Orchestra ist und daher mit dem 
griechischen Proskenion nichts zu thun hat. 

Da Vitruv in dem griechischen Theater ein hohes und schmales Podium 
fand, welches die Gestalt einer Bühne hatte, und da er andrerseits im römi- 
schen Theater ein niedriges und breites Podium kannte, das wirklich als Bühne 
diente, so lag es für ihn nahe, beide für die einander entsprechenden Bauteile 
zu halten und demnach auch in dem griechischen Proskenion die gewöhnliche 
Bühne zu sehen. Die Annahme lag um so näher, als das Proskenion im 
griechischen Theater manchmal als Logeion diente und wahrscheinlich sogar 
zuweilen Logeion genannt wurde. Den Unterschied zwischen den Abmessungen 
der beiden Bühnen glaubte er durch den Hinweis darauf erklären zu können, 
dass auf der römischen Bühne alle Aufführungen stattfänden, auf dem griechischen 
Proskenion dagegen nur einige Künstler aufträten. Wenn er dabei noch die Be- 
merkung hinzufügt, dass im griechischen Theater die auf dem Proskenion auf- 
tretenden Personen Skeniker, die unten in der Orchestra spielenden aber Thy- 
mcliker genannt würden, so darf nicht übersehen werden, dass unter den Thvme- 
likern in römischer Zeit nicht der alte Chor zu verstehen ist, sondern Flötcnbläser, 
Pantomimen und andere Künstler (vergl. Abschnitt V). 

Vitruv sagt daher keineswegs, wie man gewöhnlich meint, dass die Schauspie- 
ler und der Chor im altgrichischen Theater getrennt aufgetreten seien und in 
verschiedener Höhe gespielt hätten, sondern redet nur von den Aufführungen 
seiner eigenen Zeit ; von dem Chor des alten Dramas spricht er überhaupt nicht. 
Doch es ist hier nicht der Ort, näher auf diesen Punkt einzugehen, weil die Bühnen- 
frage im VII. Abschnitte ausführlich behandelt werden soll. 

Im Anschlüsse an die Erörterung der Theaterpläne Vitruv’s mögen noch einige 
constructive Einzelheiten des griechischen Theaters in’s Auge gefasst werden. 

Die elliptische Form der Orchestra entsteht bei Vitruv durch die Zeichnung 
von drei Kreisen mit drei verschiedenen Mittelpunkten. Um den Zweck dieser 
umständlichen Construction zu verstehen, müssen wir zunächst untersuchen, ob bei 
den ausgegrabenen Theatern ähnliche Abweichungen von dem einfachen Kreise 
Vorkommen. Dies ist in der Tliat der Fall. An den griechischen Theatern sind 
bisher mehrere verschiedene Arten der Umfassungslinic der Orchestra festgestellt. 
Alle Theater besitzen einen Halbkreis oder wenigstens beinahe einen vollen Halb- 
kreis als mittelsten Teil der Grundfigur. Die Vergrösserung über den Halbkreis 
hinaus ist aber in verschiedener Weise erfolgt. 
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Figur 67. Theater mit kreisrunder Orchestra. 


Erstens konnte mit demselben Mittelpunkt und demselben Radius auf beiden 
Seiten noch ein Stück des Kreises gezeichnet werden, wie es z. B. in Sidc, Myra 

und Aezani geschehen ist (I, Figur 67). 
Zweitens konnte die Verlängerung in 
geraden parallelen Linien in der Rich- 
tung der Tangenten des Halbkreises 
erfolgen (II, Figur 68), eine Lösung, 
die z. B. in Scgesta, im Piräus und 
in Athen gewählt ist. Die dritte Lö- 
sung wird von Vitruv angegeben und 
besteht darin, dass die Verlängerung 
mit dem Durchmesser als Radius und 
mit den Endpunkten des Durchmes- 
sers als Centren gezeichnet wird (III, 
P'igur 69) ; sie hält die Mitte zwischen 
der ersten und zweiten Lösung, denn 
die Linie liegt in diesem Falle zwischen 
der Tangente und dem weitergeführten 
Kreisbogen. Ein in dieser Weise an- 
gelegtes antikes Theater hat man bis- 
her nicht 'gefunden. Eine vierte Lösung, welche mit der von Vitruv angegebenen 
im Resultat ziemlich übereinstimmt, ist bei dem Theater von Epidauros ange- 
wendet. Es sind für die Enden 
des Zuschauerraumes zwei neue 
Mittelpunkte gewählt, welche nicht 
in den Endpunkten des Durchmes- 
sers, sondern, wie Figur 70 zeigt, 
näher an dem Centrum des Krei- 
ses liegen. Ein weiterer Unter- 
schied besteht hier darin, dass 
mit dem ursprünglichen Radius 
kein ganzer Halbkreis, sondern 
nur 4/5 desselben gezeichnet ist. 
Acht Keile des Zuschauerraumes 
haben den ursprünglichen kleine- 
ren Radius, zwei Keile auf jeder 
Seite dagegen den neuen grösse- 
ren Halbmesser. Diese Lösung hat 
theoretisch den Vorteil, dass der 
Krümmungs - Unterschied der bei- 
den verschiedenen Kreise nicht so gross, und der Übergang aus der einen in die 
andere Curvc nicht so merklich ist wie bei dem Grundrisse Vitruv’s. Allein in 
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der Praxis kann dieser Unterschied der beiden Lösungen unmöglich bemerkbar 
gewesen sein. 

Eine andere Lösung, welche zwischen der des Vitruvischen Planes und der 
des Theaters von Epidauros in der 
Mitte liegt; und ebenfalls eine ellip- 
tische Curve ergiebt, findet sich 
im Theater von Magnesia am Mai- 
ander (vergl. Athen. Mitthc'l. 1894, 

S. 71). Sie mag aber hier unbeach- 
tet bleiben, weil die Art der Curve 
und ihre Construction wegen der 
nur teil weisen Ausgrabung der Or- 
chestra nicht als vollkommen sicher 
gelten kann. 

Die vier verschiedenen Lö- 
sungen sind nicht nur in mathe- 
matischer Hinsicht interessant, son- 
dern haben auch für die wichtigste 
Frage der Theatergcschichtc, für 
die Bestimmung des Standortes der 
Schauspieler, eine nicht zu unter- 
schätzende Bedeutung. Um dies zu zeigen, müssen wir die oben schon aufge- 
worfene Frage zu beantworten suchen, welchen Zweck diese verschiedenartigen 
Constructioncn verfolgen. 

Vitruv bezeichnet selbst eine der 
Folgen der von ihm beschriebenen 
Anordnung, indem er im § 3 ausspricht, 
dass die Orchestra durch die Annahme 
der drei verschiedenen Kreise grösser 
werde als beim römischen Theater, bei 
dem nur ein Kreis gezeichnet ist. Allein 
dies kann nicht der eigentliche Zweck 
der umständlichen Construction sein, 
weil das Resultat verschwindend klein 
ist. Um den wirklichen Zweck zu er- 
kennen, müssen wir uns noch die Vor- 
frage vorlegen, warum die Griechen 
den Zuschauerraum grösser gemacht 
haben als einen Halbkreis. 

Man pflegt hierauf zu antworten, 


Figur 69. Elliptische Orchestra nach Vitruv. 



Figur 70. Elliptische Orchestra von Epidauros. 


dass cs geschehen sei, um die Zahl der Zuschauersitze zu vermehren. In der 
That fasst ein griechisches Theater mehr Zuschauer als ein römisches von 
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demselben Durchmesser, denn in jenem kommen die in den Endkeilen sitzenden 
Personen hinzu. Die Zahl der Zuschauer ist z. B. in dem griechischen Theater 
Vitruv’s um l/6 grösser als in seinem römischen Theater. Bei wirklich ausge- 
führten Bauten ist dieser Unterschied zuweilen noch grösser. Da die griechi- 
schen Theater die älteren sind, liegt bei ihnen selbstverständlich keine Vcr- 
grösserung eines früher kleineren Baues vor, sondern cs hat umgekehrt bei den 
römischen Theatern eine Verkleinerung des älteren Zuschauerraumes stattgefun- 
den. Man darf voraussetzen, dass dieser Nachteil des römischen Theaters durch 
andere Vorteile aufgehoben wurde. Die Verkleinerung des Zuschauerraumes wird 
meist damit erklärt, dass die in den äussersten Keilen des griechischen Thea- 
ters sitzenden Zuschauer die auf der Bühne stattfindenden Aufführungen nicht 
gut gesehen haben würden und dass deshalb die den I lalbkrcis überschreitenden 
Sitzreihen im römischen Theater fortgclassen worden seien. Diese Begründung 
ist aber unrichtig. Denn cs giebt nicht nur mehrere Theater mit römischer 
Bühne, bei denen auch über den Halbkreis hinaus noch Keile mit Sitzreihen er- 
halten sind (z. B. das athenische Dionysos-Theater und mehrere Bauwerke Klein- 
asiens), sondern aucli solche, bei denen zwar die untersten Sitzreihen der äus- 
sersten Keile fehlen, aber gerade die oberen, von denen man die Bühne am 
schlechtesten übersehen konnte, oberhalb des überwölbten Durchganges vorhan- 
den sind (z. B. in Pompeji). Ausserdem ist es auch nicht ganz richtig, dass man 
von den Sitzen der äussersten Keile im griechischen Theater schlechter auf die 
Bühne sehen könne als von dem letzten Keile eines römischen Theaters. Den 
Grund für die Verkleinerung des Zuschauerraumes dürfen wir in der Anlage 
des überwölbten Zuganges erkennen, welcher gerade den Platz des letzten Kei- 
les einnahm. Dieser Zugang war, wie im VII. Abschnitt nachgewiesen wird, durch 
die Teilung der alten Orchestra in eine Bühne und eine Arena notwendig geworden. 

Der Vergleich mit dem römischen Theater giebt uns also keine Antwort 
auf die Frage, warum der griechische Zuschauerraum grösser als ein Halbkreis 
ist. Die Antwort findet sich aber leicht, wenn wir uns erinnern, dass die kreisrunde 
Orchestra die Grundlage war für die Bildung des griechischen Theaters und 
dass zu der Zeit, als der Zuschauerraum zuerst eine feste Gestalt gewann, neben 
dieser Orchestra die Skcne als Tangente des Kreises lag. Vor dem Skenenge- 
bäude mussten beiderseits zwei seitliche Zugänge zur Orchestra (die beiden Pa- 
rodoi) frei bleiben, der ganze übrige Teil der Orchestra - Peripherie wurde von 
Sitzen eingenommen. Der Zuschauerraum dehnte sich daher bis an die Parodoi 
aus und war also grösser als ein Halbkreis. Hätte man ihn nur einen Halbkreis 
gross gemacht, so würden die Parodoi die Breite eines ganzen Radius erhalten 
haben, was weit über das Bedürfnis hinausgegangen wäre; die Hälfte des Radius 
reichte vollkommen aus. So entstand der griechische Zuschauerraum, wie er uns 
in vielen Theatern erhalten ist. 

Die gewöhnliche Annahme, dass die Erweiterung über den Halbkreis hinaus 
den Zweck gehabt habe, mehr Zuschauer unterzubringen als in einem Halb* 
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kreise, liisst sich auch mathematisch als nicht ganz stichhaltig erweisen. Nehmen 
wir z. 13 . in dem griechischen Theater Vitruv’s den Durchmesser des Kreises zu 20’" 
an, so beträgt der Umfang des Halbkreises 31,4'" und der ganzen über den 
Halbkreis verlängerten untersten Sitzreihe etwa 37*”, wenn wir die Treppen nicht 
in Abztig bringen. Eine gleiche Länge hätte man aber besser durch eine geringe 
Vergrösserung des Durchmessers (auf etwa 23, 5 m ) erreichen können, ohne ge- 
zwungen zu sein, den Sitzraum über den Halbkreis zu erweitern. Zu dieser Anord- 
nung würde man auch sicherlich gegriffen haben, wenn es nicht nötig gewesen 
wäre, dem Spielplätze wegen der Tänze tlcs Chores einen vollen Kreis zu geben. 
Als in römischer Zeit diese Grundbedingung des griechischen Theaters nicht 
mehr bestand, wurde auch der Sitzraum nicht grösser als ein Halbkreis gemacht- 

13 ei der Verlängerung über den Halbkreis bestand die einfache und natür- 
liche Anordnung darin, dass der ganze Sitzraum mit einem einzigen Radius um 
dasselbe Centrum angelegt wurde, und thatsächlich ist diese Construction auch 
bei manchen Theatern gewählt worden. Sie hatte aber einen grossen Übel- 
stand im Gefolge. Als nämlich im V. Jahrhundert die Skene neben der Orchestra 
erbaut wurde, und die Schauspieler in der vor der Skene liegenden Hälfte der 
Orchestra aufzutreten pflegten, mussten sich die Zuschauer in einem solchen 
Theater zum Teil stark seitwärts drehen, um nach dem Spielplätze sehen zu 
können. Die Drehung war um so grösser, je näher man den beiden Enden sass. 
Ein Blick auf Eigur 67, welche ein solches Theater darstellt, wird dies veran- 
schaulichen. Alle Zuschauer sind hier, wenn sic geradeaus sehen, nach dem 
Centrum der Orchestra gerichtet, oder mit anderen Worten, ihre Schlinien tref- 
fen sich alle im Mittelpunkt des Kreises. Der an der Ecke des Zuschauerraumes 
Sitzende muss sich um fast 60 Grad drehen, wenn er zur Skene sehen will. 

Diesem Übelstand abzuhelfen, ist die von Vitruv vorgcschricbcnc Anord- 
nung bestimmt (III, Figur 69) und demselben Zweck dienen auch die anderen 
beiden Lösungen (II und IV in den Figuren 68 und 70). Bei allen dreien wird 
die starke Biegung der Flügel dadurch vermieden, dass die den Halbkreis über- 
steigenden Bogenstücke mit grösseren Radien gezeichnet werden. In Epidauros 
(Figur 70) sind die neuen Radien nur wenig grösser als der Radius des Grund- 
kreises. Der mit dem letzteren beschriebene Bogen ist kleiner als ein Halbkreis, 
dafür ist die Länge der Endbogcn um so grösser. Im griechischen Theater Vi- 
truv’s (Figur 69) haben die neuen Radien die doppelte Grösse tlcs alten. In Athen 
(Figur 68) sind die Radien, mathematisch gesprochen, unendlich gross, die neuen 
Bogen sind gerade Linien, nämlich die senkrecht zur Skene gerichteten Tan- 
genten des I lalbkreises. 

Die Stellen, in denen sich die Sehlinien aller Zuschauer treffen, sind in den 
drei Abbildungen durch eine doppelte Linie angedeutet, welche übereinstimmend 
in der vor der Skene liegenden Hälfte der Orchestra liegt und sich von dem 
Mittelpunkt des Grundkreises in der Richtung auf die Skene hin erstreckt. Man 
kann diese Linie das Centrum des Zuschauerraumes nennen; jedenfalls bezcich- 
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net sic den Platz, wo die Aufführungen am besten von allen Zuschauern gesehen 
werden konnten. 

Hieraus ergiebt sich die wichtige Thatsache, dass die griechischen Theater- 
räume wegen ihrer Gestalt ausnahmslos für solche Aufführungen erbaut sein 
müssen, welche zwischen dem Centrum des Kreises und dem Proskcnion statt- 
fanden. Hätte der Spielplatz, wie man bisher glaubte, und wie auch Vitruv lehrt, 
zwischen dem Proskcnion und der Skcnc gelegen, so würde ein einfacher Halb- 
kreis die beste Form für den Zuschauerraum gebildet haben. Höchstens hätte 
noch die als II bezeichnetc Lösung mit geraden Linien Anspruch auf Beachtung 
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l-'igur 71. Griechisches Theater nach Vitruv mit cingezcichnctcm Tan/.plarz. 

gehabt. Die Lösungen III und IV lassen sich bei einem solchen Spielplätze aber 
nicht erklären, während sie zu unserer Auffassung vorzüglich passen. Auf die 
Bedeutung dieses Umstandes für die Entwickclungsgeschichte des Theaters wer- 
den wir im VII. Abschnitte zurückkommen. 

Schliesslich darf bei der Vergleichung des griechischen Theaters Vitruv's mit 
den erhaltenen Bauten nicht vergessen werden, dass der Grundkreis des Vitru- 
vischcn Theaterplanes nicht der eigentliche Orchestrakreis ist, sondern die Linie 
der untersten Sitzreihe. Weder den Umgang noch den Canal, welche in manchen 
Theatern die Orchestra von dem Sitzraume trennen, hat der römische Archi- 
tekt in Betracht gezogen. Nur diesem Umstande ist cs zuzuschreiben, dass die 
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Orchestra des Vitruvischen Theaters scheinbar keinen vollen Kreis bildet. Wenn 
wir im Plane Vitruv’s, wie cs in der nebenstehenden Figur 71 durch eine punk- 
tirtc Kreislinie geschehen ist, einen Umgang vor der untersten Sitzreihe annch- 
men und demnach einen kleineren Kreis als eigentliche Orchestra ziehen, so 
geht diese als voller Kreis vor dem Proskcnion her. Allerdings muss der Um- 
gang, wenn er überall die gleiche Breite haben soll, sehr breit gemacht werden, 
damit die finitio proscaatii wirklich zur Tangente wird. Dieses Resultat ist bes" 
scr dadurch zu erzielen, dass der Umgang nach dem Vorbilde des athenischen 
Dionysos-Theater eine verschiedene Breite erhalt, indem ein 'zweiter Mittelpunkt 
für den Orchestrakreis gewählt wird. Hs ergiebt sich dann der in Figur 71 mit 
voller Linie gezeichnete kleinere Orchestrakreis. 


(W. D.) 





IV. ABSCHNITT. 


DAS ALTGRIECHISCHE THEATER 
NACH DEN ERHALTENEN DRAMEN. 

In den vorhergehenden Abschnitten sind bei der Besprechung der erhaltenen 
Theaterruinen schon die Schlüsse angedeutet worden, die aus der baulichen Ein- 
richtung des Spielhauses für die Art des Spieles gezogen werden können. Aber 
die besprochenen Bauten reichen nur bis ins IV. Jahrhundert zurück, sodass 
scheinbar die Frage völlig offen bleibt, welcher Art das Theater in der Zeit 
des Aeschylos und Euripides gewesen sei. Gerade diese Frage ist es «aber, die 
bei allen Untersuchungen über das antike Theater das grösste Interesse in An- 
spruch nimmt, da wir ein volles Bild von der Wirkung des klassischen Dramas 
erst gewinnen können, wenn wir über die Art der sccnischen Aufführung im 
Klaren sind. 

Aber wenn auch die erhaltenen Steinbauten für die Beantwortung dieser 
Frage nicht unmittelbaren Aufschluss geben, so bieten sie doch für unsere Kennt- 
nis der Zustände des älteren Theaters einen sehr wertvollen Anhalt. Wir lernen 
aus ihnen zunächst die Anordnung der kreisrunden Orchestra, des Zuschauerraums 
und der Skene, und wir dürfen ferner mit Sicherheit annehmen, dass in den 
steinernen Skcncn Grundriss und Aufbau älterer provisorischer Holzbauten fest- 
gehalten worden ist. Zu untersuchen bleibt «aber, in wie weit die Steinbauten 
des IV. Jahrhunderts jenen älteren Holzbauten gegenüber schon eine jüngere, 
weiter fortgeschrittene und veränderte Entwickelungsform darstellen. Umgekehrt 
muss aus dem zu erschliessenden älteren Theatertypus des V. Jahrhunderts der 
durch das lykurgische Theater bekannt gewordene Steinbau ohne Zwang sich 
erklären und ableitcn lassen. 

i. Standort der Schauspieler und des Chores. 

Zeitgenössische litterarische Überlieferung über das Theater der älteren Epoche 
besitzen wir nicht, und das wird Niemanden Wunder nehmen, der mit der Art 
des schriftstellerischen Betriebes im V. Jahrhundert vertraut ist. Was die Litte- 
rarhistoriker seit der Zeit des Aristoteles über ältere Theatereinrichtungen berich- 
ten, ist zum grossen Teil nur auf Rückschlüsse gegründet, die in den Verhält- 
nissen der späteren Zeit ihren Ausgangspunkt haben ; davon soll im V. und VII. 
Abschnitt noch besonders gehandelt werden. Hier gilt es zunächst die einzigen 
Zeugnisse, die für die Spielart des V. Jahrhunderts unmittelbare Beweiskraft 
beanspruchen können, das sind die erhaltenen Dramen, ins Auge zu fassen - 
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Allerdings sind aus diesen Zeugnissen bisher sehr verschiedenartige Schlüsse ge- 
zogen worden. Und cs ist natürlich, dass über Art und Grad der durch Spiel 
und Dekorationen erreichten Illusion den individuellen Vorstellungen immer ein 
gewisser Spielraum bleiben wird. Aber über die Anordnung des Spielplatzes 
und die Grundform der Skcnc muss aus der Ökonomie der erhaltenen Dramen 
um so sicherer ein Aufschluss zu gewinnen sein, als willkürlichen Vermutungen 
durch die Form der jüngeren Steinbauten feste Grenzen gezogen sind. 

Da das Theater geschaffen wurde, um dem Drama zu dienen, so muss seine 
Anlage in erster Linie von den Zwecken und Bedürfnissen des Dramas bestimmt 
worden sein ; sie muss sich also aus den Zwecken und Bedürfnissen der erhaltenen 
Dramen auch wieder crschlicsscn lassen. Dabei bleibt aber noch die Möglichkeit 
zu erwägen, dass aus älteren Zeiten gewisse conventioneile Einrichtungen erhalten 
geblieben sein könnten, mit denen das entwickelte Drama als mit etwas fest 
Überkommenem zu rechnen gehabt hätte. Wir müssen daher zunächst einen Blick 
auf die Vorstufen des Dramas werfen, um festzustcllen, unter welchen Bedingungen 
die Aufführungen der älteren Epoche .stattgefunden haben. Wir haben hier nur das 
cliorische Drama ins Auge zu fassen und können daher die Vorgeschichte der 
Komödie um so mehr bei Seite setzen, als für die Entwickelung des Theaters, wie 
nicht bezweifelt werden kann, nur die Tpayixs: yopst Bedeutung gewonnen haben. 
Wenn in Attika wie anderswo in älteren Zeiten possenhafte Dialogsccnen ohne 
Chor aufgeführt worden sind, so mögen für solche Darstellungen besondere Ein- 
richtungen geschaffen worden sein ; für die entwickelte Komödie aber, in der die 
Gesänge der xupiwBjt mit den dialogischen Sccnen zu einer festen äusseren Einheit 
verschmolzen sind, kommen dieselben Erfordernisse in Betracht, wie für die Tra- 
gödie, deren Kunstform für die spätere Entwickelung der Komödie vorbildlich 
geworden ist. 

Der Versuch, die Vorstufen darzustellen, durch welche die einem mimetischen 
Dithyrambus vergleichbaren Dichtungen der Tpaytxsl */spot hindurchgegangen sind, 
muss der Literaturgeschichte überlassen bleiben. Für die Fragen, die uns hier 
beschäftigen, ist von grundlegender Bedeutung die Thatsache, dass die Gesänge 
und Tänze eines costümirten Chors den Kern der älteren «tragischen» Dichtungen 
bildeten. Diese konnten also nur auf einem für chorische Tänze geeigneten Platz, 
auf einer kreisrunden ipy^errpa, vorgeführt werden. Da die Tpaytxol ‘/opoi ebenso 
wie die dithyrambisch-lyrischen Chöre in engster Beziehung zum Cultus standen, 
so müssen sic auf Tanzplätzen aufgeführt worden sein, die in einem grösseren 
heiligen Bezirk lagen oder selbst durch einen besonderen Altar als geheiligte 
Stätten bezeichnet waren. In wie weit die Tanz-Schemata dieser Chöre in ihren 
Grundformen den Tanzbewegungen der dithyrambisch-lyrischen (nicht mimctischen) 
Chöre ähnlich waren oder sich von ihnen unterschieden, hat sich bisher nicht 
ermitteln lassen. 

Ein bestimmteres Bild von den Anfängen der dramatischen Kunstform gc- 
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winnen wir erst von dem Augenblick an, wo mit den Tänzen und Gesängen 
des Chors der Einzelvortrag einer nicht zum Chor gehörenden Persönlichkeit, 
eines Cnroxpit^;, verknüpft erscheint. Dieser üitoxpirf,c, der in bestimmte Wechsel- 
beziehung zum Chor tritt, muss natürlich ebendorthin sich begeben, wo der Chor 
sich befindet. Wenn er zu einer längeren Mitteilung an den Chor sich wendete, 
so wird er, so wie der Redner, der mitten unter einer auf gleichem Niveau 
stehenden Menge spricht, auf einen etwas erhöhten Untersatz, einen «Tritt» (gjjjjia) 
sich gestellt haben. Das musste sich dann um so mehr empfehlen, wenn, worauf 
manches hinzuweisen scheint, im Anbeginn die tragischen Chöre eine grössere 
Zahl von Personen umfassten, als späterhin. Als solcher erhöhter Platz bot sich für 
den Schauspieler, der vom Chore umdrängt wird, wie der Redner in der Volksver- 
sammlung vom Kreise der Zuhörer, auf dem Tanzplatz die Stufe des Altares dar; 
wo ein solcher gefehlt haben sollte, konnte aus Holz oder Stein eine besondere 
Stufe für ihn zurechtgemacht werden. Das ist selbstverständlich, und so haben 
auch schon die Alten sich die Sache gedacht, auf deren Zeugnisse wir noch im 
VII. Abschnitt zurückkommen werden. 

Natürlich wird aber derjenige, der auf ein Bema tritt, um sich einer grösseren 
Zahl von Menschen mit seiner Ansprache verständlich zu machen, dadurch nicht 
als ein Wesen anderer Gattung wie seine Zuhörer bezeichnet Auch eignet dem 
Schauspieler deswegen nicht eine besondere cultliche Bedeutung; denn so gut wie 
er erfüllt auch der Chor eine religiöse Function, und ebenso wie der Altar ist 
auch die Orchestra an dem Altar ein geheiligter Platz. Das Betreten der erhöhten 
Stufe ist nur durch die bestimmte Situation des Schauspielers als eines Redners 
geboten, geboten eben darum, weil der Schauspieler mitten unter den Choreuten 
sich befindet. Dieser muss, um zu der erhöhten Stufe zu gelangen, durch dieselben 
Eingänge cintretcn, durch die der Chor gekommen ist, und über denselben 
Platz schreiten, wie die Choreuten. Dieser Platz muss ihm also auch offen gestan- 
den haben, wenn eine erregte Wcchselredc, eine lebhaftere Handlung grössere Be- 
wegungsfreiheit erheischte. Fälle solcher Art müssen insbesondere seit der Zeit, 
wo zu dem ersten Schauspieler ein zweiter hinzugetreten war, immer häufiger ge- 
worden sein. 

In der Entwickelungsgeschichte der Tragödie findet sicli also kein Moment, 
das die Verbannung der Schauspieler auf ein Podium mit besonderen Zugängen 
erklärlich erscheinen Hesse. Wenn späterhin ein solches Podium vorhanden war, 
so lässt cs sich nicht als eine aus einfachen Verhältnissen überkommene convcn- 
tionclle Einrichtung erklären, sondern nur als eine durch die Erfordernisse der 
entwickelten Tragödie hervorgerufene Ncuschöpfung. Und in der That ging ja bis 
vor Kurzem die allgemeine Ansicht dahin, dass eben in der Kunstform des entwickel- 
ten Dramas die Notwendigkeit einer besonderen Schauspielerbühne gegeben ge- 
wesen sei. Man ging dabei von der Voraussetzung aus, dass cs wünschenswert 
gewesen sei, die Schauspieler über die Choreuten emporzuheben und dauernd von 
dem Chore abzusondern. 
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Prüfen wir zunächst die Gründe, auf welche diese Voraussetzung sich aufbaut, 
in der Allgemeinheit, in der sie vorgebracht zu werden pflegen. Man will fürs 
Erste in der Scheidung der Schauspieler vom Chor einen Ausdruck der inneren 
Wesensverschiedenheit der beiden Factorcn des Dramas erkennen. Dem gegenüber 
muss festgehalten werden, dass der Chor nicht nur in den älteren aischyleischen 
Tragödien die Rolle einer in der Handlung mitten inne stehenden Person vertritt, 
sondern dass er auch in denjenigen jüngeren Stücken, wo er keinen Versuch macht, 
unmittelbar in die Handlung einzugreifen, nicht nur nach dem Urteil der Zu- 
schauer sondern auch in den Augen der Handelnden als ein mitbeteiligter, persön- 
lich nahestehender Zeuge der Ereignisse erscheint. Ihrer bürgerlichen Stellung nach 
sind natürlich die Personen des Chores den Trägern der I lauptrollen untergeordnet ; 
da sie eine Schaar engverbundener, gleichgestellter Genossen darstellen, können 
sie nicht wohl alle Personen königlichen Ranges sein. Aber so sehr es verständlich 
ist, dass man die Schauspieler gerne stattlicher und grösser als die im Range 
niedriger stehenden Leute des Chors erscheinen liess, so naiv muss der Gedanke 
erscheinen, dass die höhere Rangwürdc der von den Schauspielern dargcstellten 
Persönlichkeiten durch Zuweisung einer erhöhten Standfläche mit besonderen Zu- 
gängen angcdcutct worden sei. 

Nicht durchschlagender wie diese inneren Gründe sind die aus den äusseren 
Verhältnissen des Spielplatzes abgeleiteten Argumente, welche eine dauernde Schei- 
dung der Schauspieler und Choreuten wünschenswert erscheinen lassen sollen. 
Man sagt, die Schauspieler würden, wenn sie auf dem Boden der Orchestra stän- 
den, von den Choreuten verdeckt werden. Diese Besorgnis könnte vielleicht für die 
Tragödie schon durch den Hinweis entkräftet werden, dass die Schauspieler — we- 
nigstens seit der Zeit des Aischylos — dank ihrer Schuhe, Kleidung und Haartracht 
um ein Beträchtliches an Grösse und Mächtigkeit die Chorpersonen überragten. 
Sic muss aber überhaupt als unbegründet erscheinen, wenn man sich die Grösse 
des antiken Spielplatzes und die verhältnismässig geringe Zahl der auf diesem 
Platze verteilten Personen gegenwärtig hält. Nichts war leichter für den Chor 
als an einem beliebigen Punkt der Orchestra den Standplatz so zu wählen, dass 
der Blick auf die vor der Skene sich bewegenden Schauspieler frei blieb. In 
der Regel zogen sich wohl in den Sccnen, in denen die Schauspieler mit ein- 
ander verhandeln, die Choreuten in die Nähe der Parodoi zurück, wobei der 
Chorführer allein ein wenig vorgetreten sein wird, um den Schauspielern näher 
zu stehen. Wo aber der Chor zu Lied und Tanz in den mittleren Teil der 
Orchestra tritt, da sehen wir, dass in den allermeisten Fällen überhaupt kein 
Schauspieler anwesend ist, der verdeckt werden könnte. In der verhältnismässig 
geringen Zahl der Scencn, in denen ein Schauspieler auch während eines Chor- 
liedes vor der Skene verharrt, befindet er sich in beschaulicher Haltung, in 
Schmerz oder in Gebet versunken, kurz in einer Situation, in der er das Inter- 
esse nur in geringem Grade auf sich zieht und den Blicken der Zuschauer 
entzogen werden kann oder vielleicht sogar entzogen werden soll. 
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Wenn also schon an und für sich der Gedanke, dass der Schauspieler nie- 
mals hat verdeckt werden dürfen, schwerlich richtig ist, so könnte eine beson- 
dere Bühne diesem Zwecke nur in sehr seltenen Fällen genügen. Denn es ist 
zu selbstverständlich, um ausgesprochen werden zu müssen, dass überall dort, wo 
Schauspieler und Choreuten einander körperlich näher kommen, beide auf dem- 
selben Niveau stehen müssen, sodass der Höhenunterschied der Bühne gerade 
dort, wo eine deutliche Scheidung der Parteien erwünscht sein könnte, den 
Dienst versagt. 

Bevor wir von diesen allgemeinen Erwägungen zur Betrachtung der in den 
Dramen vorliegenden Einzelfälle übergehen, müssen wir noch den Begriff der 
< Bühne» bestimmter zu kennzeichnen versuchen, damit die Untersuchung über 
den Spielplatz der klassischen Zeit sich nicht in einen Kampf um Worte ver- 
liere. Die Verteidiger des Bühnenspiels haben zum grossen Teil die IO Fuss hohe 
Bühne selbst schon aufgegeben und sich auf eine niedrigere Plattform zurückge- 
zogen ; sie sind zum Teil wohl auch bereit, noch um einige Stufen herabzu- 
steigen, behalten aber dabei die Fachausdrücke des Bühnenspiels in der alten 
Weise bei. Demgegenüber muss bemerkt werden, dass die Annahme eines um 
i — 2 Stufen erhobenen Standplatzes für die Schauspieler, die durch ästhetische 
Erfordernisse manchem empfohlen scheinen könnte, sich überhaupt der Discus- 
sion entzieht ; denn über das Vorhandensein einer solchen niederen Standstufe, 
die auf den Verkehr von Chor und Schauspieler keinen Einfluss übt, können 
die Dramen keinen Aufschluss geben. Aber bemerkt werden muss, dass die 
Baudenkmäler der Annahme einer solchen ständig vorhandenen Standstufe oder 
Plattform nicht günstig sind, während andererseits durch die jeweilige Scenerie 
in vielen Stücken den Schauspielern ein erhöhter Standplatz für bestimmte Mo- 
mente der Handlung dargeboten wird, wie unten gezeigt werden soll. 

Wo in diesem und den folgenden Abschnitten von der Bühne und der da- 
durch bewirkten Trennung von Chor und Schauspielern die Rede ist, verstehen 
wir unter Bühne ein wirkliches Podium von beträchtlicher Höhe, das besondere 
seitliche Zugänge hat und von der Orchestra aus nur mittelst vorgelcgtcr Trep- 
pen zu erreichen ist. Als weiteres Kennzeichen einer solchen Bühne muss ferner 
betrachtet werden, dass auf ihr und hinter ihr die Dekorationen so angebracht 
sind, dass sic als der eigentliche Schauplatz der Handlung zu gelten hat, der durch 
die Bühnen-Vordcrwand scharf abgetrennt ist von dem Tanzplatz des Chors. 

Über das Vorhandensein einer Bühne in diesem Sinn müssen aber die Dra- 
men Aufschluss geben. Denn eine solche Trennung von Chor und Schauspielern 
muss für die Ökonomie des Dramas von entscheidendem Einfluss gewesen sein; 
sie muss in der Disposition der Sccnen, in der Verteilung der den Schauspie- 
lern und dem Chor zugewiesenen Handlung, in der Art des Auftretens und des 
Abgehens bemerkbar werden. Es können hier, damit der Umfang des Buches 
nicht allzusehr anschwelle, die Dramen nicht einzeln nach diesen Gesichtspunk- 
ten hin untersucht werden. In den letzten Jahren sind diese Fragen in einer 
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Anzahl von Schriften behandelt w orden ; die letzten und besten darunter sind 
die von Capps, The stagc in the Greek theatre according to the extant dra- 
mas (New Haven und Berlin 1893), von Weissmann, Die sccnischen Aufführungen 
der griech. Dramen (München 1893) und von Bodensteiner, Sccnische Fragen Uber 
den Ort des Auftretens und Abgehens von Schauspielern und Chor im griechi- 
schen Drama (Leipzig 1893). An dieser Stelle müssen wir uns damit begnügen, 
die Fälle, welche typische Bedeutung haben, durch einige Beispiele zu erläutern. 
Hierbei dürfen die erhaltenen Stücke als eine einheitliche Gruppe behandelt 
werden. Denn so gross auch die Entwickelung ist, welche die Skene seit der 
Zeit des Aischylos bis zum Ende des V. Jahrhunderts genommen hat, und so 
sehr die Partien des Chors im Laufe der Jahrzehnte an Umfang und Gewicht 
eingebüsst haben, so ist doch das Verhältnis des Chors zu den Schauspielern 
im Princip dasselbe geblieben, und niemand, der eine hohe Schauspiclcrbühne 
für 450 vor Chr. leugnet, wird sic für 400 annehmen. Auch die ältere Gruppe 
der aischylcischcn Dramen, die noch keine Skene voraussetzen, dürfen wir hier 
mit einbczichen, während die Besonderheiten, die aus der einfacheren Beschaffen- 
heit dieser Stücke sich ergeben, im zweiten Teile dieses Abschnittes im Zusam- 
menhang mit der Ausstattung des Spielplatzes besprochen werden sollen. Dass 
endlich auch Scenen der Komödie als gleichwertige Zeugnisse neben denen der 
Tragödie herangezogen worden sind, wird sich aus der gegebenen Zusammenstel- 
lung, wie wir glauben, von selbst rechtfertigen. 

Wenn eine Bühne der vorher bezeichneten Art vorhanden war, dann muss 
die Scheidung von Chor und Schauspielern für die gesamte Anordnung und 
Gliederung des Stückes massgebend gewesen sein ; es muss darauf vom Dich- 
ter überall Rücksicht genommen worden sein, sodass auch für die Aufführung 
diese Scheidung sich als ein Vorteil oder doch wenigstens nicht als störendes 
Hindernis erweisen muss. Durch eine Untersuchung der Dramen muss sich also 
feststellen lassen, I. ob der Chor wirklich von dem durch Dekoration oder Skene 
bezeichneten eigentlichen Spielplatz und also auch von den Schauspielern durch 
die Zwischenwand und das Podium einer Bühne geschieden war, 2. ob die Schau- 
spieler auf einem besonderen Podium neben der Orchestra sich aufzuhaltcn und 
den Schauplatz der Handlung durch besondere von den Orchestraparodoi ver- 
schiedene Zugänge zu betreten pflegten. 

Wir fassen zunächst die Beziehungen des Chors zur Skene ins Auge. Es 
ist klar, dass der Chor, der in der Regel aus Freunden (Freien), nicht aus Die- 
nern (Sklaven), der Schauspiclpersonen besteht, gewöhnlich nicht aus der Wohnung 
der Schauspieler (der Skene), sondern von aussen her durch die Parodoi den 
Spielplatz betreten muss. In den wenigen Fällen aber, wo der Chor aus Perso- 
nen besteht, die den Wohnort der Schauspieler teilen, betritt und verlässt er 
die Skene ohne Schwierigkeit. Aus dem Palast kommt der Chor der Choephoroi 
in der Orestie des Aischylos, der Chor der Dienerinnen in Euripidcs «Phacthon» 
(frgm. 773), in den Palast begiebt sich der Chor der Jagdgenossen in Euripi- 
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des «Hippolytos» (108, 1 1 3) ; aus dem Tempel kommt der Nebenchor der r.pszcy.- 
ns't in den «Kumeniden* (1005), aus den Lagerzelten der Achäer erscheinen abtei- 
lungsweise die gefangenen Frauen, die den Chor von Euripidcs «Trocrinnen* bilden; 
und in Aischylos «Kumeniden* stürzen die Erinyen einzeln aus dem delphischen 
Tempel. Besonders auffallend ist, dass in Euripides «Helena» der Chor mitten im 
Stücke sich in das Haus begiebt (327, 385) und dann wieder von dorther zu- 
rückkehrt (515). In der Mehrzahl der Fälle hätten die Dichter durch kleine Än- 
derungen den Chor durch die Orchestrazugänge kommen und gehen lassen kön- 
nen, wenn das Betreten der Skene für den Chor mit irgend welchen Unbequem- 
lichkeiten verbunden gewesen wäre. 

Aber nicht nur in diesen Fällen tritt der Chor in unmittelbare Beziehung zur 
Skene (oder zur Dekoration). Wie in den älteren Stücken des Aischylos der Chor 
sich unmittelbar an dem als Dekoration dienenden Aufbau befindet, an den grossen 
Altären in den «Schutzflehcnden» und den «Sieben», am Grabe des Dareios in den 
«Persern» (686), so sehen wir ihn auch in den späteren Stücken häufig unmittelbar 
an der Skene. Mehrfach wird ausdrücklich gesagt, dass der Chor nahe am Palaste 
stehe (Eurip. Medea 1293, Hippol. 777, Phoen. 274, Soph. Oed. R. 1047, Elektra 
327), in Euripidcs «Ion» (510) stehen die Frauen des Chors äjx^i xpr,zt 3 z; Sipuov Ojs- 
eixmv, im «Orestes» bewachen sie die Zugänge zum Palast ( 1250), in Aristophanes 
«Ekklcsiazusen» (1 1 14) werden sie angeredet mit den Worten: üj*«?; O’ecat zapia tit’ 
iz\ tatst Oypat;. Ebenso ist in Aristophanes «Wespen» der Chor unmittelbar vor 
dem Hause, im «Frieden» schafft er mit Hacken und Stricken das Bild der Eirene 
aus der Höhle, die einen Theil der Dekoration bildet, in der «Lysistrate» kommen 
die Chöre bis unmittelbar an das Thor der Akropolis. Im «Kyklops» treiben 
die Satyrn die Heerde herbei, die in die Höhle des Kyklopen gebracht wird 
(35,82); später verjagt sie der Silcn : ywp-TsO’ w; täytsta ävTpwv äz s ( 1 9 1 ) ; im «Phi- 
loktctcs» des Sophokles ladet Ncoptolemos den Chor ein, sich die Höhle, in der 
Philoktctes wohnt, genauer zu besehen: stpxsu Gapsüv (144 f). Mehrfach sehen 
wir, wie der Chor an die Thüren des Palastes herantritt, um zu erlauschen oder zu 
erspähen, was im Innern vorgeht (Soph. Antig. 1251, Eurip. Her. für 747, 1047, 1 109). 
Im « Orestes » muss Elektra den Chor, der sich neugierig genähert hat, hin- 
wegweisen : iiroxpä ßiz' (142) — oix ap Yjpiwv, eix är’ atxwv r. s 2 a Mv eiXüjet? (l70f). 
Im « Ion » will der Chor, nachdem er den Tempel bewundert hat, Y’jäXwv öirep- 
ßf.vat (220), was ihm aber, da er vorher kein Opfer gebracht hat, nicht erlaubt wird. 

Obwohl hier nirgends die Spur einer Schranke zwischen Chor und Skene zu 
bemerken ist, hat man doch gerade aus einigen hierhergehörigen Scencn die 
Existenz einer Buhne nachweisen wollen. Es kommt mehrfach vor, dass der Chor 
eine Zeit lang überlegt, ob er in den Palast eindringen soll, zuletzt aber davon 
absteht, so Aesch. Agam. 1304, Eurip. Med. 1275, Hec. 1042; oder aber der Chor 
wird cingeladcn, in das Haus zu kommen, lehnt aber ab, der Einladung Folge 
zu leisten, so Soph. Aias 330, Eurip. Hippol. 575, 777, Cycl. 630 f. Man hat nun 
gesagt, der Dichter dürfe nicht zulassen, dass der Chor wirklich in die Skene 
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gehe, weil es unbequem und störend wäre, wenn die Choreutcn die Bühnentreppe 
emporsteigen müssten ; darum weigere sich der Chor die Skcnc zu betreten. In 
Wirklichkeit liegt aber die Sache anders. Der Chor ist dazu bestimmt, den Zu- 
sammenhang des Stückes durch seine Anwesenheit aufrecht zu erhalten ; ginge 
er fort, dann wäre der Spielplatz leer. Der Chor muss also in der Orchestra 
bleiben, damit der Faden des Stückes nicht abreisse. Andrerseits kann aber der 
Dichter den Chor nicht teilnahmlos draussen stehen lassen, wenn im Inneren 
des Hauses wichtige Entscheidungen fallen. Daher muss er den Schein erwe- 
cken, dass in den Personen des Chors die Absicht in den Palast zu gehen er- 
wacht sei und dass bloss durch Energielosigkeit, Schwäche und Meinungsverschie- 
denheit die Beschlussfassung so lange aufgchalten werde, bis das Ereignis ino 
oxT;vf;; vollzogen ist. 

In anderen Fällen wieder wird nur deshalb eine Einladung an den Chor ge- 
richtet, damit der Schauspieler einen Anlass habe, aus dem Hause hcrauszutre- 
ten und in einigen Worten zu erzählen, was darinnen geschieht. Ganz richtig 
sind diese Motive schon in den Scholien aufgedeckt zu Sophokles Aias 328 
und 330 : 'tcütwv yäp suvex’ iffri/.tjv', xtOxvtjv tt,v r.pitp amv tfj; 4 ;sBsu «pyjtJtv iva p.i) 
Bitjv; t'ov Afavra iv TCiaütr, crv|*?;pä xxraXsXo m£vai .... Vj sjv 'Rxjiijasac *te Br, yvvr, 
c3aa xal atyiiiXtoxs; süy cia ts avTbv rapa(A.jO'ToOai iXX» tsv yipbv T.pzxpizsxxx 
vai* eseiSy; Bs atsTtsv tsv yspbv äxsXmetv ttjv <rxr,v4,v, ävaSsä IvBjOev J Afa;, iva p.s(vr ( 
4s t y<opa$ 6 ysps;‘ tovto yip essOei 4 Oest^?. 

Auch aus diesen Stellen also darf man schliesscn, dass der Chor unmittelbar 
der Skcnc nahestand und sehr wohl in die Skene hätte hineingehen können. 
Denn nur dann erklärt es sich, dass die Dichter dieses Motiv so leichthin ver- 
wenden. Die unmittelbare Nachbarschaft des Chors an der Skcnc muss ferner in 
allen jenen Fällen angenommen werden, wo der Chor in das Innere der Skene 
sieht, also namentlich auch in jenen Situationen, bei denen man von der An- 
wendung des Ekkyklcma zu sprechen pflegt (s. u.). 

Soll man nun annehmen, dass in allen diesen Fällen der Chor seinen 
üblichen Standplatz, die Orchestra, verlassen und, um in die Nähe der Skene 
zu gelangen, eine Bühne ersteigen musste? Für eine solche Annahme Hesse sich 
auch nicht der Schein eines Zeugnisses beibringen. Vielmehr ist die natürliche 
Folgerung aus den erwähnten Stellen die, dass die Orchestra bis an die Skene 
selbst heranreichte und von ihr durch keine Bühne abgetrennt war. Um hier- 
über Klarheit zu gewinnen, müssen wir auch noch das Verhältnis des Chors zu 
den Schauspielern in Betracht ziehen. 

Hier muss nun zunächst darauf hingewiesen werden, dass die unmittelbare 
Nähe des Chors eine allgemeine und grundlegende Voraussetzung für den gan- 
zen Verlauf der Handlung in den Dramen des V. Jahrhunderts ist. Der Chor 
sieht und hört alles, was die Schauspielpersonen thun und reden, und das gilt 
als selbstverständlich ; Fremde erkundigen sich daher, ob er treu sei (Eur. El. 
272, Soph. El. 1203), man bittet um sein Wohlwollen (Eur. Hel. 1388), ersucht 
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ihn Stillschweigen zu halten (Iphig. Aul. 542). Nur ausnahmsweise, wenn er 
weiter hinweggetreten ist oder die Schauspieler leiser gesprochen haben, folgt 
er nicht ganz dem Verlaufe des Gespräches, so, wie es scheint, Eur. Iphig. Taur. 
798, wo er den Orestes tadelt, als dieser Iphigenien umarmt, vgl. Soph. El. 634. Ab- 
gesehen von den Pallen, wo der Chor sich absichtlich verbirgt, wird er daher auch 
von den auftretenden Schauspielern immer sofort gesehen. Nur Iphig. Aul. 862 
scheint der in der Thüre stehende Greis (der erst später ins Freie tritt) ihn nicht 
zu bemerken, wenn er fragt: jaivw me SijTa 73?;8’ züXat;, worauf 

Klytaimestra antwortet : w; p.ivoi; Xlyat; £v ; sei es, dass der Chor auch hier 
abseits steht, sei es, dass er ihr als zuverlässiger Mitwisser gilt (vgl. 917, 975). 

Die Möglichkeit eines ungehinderten Verkehrs von Chor und Schauspielern 
ergiebt sich mit voller Klarheit aus den Stellen, an denen der Chor dem 
Schauspieler bis zur körperlichen Berührung nahe kommt. Es ist dabei nicht 
von Belang, ob der ganze Chor oder der Chorführer allein in die I landlung 
cingreift ; denn cs ist klar, dass der Chorführer wohl einige Schritte seinen Leu- 
ten vorangehen kann, aber nicht durch Betreten eines andersartigen erhöhten 
Standplatzes von ihnen sich völlig abscheiden kann. 

In dem «Agamemnon» des Aischylos setzen die Choreuten ihre Schwerter 
in Bereitschaft, um auf Aigisthos und sein Gefolge cinzudringen, werden aber 
von Klytaimestra daran behindert. Im «Rhcsos» verfolgt und erreicht der Chor 
den Odysseus : oix epsT; £jv0r;|jia, zpiv Sti sm'pvwv p.oXeTv (684); Here. für. 

254 f. versuchen die Greise, die den Chor bilden, dem Lykos in den Weg zu 
treten; Hel. 1627 sagt der Chor (oder Chorführer) zu Thcoklymenos : süx ifi t - 
aspiai « irz'Km ewv .... oä (xtv cJv <s’ exujpiev .... aüyyo'Kv 8s or,v ou xtsvsi? Vjiawv 
ixivrwv, iXX’ epi. Soph. Oed. Col. 826 will der Chor die Wegführung der An- 
tigone verhindern und Kreon aufhalten: sutsi a’ Häufiger sind die An- 

griffe des Chores auf die Schauspieler in der Komödie. Wie der Chor der 
«Acharner» mehrfach den Dikaiopolis bedroht (280 f., 525 f.), so greift auch der 
der «Ritter» gleich bei seinem Einmarsch den Paphlagonier an (257); ähnliche 
Scencn finden sich in den «Wespen» (422, 430) und «Vögeln» (343 f., 400). 
Auch in freundlicher Absicht nahen sich die Choreuten den Schauspielern. Soph. 
Aias 1182 ruft Tcukros den Chor heran, um den kleinen Eurysakcs an der 
Leiche des Aias zu schützen: OjAst; te jjuj yuvaTxsj ävt’ ivSpwv 7 :^Xa; xap^Tarr’, 
«XX’ «p^yjt’. Eurip. Cycl. 175 drängen sich die Satyrn neugierig um Odysseus, 
und auch da, wo die Choreuten sich bittend an den Schauspieler wenden : zpb? 
vsviTuv <j£ fx'Tsüspsv (Med. 853), y 3VU “ £7£ I? £?pa* xpwxltv» <t’ ava; (Phoen. 293), 
npt; at '(‘vz\xio 5 .... avToptai äpfiztTvcwa tb abv y ivu (Eurip. Suppl. 2 77), wer- 
den sic mit den entsprechenden Geberden unmittelbar an den Schauspieler 
herangetreten sein. 

In allen diesen Fällen scheint vollkommene Gleichheit und Einheitlichkeit 
des Spielplatzes vorausgesetzt. Und wie hier ohne Schwierigkeit der Chor dem 
Schauspieler sich nähert, so kommt in anderen Scenen der Schauspieler nahe 


i. Standort der Schauspieler und de» Chores. 


185 

an den Chor heran. In den «Schutzflehenden» des Aischylos sucht der ägypti- 
sche Herold die Danaidcn vom Altäre wegzureissen (863 f. ) und in Euripides 
«Iphigenie auf Tauris» wendet sich Iphigenie mit bittender Geberde an die ein- 
zelnen Frauen des Chors: aXXx zpij <st Bsijtä;, « xat <r’ '.xvsjjüxi, 0« 8* ®t Xy;$ r.ixpr/.- 
8o< y ov * twv T£ (1068). Auch sonst ist vielfach deutlich zu erkennen, dass Schau- 
spieler und Choreutcn nebeneinander auf demselben Platze sich befinden. 

Mehrfach werden die Choreuten und Schauspieler von einer neu herzutre- 
tenden Person gemeinsam angesprochen, vgl. Soph. El. 1441, Phil. 230, 402, 
Eur. El. 761. Wie Odysseus Eur. Cycl. 100 aus der Schaar der Satyrn zuerst 
tbv y epatiotTcv, nämlich den Silcn, begrüsst, so findet Herakles Eur. Her. für. 527 
seine Frau Mcgara und seinen Vater mitten unter den Choreuten, syXw t' h 
avJptüv. In der Eröffnungssccnc der «Lysistrate» werden die Frauen, einschliess- 
lich Kallonikc und Lampito, immer zusammen angeredet. Ebenso lassen sich bei den 
Versammlungsscencn in den «Thesmophoriazuscn» und «Ekklesiazuscn» die Frauen, 
denen besondere Rollen zugewiesen sind, von den anderen, die den Chor bilden, 
nicht trennen. Aber auch Tekmessa und die Salaminier im «Aias» müssen bei 
dem Suchen des Leichnams auf dem gleichen Niveau sich befinden. Wenn die 
Choreuten in der Orchestra suchen und den Leichnam nur deshalb nicht finden, 
weil sie nicht auf die erhöhte Bühne können, so ginge der ganze poetische Reiz 
der Situation verloren. Nicht deshalb findet Tekmessa den Leichnam, weil sie 
allein die Bühne betreten darf, sondern weil sie als die dem Aias am engsten 
Verbundene, von der Ahnung ihres geängstigten Herzens getrieben, zuerst zur 
richtigen Stelle geleitet wird. Als später der Chor eben dorthin kommt, ver- 
hüllt sie die Leiche vor seinen Augen (915» 1002). Undenkbar ist ferner eine 
örtliche Trennung von Chor und Schauspielern in Sccnen wie in der Gerichts- 
verhandlung der «Eumenidcn», wo Orestes und Apollon einerseits, die Erinycn 
andererseits vor die Richter hintreten. Und wie in den « Schutzflehenden » des 
Aischylos Chor und Schauspieler in gleicher Weise an den Altar herankommen, so 
sehen wir sie in den «Choephoren» (23 f.), in den «Persern» (620 f.) und in der 
«Iphigenie auf Tauris» (63 f.) zu gemeinsamer Opferhandlung verbunden, in Euripi- 
des «Schutzflehenden» (8 f., 100 f.) an demselben Altar vereinigt, in Sophokles «Nau- 
sikaa» gemeinsam mit Ballspiel beschäftigt (Eust. Od. p. 1554; Athen. I, 20 f.). 

Auch abgesehen davon, dass die Orchestra der natürliche Standplatz des 
Chores ist, kann hier kaum ein Zweifel sein, dass der Schauplatz der Handlung 
eben die Orchestra ist. Dazu nötigt ebenso die grosse Zahl der vereinigten 
Personen (in den Versammlungs- und Gerichtsscenen), wie die Grösse der aufge- 
stellten Schmuckbauten (Altäre, Gräber) und die erforderte Freiheit der Bewe- 
gung (beim Suchen, beim Ballspiel u.s.w.). 

Das Erscheinen der Schauspieler in der Orchestra ist aber auch dort über- 
all gesichert, wo sie mit dem Chore gemeinsam einziehen oder abzichcn. Aus 
Gründen, die aus der Ökonomie des Dramas sich ergeben, kommen gemein- 
same Einzüge nur selten vor ; abgesehen von Eurip. Ale. 860 kann man Eur. 
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Ilippol. 54,118 und Arist. Plut. 253 f. hierher rechnen. Um so häufiger sind die 
feierlich geordneten gemeinsamen Auszüge. Sie finden sich als der übliche Ab- 
schluss des Dramas durchwegs in der älteren Zeit, wo die Schauspieler noch nicht 
durch eine Skene im Hintergründe verschwinden konnten; die «Schutzflehenden» 
des Aischylos, ‘die «Sieben» und die «Perser* bieten hierfür Belege. Auch spä- 
terhin sind diese Auszüge dort Regel, wo keine Skene vorhanden oder doch 
das Spielhaus nicht als Wohnhaus der Rollenträger erscheint, so am Schlüsse 
von Sophokles «Aias» und «Philoktetes», in Euripides «Schutzflehenden», «Troerin- 
nen» und «Kyklops». Mitten im Stück ist ein solcher gemeinsamer Abzug — ein 
feierlicher Leichenzug — in Euripides «Alkestis» (740) vorgeführt worden. Auch 
anderwärts, so in Sophokles «Trachinierinnen» darf man voraussetzen, dass am 
Schlüsse der Zug der Schauspieler und Statisten denselben Weg genommen ha- 
ben ( 1278 f.) wie die Choreutcn. 

Man hat sich freilich nicht gescheut, auch in diesen Fällen eine Teilung 
des Zuges anzunehmen, indem man die Schauspieler oben auf einer Bühne, die 
Choreuten unten durch die Orchestra abgehen lassen wollte. Wer nicht sieht, 
wie dadurch alle ernste Wirkung zerstört und ins Lächerliche verzerrt würde, 
mit dem ist nicht zu rechten. Übrigens heisst es Soph. Phil. 1469 ausdrücklich: 
•/u)pm|A£7 5 s xävTs; isXXeT?, und noch deutlicher lauten die Spiel Weisungen in den 
aristophanischen Komödien, die mit einem fröhlichen Festzug abschliessen. So 
sagt in den «Acharncrn* Dikaiopolis (1231): eitsoÖe vuv ä5cvte$ <!> tr.vsXXa KaXXivixc; 
und der Chor erwiedert: «XX’ im «Frieden» ruft Trygaios dem Chor, 

der ihn mit dem Hymcnaioslied begleitet, zu (1 35 5) : xäv |aoi ^XaxsDvta? 

ISeoOs, und ähnlich sagt Pcisthetairos in den «Vögeln» (1755): £"ssOe vOv yi\t.z\.w 
m ? 0 ),a irävxa ouvv&puv. In den «Fröschen» befiehlt Pluton dem Chor, Aischylos 
das Geleit zu geben (1524): faivEie roivuv up.£t; tcutw Xap.i:a 5 a; ;spa;, ya'jAa -ps- 
i:^|a-ete toTtiv toüto’j tcutov |a£Xesiv xa't ixcXzaTaiv xsXaSsüvTE;. Im «Plutos» macht der 
Chor der vorausziehenden Schaar der Schauspielpcrsoncn Platz (1208) : oux£ti 
loivov etxcii; piXXsiv oj 5’ tipiä; äXX 1 ävgr/dips!v i <; touzisOev' SeT ya p xatixiv tcütwv a'iovxa? 
E-ssOai. Dass liier überall der Fcstzug, an dessen Spitze oder in dessen Mitte 
die Schauspieler stehen, durch die Orchestra und die Parodoi sich bewegt, kann 
keinem Zweifel unterliegen ; mehrfach nehmen die Schauspieler auch selbst an 
dem Tanze Anteil, so tanzen Philokleon in den «Wespen» (1516, 1 5 3 5 )> Lysistrate 
und der Lakoncr in der «Lysistrate» (1275 f), BIcpyros in den «Ekklcsiazusen» 
(1165) dem Chore voraus. 

Aber auch dort, wo Chor und Schauspieler zwar nicht gemeinsam eintreten, 
aber aus denselben Gegenden und auf denselben Wegen kommend gedacht sind, 
müsste man es als grobe Störung der Illusion empfinden, wenn der Schauspieler 
durch andere Zugänge käme als die Choreuten, die ihm folgen oder ihn (wie in 
den «Eumeniden» 244 f. und den «Acharncrn» 204) verfolgen. So kann z. B. in 
den «Schutzflehenden» des Euripides (772) Adrastos dem Zuge, der die Leichen 
der Gefallenen dem Chor der Mütter überbringt (941 f.), doch nur durch die 
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Orchestraparodos entgegengehen, durch die der Leichenzug später hereinkommt. 
Ebenso hat man ziemlich allgemein anerkannt, dass Schauspieler, die zu Wagen 
kommen, nur in die Orchestra eingezogen sein können ; lassen wir strittige Fälle, 
wie in Aischylos «Schutzflehenden» (i8of.) und «Persern» (607 f.) bei Seite, so 
bleiben doch als sichere Beispiele die Auffahrten im «Agamemnon» (747), in Euri- 
pides «Elektra* (988, 1135), in den «Troerinncn» (527, 572,626) und der «Iphigenie 
in Aulis» (591 , 6io f.) ; auch fiir anderweitige grosse Aufzüge, wie z. B. für den 
des Eichas und der kriegsgefangenen Frauen (Trach. 221 f.), wird man die Be- 
nützung der Orchestrazugänge von vornherein als wahrscheinlich zugeben wollen. 

Auch noch auf anderem Wege lässt sich vielfach nachweiscn, dass der 
Schauspieler durch die Parodos den Spielplatz betreten hat. Nur dadurch können 
wir es erklären, dass ein von aussen herbeikommender Schauspieler auch dann 
zuerst an den Chor sich wendet, wenn andere Schauspieler anwesend sind. Es 
mag genügen, an Stellen wie Eurip. El. 761, Cycl. 210, Androm. 881, Or. 356 f., 
470 f., Sophocl. Oed. R. 924 f., El. 660 f. und Phil. 230 zu erinnern. Offenbar ist 
hier überall der Schauspieler auf seinem Wege zur Skene zuerst dem Chor be- 
gegnet; er muss also selbst durch die Parodos gekommen sein, in deren Nähe 
der Chor steht. Die gleiche Folgerung lässt sich aus den Stellen ziehen, wo 
der Chor (oder Chorführer) schon von Weitem einen Schauspieler herankom- 
men sicht. In schmale Bühnenzugänge könnte ein in der Orchestra stehender 
Choreut nicht sehen, wohl aber hat er freien Ausblick in die Parodoi. Aus 
den zahlreichen Beispielen, denen freilich nicht allen gleiche Beweiskraft zuer- 
kannt werden wird, mögen die Stellen Aischyl. Agam. 489 Soph. Aias 1042, 
El. 1428, Trach. 221,730, Phil. 539,1261, Eurip. Androm. 545,879, El. 339, Or. 
347, Rhcsos 85, Troad. 236 hervorgehoben werden. 

Endlich ist auch dort, wo die Schauspieler erst längere Zeit nach ihrem 
Auftreten zur Skene (oder zum Proskenion) gelangen, wie Odysseus und Nco- 
ptolcmos im «Philoktetes», Euclpides und Peisthctairos in den «Vögeln», von 
vornherein klar, dass sic durch die Parodos in die Orchestra gekommen 


sein müssen. 

Die Sache liegt also so: Überall dort, wo sich für Schauspieler, die nicht 
aus der Skene selbst herauskommen, etwas über die Art des Auftretens er- 
mitteln lässt, ergiebt sich, dass dabei die Orchestraparodos benutzt wurde. Da- 
gegen lässt sich nirgends nachweisen, dass die Schauspieler durch besondere seit- 
liche, von jenen Parodoi geschiedene Zugänge gekommen wären. Schon mehrfach 
hat man in diesem Zusammenhang auf die Situation in Fluripides «Orestes* 
1251 f. verwiesen. Dort verteilt Elektra den Chor auf beide Seiten des Pala- 
stes: «rcfjO ’ al piv 6pu>v xivS' ipLaSj^pr, xpiSav, at J’ £v 0 i 5 ‘ aV/.ov ctpav ei; ?psupiv 
Sijj.ojy. Diese Ausdruckswcisc wäre sehr merkwürdig, wenn hier neben den vom 
Chor bewachten seitlichen Zugängen vor dem Hause ausserdem noch die brei- 
ten ebenfalls oft von Schauspielern benützten Parodoi auf den Spielplatz führen 
würden. Die Worte sind aber vollkommen verständlich, wenn die Orchcstrapar- 
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odoi die einzigen Wege darstcllen, auf denen man zu dem Palaste gelangen kann. 

Wenn nun in einer so grossen Anzahl von Fällen die Schauspieler erweis- 
bar in der Orchestra auftraten, so dürfen wir weiter gehen und fragen, was 
uns hindert, die Orchestra als den gewöhnlichen und allgemeinen Spielplatz für 
die Schauspieler anzusehen. Vor allem gilt es zu untersuchen, ob den bisher 
besprochenen Stellen etwa andere gegenüberstellen, die es als notwendig oder 
wünschenswert erscheinen lassen, dass die Schauspieler auf einer von der Or- 
chestra abgetrennten, erhöhten Bühne auftreten. 

Man hat in diesem Sinne einige Stellen geltend gemacht, an denen von 
Schauspielern über steilen Anstieg geklagt wird. Eurip. El. 489 sagt der Greis, 
der zu Elektras Hütte kommt: w; zbsgSxsw twv5’ ipOtav eixuv ifysi yip ovti 

■jwis :cpo35f;v3tt -o2t. ijAio; 2e itps$ ye rsü? ftXou? eljeXxTfsv 3 tx/.f|v äxavöav xa': xa/.fp- 
poxsv ysvu. Wer annimmt, dass der Schauspieler bei diesen Worten wirklich 
einen Anstieg ausführte, der giebt damit eigentlich die Bühne schon preis. Denn 
er muss voraussetzen, dass der Schauspieler durch die Orchestraparodos hcrcin- 
gekommen ist, und dass die Erhöhung, auf der die Skcne sich befindet, nicht 
mittelst einer vorgelegten Treppe, sondern über eine als Fclswcg gestaltete 
Rampe emporsteigt. Denn einen Mann, der über die Holzstufen einer convcn- 
tionellcn Bühne hinaufgeht, über die Steile des Felsterrains klagen zu lassen, 
wäre ein Scherz, den ein Komiker sich gestatten könnte, nicht aber ein Tra- 
gödiendichter. An sich ist es sehr wohl möglich, dass die Hütte der Elektra 
ein wenig über dem Boden der Orchestra erhöht lag, wie dies für die Höhlen- 
wohnungen im «Philoktetcs» und in den «Vögeln» wahrscheinlich ist (s. u.); 
diese Erhöhung ist aber dann in der bestimmten, von dein Dichter für das 
betreffende Stück geschaffenen Situation begründet. Euripides wünscht, dass der 
Zuschauer sich die Hütte der Elektra im steinigen Hügelland der Argolis gelegen 
denkt (216, 534), und die Klagen des Pädagogen dienen daher in gleicher Weise 
zur Charakteristik des Schauplatzes wie zu der des Greises. Die Verse sind aber 
sehr wohl verständlich, wenn sie sich nur auf den Weg beziehen, den der Greis, 
als er durch die Parodos cintritt, schon zuriickgclcgt hat. Dass der Schauspie- 
ler auch noch vor den Augen des Zuschauers bergan steigen müsse, ist eine 
Forderung, über die zu streiten vergeblich und hier um so miissiger wäre, als 
eine conventionelle Bühne daraus keinesfalls erwiesen werden könnte. 

Ähnliche Klagen über die Mühsal des Stcigens sind dem alten Pädagogen 
in Euripides «Ion» (727. 738 f.) in den Mund gelegt, der von Krcusa geleitet, zu 
dem hochgelegenen delphischen Heiligtum kommt. Von dieser Scene gilt genau 
dasselbe wie von der in der «Elektra». Auch hier sollte wohl der Zuschauer 
diesen mühevollen Weg in der Parodos oder richtiger ausserhalb der Parodos 
sich denken. Erst längere Zeit nach diesen Klagen langt der Greis bei dem Chor 
an, von dem also auch angenommen werden müsste, dass er auf der voraus- 
gesetzten Erhöhung steht. Man könnte demnach — und man hat das in der That 
gethan — statt einer Sehauspielerbühnc auch eine Chorbühne aus dieser Scene 
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herausdeuten. Vgl. Weissmann, Die sccnische Aufführung der griechischen Dra- 
men des V. Jahrhunderts, S. 53. 

Dasselbe dichterische Motiv kehrt wieder in dem Chorlied Kur. Her. 1 1 9 f., 
dort vergleichen sich die Greise mit einem Pferde, das xpb^ irsTpatcv Xtaa; den 
Wagen emporzicht. Die dichterische Fiction ist wohl die, dass der Chor, indem 
er durch die Orchestra zur Skene geht, den Weg von seiner Wohnung oder 
von der Agora her zu der hochgelegenen thebanischcn Königsburg zurücklcgt. 
Wie dieser Weg zu denken ist, lehren die Worte des Liedes den Zuschauer, 
der nicht alle Unebenheiten des Aufstieges realistisch in der Orchestra darge- 
stellt zu sehen verlangte (vgl. Arist. Vesp. 230). Wer auch hier einen wirklichen 
Anstieg ausgeführt glaubt, der müsste vor dem Palast eine durch eine hohe 
Rampe zugängliche Plattform annchmcn, auf der der Chor auch während der fol- 
genden Scencn seinen Stand hätte. Auch dann würden aber die Verse kein 
Zeugnis für eine abgesonderte erhöhte Schauspielbühne, sondern höchstens eines 
für eine »Chorbühne* abgehen können, eine Annahme, auf die wir noch im 
VII. Abschnitt zurückkommen werden. 

Ganz ähnlich wie im «Herakles» liegt die Sache in Aristopliancs «Lysi- 
strate», wo der Chor der Greise (286) sagt : äXX' aitö yip p.31 rJJ? Xoucöv tau 
yupfov t b xpb; itsXiv, tö stijxdv , 0: ohsuJtjv eyw. Das letzte Stück Weg, das der 
vom Markte Kommende zurückzulegen hat, um an das Thor der Akropolis zu 
gelangen, steigt steil bergan. Wer annimmt, dass man das einem Athener wirk- 
lich vor Augen führen musste, der giebt zu, dass die Erhöhung des dekorativen 
Aufbaues für die bestimmten Zwecke des Stückes angebracht war, also mit einer 
conventioncllcn Bühne nichts zu thun hat. Jedenfalls würden wir auch hier nicht 
eine Schauspielerbühne vor uns haben, sondern eine breite, durch eine Rampe 
zugängliche Plattform, auf der in den folgenden Scenen der Chor Platz zu 
lebhaftester Bewegung hat. 

Es erübrigen noch einige Komödienstellen, in denen man die Ausdrücke 
ävaSauvsiv und xataizfvsiv als Beweise für ein Bühnenspiel zu verwerten versucht 
hat. ’Ava fiaivttv heisst in Athen nach der aus Volks- und Gerichtsverhandlungen 
üblichen Ausdrucksweise: auftreten, vor den Leuten erscheinen, das Wort er- 
greifen ; xataSaivsiv heisst : abtreten, vom Rcdeplatz hinweggehen. In dieser allge- 
meinen Bedeutung sind die Worte mindestens ebenso gut anwendbar auf Jeman- 
den, der durch die I'arodos in die Orchestra hcraufkommt, wie auf den, der 
durch seitliche Zugänge auf einer Schauspielerbühne sichtbar wird. Ich glaube 
aber, dass in allen hier in Betracht kommenden Stellen die Worte aus den ge- 
gebenen Situationen heraus in bestimmterem, prägnantem Sinne zu verstehen sind. 

Arist. Eq. 148 wird dem Wursthändler, der den Zuschauern noch nicht sichtbar 
ist, zugerufen : ivjpo 2 sDp w fiXra xe, ivzJaivi ctojttjp -rfj t:sXsi xal vijiv ?avs£?. Das 
soll, so behauptet man, eine Einladung sein, auf der Schauspielerbühne zu erschei- 
nen. Aber wenn wir uns gegenwärtig halten, dass der Wursthändler, als er von 
den durch die Parodos hinausblickenden Sklaven gesehen wird, sich angeblich 
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unten in der Agora befindet (147, 181), während das Haus des Demos auf einer 
der benachbarten Anhöhen, wahrscheinlich auf der Pnyx selbst, gelegen gedacht 
ist (41, 750 f.), so ist es doch wohl das Nächstliegende, die Worte so zu über- 
setzen: « komm herauf aus der Agora und erscheine uns als Retter der Stadt*. 
Dann erst tritt der Wursthändler (durch die Parodos) ein mit der Frage: xt eaxi; 
t( h* xaXetxe ; und nun wiederholt der erste Sklave: osOp’ 1X6’, «komm näher zu 
uns». Hierauf führt er den neuen Ankömmling zum Vorplatz des Hauses (oder 
zum Altar in der Mitte der Orchestra?) und zeigt ihm die Zuschauer: t«; ax(- 
*/a; 4 pä; xäs xo>v 2 i xwv Xawv ; «alle diese Menschen, den Markt und den Hafen 
wirst du beherrschen», xsü&dxw ys sav 0 ’ ipä;' äXX' ixx*i 6 rfli xi xt: xouXssv xöJs, «steige 
auch noch auf deinen Wursttisch, dann siehst du auch die Inseln, die dir un- 
terthan sein werden». Dabei weist er wohl durch die Parodos hinaus, indem 
fingirt wird, dass durch sie ein Ausblick auf das Meer möglich sei. 

Arist. Ach. 732 sagt der Megarcr seinen Tüchterchen : a^Saxs ixsxxiv jxaJ- 
8av, ai y' ei>pr,x£ ixa. Daran, dass bei diesen Worten die 2-4 jährigen Mädchen 
aus der Orchestra über eine Treppe die Bühne, auf der ihr Vater sich befindet, 
emporsteigen, kann doch nicht ernstlich gedacht werden ; eher könnte man an- 
nehmen, dass sic ein niederes Bema betreten sollen, auf dem der Verkäufer, 
wie das auf Marktplätzen geschah, seine Waarc sichtbar machte ; vgl. Poll. VII, 
II : e?' 0 S£ ivafiaivjvxs; 0! SoOXsi ;ti-pär/.svxai, xo 3 to xpiire^av ’Apiffxxfavn;; xaXsT. 
Vielleicht heissen die Worte aber nur: «kommt heran zu mir» und sind ge- 
sprochen, während der Megarer die Kleinen von dem Boden in seinen Ar- 
men emporhebt. 

Vesp. 1342 sagt Philoklcon zur Flötenspielcrin : ivä6aive SsSpo )«puaoiir ( XoXsvOisv 
xi) */£ip't xsuSt XaSofx^vt) xoö «r/sivtoy ; man nimmt an, er sage das von einem er- 
höhten Standplatz aus, — dann müsste man an den über die Strasse erhöhten 
Thür-Vorplatz des Hauses denken — ;aber der Zusammenhang der Verse scheint 
mir vielmehr die Annahme zu empfehlen, dass ävaäaiveiv hier im obscünen Sinne 
aufgefasst werden müsse. 

Vesp. 1514 schickt sich Philoklcon zum Wettkampf mit den von ihm her- 
ausgeforderten Tänzern an mit den Worten: ixip xxxaiax^sv y’ £-’ aixcü? jxoi. 
Auch hier wird nicht an das Ilcrabsteigen vom Vorplatz des Hauses zu denken 
sein, sondern xaxafiaivEiv ist in dem übertragenen Sinne : */ü>p£lv d; äywva (Sui- 
das), den Wettkampf aufnehmen, zu verstehen. Vgl. Herod. V, 22 : ’AXdjavSpou 
äsOXsu£iv eXc[x£vou xat xaxaSävxs? £-’ cmö xsäx s ot ävx>. 0 £üas[x£vct 'EXX^vwv IqeTpysv 
[xiv ; Xen. Anab. IV', 8, 27 : xaXf, 0 £a iy£vexo‘ ixsXXo't yäp xax£ 4 r ( aav 11. ä. 

Ekkles. 1152 f. endlich, wo der Chor zu Blcpyros sagt: £v 'ötno 3 £ xaxaiaivst;, 
iyw £-aijp.ai [x£Xo; xi jxsXXoSeirvtxsv , ist unter xaxa 5 atv£iv der Abzug des Schau- 
spielers durch die Parodos (vgl. 1166) gemeint; Blepyros geht hinunter zum Markt, 
wo das SiTxtvsv für ihn gerüstet ist (711 f.), auf diesem Wege geleitet ihn der 
Chor, indem er 1168 f. ein jx£Xa; [xeXXsSetrvtxbv singt. Vgl. Ar. Ran. 129: xaÖ£p- 
xruasv vuv £< ; Kepajxaxsv. 
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Mag man aber nun dieser oder jener Deutung den Vorzug geben, sicher ist, 
dass alle die genannten Verse, auch wenn bei iva6a{vsiv und xaraSalvstv an ein 
wirkliches, vor den Augen der Zuschauer geschehendes Hinauf- und Hinabstei- 
gen gedacht werden müsste, doch nur beweisen könnten, dass die Schauspieler 
in der Orchestra auftraten und zu bestimmten Handlungen sich von da aus auf 
ein erhöhtes Podium begeben konnten. Eine ständige und von der Orchestra 
getrennte Bühne aber bezeugen sie nicht, ganz abgesehen davon, dass gerade 
in den Stücken, in denen uns die besprochenen Verse begegnen, zahlreiche Be- 
lege für das Zusammenspiel von Chor und Schauspielern sich finden. 

So schlicssen sich also alle Folgerungen, die aus der Anordnung der Dra- 
men und aus den einzelnen Hinweisen in den Reden der handelnden Personen ge- 
zogen werden können, zu dem Ergebnis zusammen, dass der Chor von der Skene 
und den Schauspielern durch keine Schranke getrennt war, und dass es keine 
mit besonderen seitlichen Eingängen versehene Schauspiclcrbühne, sondern nur 
einen gemeinsamen Spielplatz, die Orchestra, gegeben hat. Selbst dort, wo durch 
die bestimmten Verhältnisse eines Dramas eine Erhöhung der Skene (oder des 
Proskenion) über der Orchestra oder ein erhöhter Standplatz für den Schau- 
spieler gegeben ist, ist der Höhenunterschied ein so geringer, dass daraus für 
den Verkehr von Chor und Schauspielern kein Hindernis erwächst. Die Belege 
für diese Thatsachcn finden sich in gleicher Weise in den letzten Dramen des 
fünften Jahrhunderts, wie in den ältesten Stücken des Aisehylos. Und schon hier 
mag darauf verwiesen werden, dass auch die Anlage des lykurgischcn Spiel- 
hauses in voller Übereinstimmung mit diesem Ergebnisse steht. 

Bei dieser principiellcn Gleichartigkeit finden sich aber dank der verschiede- 
nen Anlage der Skene in den einzelnen Stücken mannigfache Verschiedenheiten 
in der Anordnung des Spieles. Wir werden darauf im folgenden Abschnitt 
zurückkommen, und wollen hier nur noch zusammenfassend darlegcn, in wel- 
cher Weise Schauspieler und Chor auf dem gemeinsamen Spielplatz sich be- 
wegt haben seit der Zeit, da man eine Skene (oder ein Proskenion) an dem 
Rande der Orchestra zu errichten pflegte. 

In der Regel halten sich die Schauspieler, die aus dem Spielhause heraus- 
treten, unmittelbar vor demselben auf, und auch diejenigen, die durch die Parodos 
eintreten, begeben sich meist auf kürzestem Wege zu der Mitte der Skene 
hin. Wenn sie Ansprachen halten, treten sic wohl auf die Stufen der Skene, 
soweit solche vorhanden sind; einzelne Teile der Handlung können sich unter 
Umständen auch innerhalb eines Prothyron — eines Vorbaus vor der Thür — oder 
innerhalb einer Säulenhalle abspielen (s. u.). Auch da, wo Schauspieler in nahe 
Berührung mit dem Chore kommen, brauchen wir sic in der Mehrzahl der Fälle 
nicht weit von der Skencnmitte entfernt zu denken, da wir annehmen dürfen, 
dass in diesen Fallen der Chor sich schon von früher her in der Nähe des 
Spielhauscs befunden hat. 

Dafür, dass manchmal die Schauspieler bis in die Mitte der Orchestra, ja 
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selbst bis in die Nahe der Zuschauer Vorgehen können, lassen sich in den Ko- 
mödien einige Beispiele nachweisen. So scheint es nicht selten gewesen zu sein, 
dass komische Schauspieler den Zuschauern Näschereien zuwarfen, vgl. Aristoph. 
Eq. 59 f., Plut. 790 f., 800. Darauf gründet sich der Scherz in Aristophanes 
«Frieden» 9 26, wo Irygaios sagt: xat tcl? Qzx-x x .$ tüv xpiGüv . . . . ec 10x2; 

f,?r ( ; und der Sklave antwortet: vr, tsv Epp.i'v, törrs ye tovtg>v iaitsep eist tmv 
O'toptivii)'/ oix EtrTtv c - j?st; c7Tt; ei xptOtjv In derselben Komödie scheint die 

Theoria V. 881 f. bis zu den Prytancn (deren Plätze wir nicht kennen) heran- 
geführt worden zu sein. Ganz sicher ist, dass in den «Fröschen» V. 278 die 
Schauspieler in die Orchestra Vorgehen und bis an den Sitz des Dionysosprie- 
sters herankommen mussten (298, 308) ; wahrscheinlich ist, dass auch V. 193 
der Sklave auf die Aufforderung: eüxouv xtpiOpizu Jfjra tijv /»{jxvyjv xjxXw nicht 
aussen hinter der Skene herum, sondern rings um die Orchestra gelaufen ist, 
die den (von Dionysos auf dem Kahn durchfahrenen) See ( 1 8 1 ) darstellen soll. 
Übrigens hatte wohl das Theater der Lcnaicn, in dem die «Frösche» aufgeführt 
worden sind, eine kleinere Orchestra als das Dionysostheater am Südab- 
hang der Burg. 

Immerhin aber sind solche Sccnen auch in den Komödien als Ausnahmen 
zu betrachten. Mit der ernsteren Würde und den langsameren Bewegungen der 
Tragödienschauspieler ist derartiges nicht vereinbar. Doch müssen auch diese 
sich weiter von dem Spiclhausc weg gegen die Zugänge oder gegen die Mitte 
der Orchestra zu bewegt haben, wo sie an den vor der Skene befindlichen 
«Versatzstücken», den Altären und Gräbern, zu thun haben (über die Lage dieser 
Schmuckbauten s. u. ). Weit hinweg vom Palast flieht Amphitryon in Euripides 
«Herakles» 1089, 1109; in die Parodos, aus der sie gekommen, ziehen sich wohl 
Orestes und Pyladcs im Anfänge der «Chocphorcn» (20) zurück; vgl. Eur. EI. 103. 

Grössere Bewegungsfreiheit als die Schauspieler hat natürlich der Chor in 
der Tragödie sowohl wie in der Komödie. Für seine Tänze bedurfte er we- 
nigstens in älterer Zeit, als die chorischc Tanzkunst noch nicht in Verfall ge- 
raten war, des ganzen Raumes der Orchestra. 

Während der Reden der Schauspieler, sowie während der Ereignisse, die 
vor oder innerhalb der Skene sich abspielen, tritt er nahe an das Spielhaus 
und an die handelnden Personen heran. Damit den Zuschauern der Blick auf 
die Mitte der Skene frei bleibe, stellt er sich an der einen Seite oder in 
Gruppen verteilt auf den beiden Seiten des Mittelbaues auf, sodass die durch 
die Parodos Eintretenden auf ihrem Wege zuerst dem Chore begegnen. Nur 
selten betreten die Choreuten die Skene selbst, um an der Thür zu lauschen 
oder sich in den Innenraum zu begeben. Dagegen können sie, wo die Situa- 
tion es erfordert, sich von der Skene weiter zurückzichcn, sei cs gegen die 
Parodos zu, sei es in die von der Skene entfernt liegende Hälfte des Tanz- 
platzcs. Vgl. Aisch. Choeph. 864: ä^siraOtöpiEv, o-u? Joxwp.sv tuv!’ ivatuat xaxüv 
slvai. Eur. Her. für. 1081 : fuyä fuyä, y^psvre? äxeirpo Jupiatuv Sttixste. In der 
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Parodos verbirgt sich der Chor Arist. Ach. 239, um von hier aus den ahnungs- 
losen Dikaiopolis zu überfallen ; in die Nähe der Mauer (spb? « tsiyfov) ziehen 
sich ferner die Frauen in den «Ekklcsiazuscn» zurück (496), um ungesehen 
ihre Verkleidung abzulegcn. Diese Scenen sind leicht verständlich, da die Häu- 
ser, welche den Hintergrund bilden, vom Orchestramittclpunkt «aus gerechnet, 
weiter zurückliegen, als die Eingänge der Parodoi und vermutlich durch vor- 
springende Paraskenien von ihnen getrennt sind. Auch über diesen Punkt muss 
uns die Untersuchung des folgenden Abschnittes weitere Aufklärung geben. 

2. Die Ausstattung des Tanzplatzes und des Spielhauses. 

Wenn wir aus den Dramen Rückschlüsse auf die Ausstattung des Spielplatzes 
ziehen wollen, so müssen wir uns dabei von dem Grundsatz leiten lassen, dass 
diejenigen Gegenstände, die unmittelbar in die vor Augen gestellte Handlung 
miteinbezogen erscheinen und für die von den Schauspielern ausgeführten Be- 
wegungen unentbehrlich sind, auch sichtbar dargestcllt gewesen sein müssen. Da- 
gegen brauchen nicht alle die Dinge, die der Schauspieler sieht (d. h. zu sehen 
behauptet), auch vom Zuschauer gesehen zu werden ; vielmehr kann das Publi- 
cum vom Dichter veranlasst werden, auch Dinge als sichtbar vorauszusetzen, die 
in dem Gesichtsfeld des Schauspielers, aber nicht in dem des Zuschauers sind 
oder sein können. Dies gilt z. B. von Gegenständen, die in den Orchestrazu- 
gängen oder jenseits davon, ferner von solchen, die innerhalb eines überdachten 
Raumes sich befinden und wohl dem in der Nähe befindlichen Schauspieler, 
nicht aber dem entfernt sitzenden Publicum erkennbar sind. In wie weit der 
Spielplatz noch über das unmittelbare Bedürfnis hinaus ausgestattet war, um 
grössere Deutlichkeit, gefälligeres Aussehen oder täuschenden Schein der Wirk- 
lichkeit zu erzielen, das lässt sich in objcctiver Weise nicht feststellen. 

Wie das Drama erst allmählich sich entwickelt hat, so hat natürlich auch 
der Spielplatz im Laufe der Jahrzehnte erst eine einfache, später eine immer 
reichere Ausstattung erhalten. Wie die Dichtungsform selbst, wie Versmass, Musik 
und Tanz, so hat auch die äussere Herrichtung des Schauplatzes in der Zeit vom 
Ende des VI. bis zum linde des V. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen 
erfahren. Der Wunsch, auch in diesem Punkte bei den Beschauern Illusion her- 
vorzurufen, ihnen Wirklichkeit vorzutäuschen, ist ebenso wie die Fähigkeit, diesem 
Wunsche Genüge zu leisten, erst allmählich erwachsen. Die Form der Dichtung 
und der Schauplatz ihrer Aufführung stehen in engster Wechselwirkung. Der 
Dichter, der anfangs der gegebenen Beschaffenheit des Tanzplatzes sich angepasst 
hat, von ihr sich hat Schranken setzen lassen, lernt immer mehr, diesen Platz 
seinen schöpferischen Gedanken gemäss in eigenartiger Weise umzugestaltcn. 

Die ältesten tragischen Dichtungen bestanden aus den Tänzen und Gesän- 
gen eines costümirten Chores und aus den erzählenden Vorträgen eines Schau- 
spielers, der in einer vom Costüme des Chors verschiedenen Tracht, später auch 
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in einer nacheinander zwei* oder dreimal wechselnden Verkleidung auftrat. Das 
Klcidcrzelt, das hierdurch erforderlich war. wurde wohl jenseits der einen Paro- 
dos oder doch jedenfalls ausserhalb der Orchestra an einem Punkte errichtet, 
wo cs den Blicken der Zuschauer entzogen war. 

Auf dem Tanzplatze selbst bedurfte man nur eines niedrigen Untersatzes, 
eines ßrjixa, auf das der ysoxptrf;? trat, wenn er eine längere Ansprache an den 
Chor hielt, vgl. S. 178. In der Regel diente als solches wohl die Trittstufe 

des Altars, den wir auf dem Tanzplatz vorauszusetzen berechtigt sind, vgl. S. 
33 f. Da der Spielplatz und der damit verbundene Zuschauerraum nicht unmit- 
telbar vor dem Tempel und dem Ilauptaltar angelegt werden konnten, so musste 
schon zum Zwecke der Opfer, mit denen die dramatischen Aufführungen einge- 
leitet wurden, ein besonderer Altar auf der Orchestra erbaut werden. Wenn es 
von vornherein naheliegt, sich einen solchen Altar in der Mitte des Platzes zu 
denken, so wird diese Annahme auch noch durch die Nachricht empfohlen, dass 
bei oder auf diesem Altar der Flötenbläser, der die Chöre begleitete, sich aufzustel- 
len pflegte. Inwieweit auch schon für die dithyrambisch -kyklischen Chöre, die auf 
demselben Tanzplatz wie die tragischen aufgeführt wurden, ein Altar als Mittel- 
punkt der Tanzbewegungen erforderlich war, ist strittig, da uns die Tanzsche- 
mata jener Chöre ebenso wenig bekannt sind, wie die der tragischen Sänger. 

Da in Griechenland das öffentliche Leben sich grösstenteils unter freiem 
Himmel auf offenen Plätzen abspielte, so konnte der Tanzplatz auch ohne be- 
sondere Zurichtung als ein heiliges Temenos oder als ein anderweitiger Ver- 
sammlungsplatz gelten, den der Zuschauer je nach dem Stoffe der Dichtung in 
einer bestimmten Gegend gelegen denken musste. Früher oder später musste 
der Wunsch sich regen, diesen Platz auch noch genauer zu kennzeichnen, gera- 
de so wie auch die auftretenden Personen je nach dem verschiedenen Inhalt der 
Dichtung durch entsprechende Verkleidung gekennzeichnet waren. Insbesondere 
ward durch die Einführung eines zweiten Schauspielers das mimetische Element 
der tragischen Dichtung so sehr verstärkt, dass auch der Spielplatz nicht länger 
seinen allgemeinen, ideellen Charakter behalten konnte. Als bestimmte Gescheh- 
nisse durch die Träger der Handlung den Zuschauern unmittelbar vor Augen 
gestellt wurden, da wurde die Orchestra zu dem wirklichen Schauplatz jener 
Geschehnisse, der den Voraussetzungen der dargcstellten Handlung entsprechend 
gestaltet sein musste. 

Auch die Zugänge zur Orchestra erhalten jetzt eine bestimmtere Bedeutung. 
Die Schauspieler kommen nicht mehr alle durch eine und dieselbe Parodos, 
vielmehr gehören die verschiedenen Rollenträger zwei Parteien an, von denen 
in der Regel die eine ausserhalb dieser, die andere ausserhalb jener Parodos 
wohnend gedacht wird. Vielleicht wurden jetzt an beiden Zugängen Kleider- 
zelte angelegt. Jedenfalls aber müssen wir annehmen, dass cs den Schauspie- 
lern möglich war, sich zwischen dem Klcidcrzelt und den beiden Orchestrazu- 
gängen zu bewegen, ohne von den Zuschauern gesehen zu werden. In dem 
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Dionysosheiligtum am Südfuss der Burg konnte der Schauspieler wohl hinter der 
Terrassenmauer der hochgelegenen Orchestra unbemerkt herumkommen, wobei 
ihm der Tempel, die Weihgeschenke und die Baume des heiligen Bezirks als 
Deckung dienten, und in ähnlicher Weise mag der Verbindungsweg zwischen den 
Orchestrazugängen auch beim Tanzplatz auf dem Markt den Blicken der Zu- 
schauer entzogen gewesen sein. Aber das sind Einzelheiten, über die Sicheres 
ermitteln zu wollen vergeblich wäre. 

Spätestens also in der Zeit, in der zwei Schauspieler aufzutreten pflegten, viel- 
leicht aber schon früher, sind die ersten Versuche anzusetzen, auch den Spiel- 
platz selbst mit irgend einem charakteristischen Wahrzeichen auszustatten und 
so eine materielle Grundlage für die Illusion zu schaffen. Leider wissen wir so 
gut wie nichts über die Dramen von Aischylos Vorgängern. Doch sind uns 
aus der älteren Schaffensperiode des Aischylos noch einige Stücke erhalten, 
die in Hinsicht auf die Ausstattung des Spielplatzes eine ziemlich frühe Ent- 
wickelungsstufe darstellen. 

Von diesem Gesichtspunkte aus darf das Drama der « Schutzflehenden > an 
den Anfang der Betrachtung treten. Chor und Schauspieler kommen in diesem 
Stück von aussen her, aus beträchtlicher Entfernung, sie treten also nicht vor 
den Augen der Zuschauer aus dem Kleiderzclte, das demnach ausserhalb der 
Parodos liegen oder sonstwie verborgen sein musste. Die Orchestra erscheint 
als ein heiliger Bezirk, ein Hain, der zwischen der Küste und der Stadt von 
Argos liegt; zur Küste führt die eine Parodos, zur Stadt die andere. Auf dem 
Spielplatz ist ein Altar angebracht, eine xoivoSwpüa (222) der iywv tsi Oeo't (17 9), 
ausgestattet mit Bildern der einzelnen Götter. Dass er beträchtliche Massvcr- 
hältnisse in Breite und Höhe hatte, geht daraus hervor, dass die Danaiden 
und ihre Dienerinnen, deren Zahl sich leider nicht mit Sicherheit angeben lässt, 
an den Altarstufen Platz haben, und dass Danaos von dem oberen Teil des 
Altars, wie von einer Warte (ixexaSixj; uxc-^, 67S) in die Ferne schaut; auch 
sprechen die Danaiden einmal den Gedanken aus, sich am Altäre aufzuhängen 
(446). U. v. Wilamowitz, der cs zuerst (Hermes XXI, 597 f.) unternommen hat, 
die ältere Gruppe der aischyleischen Dramen in ihrer sccnischcn Eigenart zu 
würdigen, hat die Ansicht ausgesprochen, dass dieser Altar in der Mitte der 
Orchestra aufgebaut gewesen sei, und ohne Zweifel ist das Spiel unter dieser 
Voraussetzung durchführbar. Ich selbst halte es aber für wahrscheinlicher, dass 
der aus Brettern zusammengezimmerte Bau an der Tangente des Orchestra- 
kreises errichtet war. 

Für die Annahme einer centralen Anlage des Altars könnte man sich viel- 
leicht auf ein Fragment des Aischylos (379 N.) berufen; Schob B. II. Z, 200 
p. 5 1 , 7 : JlASiw? 3 e xa; AijyjXc; tä; ev xjxXw iartöaxg ev ixetpivt empört f^aiv tVrasQsu - 

6p.sT; Se ßu(AÖv ?5V$£ xs; ^jpc; <rfXa? 
xüxXo) irspiffTKjx’ ev Xs‘/<») t’ izetpcvi 
eü^aaOs. 
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Wenn hier xüxX« im strengen Wortsinn zu fassen ist, dann kann der Al- 
tar, um den die Angcrcdcten sich stellen sollen, kaum anderswo als in der 
Mitte der Orchestra sich befunden haben. Und cs ist sehr wohl denkbar, dass 
der dort aufgcstcllte Dionysosaltar den Zuschauern je nach dem Zusammen- 
hang der Dichtung auch als der Altar einer anderen Gottheit gelten sollte. Aber 
ich glaube nicht, dass es anging, den dem Ctilte des Dionysos bestimmten 
Altar mit einem Brettergerüst zu überbauen und mit den Wahrzeichen anderer 
Götter zu versehen. Wenn also wirklich, wie wir in Übereinstimmung mit der 
gewöhnlichen Ansicht angenommen haben, im Mittelpunkte des Tanzplatzcs ein 
Dionysosaltar stand, dann war dieser Platz nicht mehr verwendbar für einen 
den zwölf Göttern gewidmeten Bau, wie ihn die «Schutzflehcndcn» voraussetzen 
lassen. Zudem hatte dieser Altarbau, der mindestens 2 '/ 2 Meter hoch war, 
wenn er in der Mitte der Orchestra errichtet worden wäre, nicht nur einen 
beträchtlichen Teil des Tanzplatzes eingenommen, sondern auch noch den Blicken 
der Zuschauer, die in den unteren Reihen sassen, die Aussicht auf ein wei- 
teres Stück der Kreisfläche verdeckt. 

Diese Schwierigkeiten entfielen, wenn die y.sivsfiwyita ausserhalb der Orche- 
stra, an ihrem Rande aufgerichtet wurde. Wenn der Dichter den Tanzplatz 
als ßeSr,Xov «Xss; (491) bezeichnet, während der Altar ev ayv« liegt (229), so 
könnte man geneigt sein, damit die örtliche Scheidung des Altarplatzcs und 
der Orchestra angedeutet zu sehen. 

Durch die tangentiale Anlage des Altars entfiel ferner die Notwendigkeit, den 
Bau auch auf der Rückseite vollständig auszuführen. Allerdings muss er, um allen 
Schutzflehenden auf seiner den Zuschauern zugekehrten Unterstufe Raum zu bieten, 
eine bedeutende Längenausdehnung gehabt haben. Aber bei einem Altäre, der 
eine grosse Anzahl von gesonderten Opferstellcn umschliesst, ist ein solcher 
Grundriss ohne Anstoss, und wir kennen aus späterer Zeit zahlreiche recht- 
eckige langgestreckte Altarbauten. Eine solche Längenausdehnung mochte viel- 
leicht im Theater auch erwünscht erscheinen, um die Orchestra abzuschliesscn 
und den mittleren Teil des Weges zu verdecken, den der Schauspieler zurück- 
legen musste, wenn er von einer Parodos zur anderen oder zum Kleiderzelt 
gelangen wollte. 

Von ähnlicher Einfachheit wie in den «Schutzflehcndcn» war die Ausstat- 
tung des Spielplatzes in den «Persern», die im Jahre 472 aufgeführt worden 
sind. Auch hier wird man den Bau, der der Orchestra ihren bestimmten Cha- 
rakter giebt, das Grab des Darcios, nicht in der Mitte, sondern an der Tan- 
gente des Tanzplatzes anzusetzen haben. Was vorher von der Umgestaltung des 
Cultaltars gesagt wurde, gilt in noch höherem Masse hier, wo man den Altar 
hätte in ein Grab um wandeln müssen. Kay.«; a'p’ e;iXsts xäljsXet y’ izi, oau; yt 
ToX|*ä; oij;j.a z öv ßupiöv xaXsiv, sagt eine der Frauen in Aristophanes «Thesmo- 
phoriazusen» (887 f.) zu Mncsilochos, der den Altar, an dem er sitzt, mit den 
Versen aus Euripides «Helena» als Grab des Proteus bezeichnet hat. 
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über die Beschaffenheit des Grabes können wir den Worten des Chors (656): 
eaO' £-’ äxpsv x;pv;j.6;v 5*/0sv (vgl. 645), nur soviel entnehmen, dass der Bau nicht 
unbeträchtliche Höhe hatte. War der Bau an der dem Zuschauer abgekehrten 
Seite der Orchestra angebracht, so konnte der Schauspieler, der aus dem Grabe 
emporsteigen musste, ungesehen von rückwärts hincingelangen, ohne dass beson- 
dere Vorrichtungen erforderlich waren. 

Auf eine ansehnliche Länge lässt V. 140 schliesscn, wo die Choreutcn auf- 
gefordert werden, t: 5’ ivsSipiEVJi sHy 2 ? ipyaTsv zu beraten. Denn das ot^vjc, auf 
dessen Stufen sich die Perser nicderlasscn sollen, ist doch wohl identisch mit 
dem Grabgebäude selbst oder damit in unmittelbarer Verbindung. Wenn auch 
der Dichter die Zuschauer bis V. 616 f. darüber im Unklaren lässt, dass der 
Versammlungsplatz der Perser neben dem Grabbezirk des Dareios liegt, so 
kann doch nicht bezweifelt werden, dass er für die erste wie für die zweite 
Hälfte des Dramas den gleichen Schauplatz voraussetzt. Als Atossa V. 520 f. 
abgeht, um die Totenspenden vorzubereiten, sagt sie: swpr,;jia7a tj; w XaSsüaa ~i- 
Äavsv 4; ;ixwv Efiuov, ich werde hierher zurückkommen. Vgl. Todt, Philol. N. F. II 
1889, 516. Auch in den «Persern» ist wie in den «Schutzflehenden» die Annahme 
zu Grunde gelegt, dass die Schauspieler ausserhalb der Parodos in einiger Ent- 
fernung vom Spielplatz wohnen, vgl. 527, 607, 849. Leider wissen wir nicht, in 
wie weit Aischylos in den Voraussetzungen dieses Dramas abhängig war von den 
wenige Jahre vorher aufgeführten « Phoinissen > des Phryniclios ; von der Aus- 
stattung des Spielplatzes in den Phoinissen erfahren wir nur, dass zu Beginn des 
Stückes ein Eunuchc Sitze für die Ratsherrn (Opivou?) offenbar am Rande der 
Orchestra bereit stellte. 

Ein Grabbau scheint den einzigen Schmuck des Spielplatzes auch in der 
«Niobe» des Aischylos gebildet zu haben, wo Niobe dargcstellt war, ETrixafbjiAevir; 
tw -ä?w t uv xatJwv (Vita Aeschyli p. 3, 10), vgl. Frgm. 157 N. 

In dein 467 aufgeführten Drama der «Sieben vor Theben» wird ein Altar 
ähnlicher Art wie in den «Schutzflehenden» vorausgesetzt; er ist mit den Bil- 
dern der thebanischen Schutzgötter (3ptT£a 93, 166; äyäXjxaTa 240, 247) geschmückt; 
auch hier wird man sich einen Bau von beträchtlicher Länge zu denken haben, 
auf dem die Opferplätzc der einzelnen Gottheiten durch ihre den Zuschauern 
zugewendeten Cultbilder gekennzeichnet waren; auf der vorgclegten Stufe sitzen 
die Choreuten, bis sie in die vor dem Altar befindliche Orchestra «xt's; äyaXaä- 
twv (247) verwiesen werden. Der Altar liegt auf der Akropolis von Theben (222), 
man sieht von ihm aus durch die Parodoi hinaus in die Ebene (81, 89, 1 1 5 f.). 

V. 532 sagt der Bote: irüpyot; äset/.st tcT; 3 e, und V. 805 der Chor: t:s- 
Xtoöyoi 3a(jA0vs?, «t 3r, KiJpwu zvpyov; tsüsBs puesOe. Man darf hierin vielleicht 
nur eine lebhafte Redeweise erkennen, bei der die rings die Polis beschirmen- 
den Türme wie unmittelbar vor Augen stehende Gegenstände bezeichnet werden. 
Da uns aber schon für 458 ein entwickelter Palastbau als Schmuck des Spiel- 
platzes bezeugt ist, so wäre nicht ganz undenkbar, dass auch in den «Sieben», 
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neun Jahre früher, bereits wirkliche Türme aufgebaut waren, etwa je einer zu 
beiden Seiten des Altars an den Stellen, an denen späterhin die turmartigen 
Paraskenien erscheinen. 

Den «Schutzflehenden» und den «Persern» pflegt man den «Prometheus» 
anzureihen. Doch ist die Stelle, welche ihm in der Geschichte der Ausstattung 
des Spielplatzes zukommt, nicht mit Sicherheit zu bestimmen, da die Zeit sei* 
ncr Abfassung strittig ist. Für dieses Drama ist ein Fels als Hintergrund vom 
Dichter vorausgesetzt, und auch das auf den «gefesselten Prometheus» folgende 
Stück der Trilogie, der Aus|** vs ?> hatte die gleiche Dekoration (Prom. 1021, Fragm. 
190, 193 N.). In der Eingangsscene des Dramas wird Prometheus an den Felsen 
gefesselt, am Schlüsse stürzt der Fels zusammen, und der Gefesselte versinkt 
in die Tiefe. Das konnte leicht bewerkstelligt werden, wenn der Bau an dem 
Rande der hochgelegenen Orchestraterrasse angebracht war, wo dann der not- 
wendige Unterraum durch den Unterbau des Gerüstes von selbst gegeben war. 
Der Fels muss aber auch an der den Zuschauern zugekchrten Seite eine Höhe 
von mindestens 3 - 3 ‘/a Metern gehabt haben, da der in übermenschlicher Grösse 
gedachte Prometheus sp0s5TÜr)v (31), axcrfXsi? h xxpsi; (142) angeschmiedet wird. 
Wie weit dieser Fels nach den Seiten sich ausdehnte, ist nicht ausdrücklich ange- 
deutet ; wir werden uns mit seiner Gestalt noch später bei Besprechung des 
Einzugs der Okeaniden zu beschäftigen haben. 

Viel behandelt ist die Frage, ob am Schlüsse des Stückes die Choreuten 
zusammen mit Prometheus versinken. Die Worte des Chores (1067): tc 5 $’ 3 ?i 

ypr, zaoyeiv iOi'/uü, und die Drohung des Hermes legen die Annahme nahe, dass 
die Okeaniden das Schicksal des Prometheus teilen. Andrerseits ist es freilich ver- 
wunderlich, dass Aischylos die ganze Schaar der Okeaniden in den Hades versetzt 
haben soll, und denkbar bleibt es immerhin, dass der Chor trotz seiner stol- 
zen Erklärung bei dem Eintritt der Katastrophe auseinandergestoben und durch 
die Orchestrazugänge entflohen ist. Aber auch wenn der Dichter den Schein 
hervorrufen wollte, dass sic mit Prometheus versinken, so wird er dies kaum 
so bewerkstelligt haben, dass er auf einem gemeinsamen Gerüst sovicle Per- 
sonen in die Tiefe hinablicss ; das müsste für einen Mechaniker jener Epoche 
eine überaus schwierige, wenn nicht unmögliche Aufgabe gewesen sein. Viel- 
mehr wird man sich den Hergang so zu denken haben, dass die Choreuten 
sich um Prometheus gruppiren und dann hinter und zwischen den Felsen sich 
hinablassen und verschwinden. Für unsere Untersuchung ist aber die Frage von 
geringer Bedeutung, da man bezweifeln darf, dass der Schluss in seiner ge- 
genwärtigen Fassung von der I land des Dichters herrührt. 

Von verschiedenen Seiten ist mit einer Reihe gewichtiger Argumente wahr- 
scheinlich gemacht worden, dass uns in dem Drama «Prometheus» eine jüngere 
Überarbeitung des aischyleisclien Stückes vorliegt, vgl. Wcstphal, Prolegomena zu 
Aischylos 14 ff.; Kramer, Promcthcum vinctum esse fabulam correctam, Freiburg 
1878; Roclüecke, Septem adv. Thcbas et Promctheum esse fabulas post Acschy- 
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lum correctas, Berlin 1882. Dass die Dramen des Aischylos bei späteren Wie- 
deraufführungen umgearbeitet worden sind, ist ausdrücklich bezeugt, vgl. Quint. 
X 16: «correctas eius fabulas in ccrtamcn deferre posterioribus poetis Athenienscs 
permiserunt». Wir können das in Parallele stellen mit den mannigfachen Umge- 
staltungen, welche die Stücke Shakespeares in unseren Theatern erleiden. Be- 
greiflicherweise mussten gerade die Schlussauftritte eines Dramas am meisten 
von den Überarbeitern verändert werden, wenn es galt, ein Stück, wie das beim 
Prometheus der Fall war, aus einer Trilogie loszulösen und selbständig aufzu- 
führen. Unter diesen Umständen müssen wir darauf verzichten, die Voraussetzungen 
der Schlusscene für die Geschichte des aischylcischcn Theaters zu verwerten. 

Dagegen ist uns wieder ein fester Punkt für den Gang der Entwickelung 
gegeben in der 458 aufgeführten Orestes -Trilogie, die als Hintergrund des Schau- 
platzes an der Orchestra ein Bauwerk — einen Palast im ersten und zweiten, einen 
Tempel im dritten Stück — voraussetzt. Dieser für die Zwecke der Aufführung aus 
Holz und Zeug errichtete und mit einem festen Dach versehene Bau heisst nach 
dem Sprachgebrauch des Altertums Wir können ihn mit Rücksicht darauf, 

dass er dem dramatischen Spiele zu dienen hat, kurzweg als Spielhaus bezeichnen. 

Die einschneidende Neuerung, die darin besteht, dass der Wohnort eines 
oder mehrerer Rollcnträgcr unmittelbar an den Spielplatz herangerückt wird, ist 
aber nicht im «Agamemnon» zum ersten Male gemacht worden. Der Pakist im 
«Agamemnon» ist schon ein grosser, dreithoriger, an seiner Vorderseite reich 
geschmückter Bau (s. u. ). Wir dürfen von vornherein für ihn einfachere Vor- 
stufen erwarten und können unter den Stücken des Aischylos noch eine grössere 
Anzahl Dramen nachweisen, in denen ein Haus an dem Spielplatz vorausgesetzt 
ist. Da Aischylos schon 456 in Sicilien gestorben ist, so müssen die betreffen- 
den Stücke mit Ausnahme des einen oder anderen vor der Orcstie verfasst 
sein. Ein Lagcrzclt wird erfordert in Aischylos «Myrmidonen» und in dem zu der- 
selben Trilogie gehörigen Drama «hpr^S f, "Ex-rcpc; Xtkpz, vgl. Fgm. 1 3 1 N. : 
Tz2e piiv Xciissii;, saiit;;.’ ’AyiX/.sv, SipiXupwtvrcu; Aavzwv jisyOsy;, ov; <icp5iieito>x<i>s> 
eiati) xXwta; . Vor einem Lagerzelt muss auch der «Memnon» gespielt 

haben; und das dort verwendete Haus diente wohl auch in der mit «Memnon» 
verbundenen «Psychostasie» (s. u.). Als eines der jüngeren Stücke des Aischy- 
los ist der «Memnon» auch dadurch erwiesen, dass nach Poll. IV, 110 darin ein 
Ttrapis? iuroxpiTr,; als Parachorcgcm vorkam, was vielleicht erst auf spätere Wie- 
deraufführung sich bezieht, aber doch auch für die erste Fassung eine grössere 
Anzahl von Personen erweist. Auch die «DpfSsazi» (worin der Tod des Aias 
durch einen Boten erzählt wurde) spielten vermutlich vor einem der Griechen- 
zelte. Diese Lagerzeltc sind natürlich nicht als moderne Rcisezclte, sondern 
als Bauten aus Holz und Zeug zu denken, die im Grundriss und Aufriss einem 
kleinen Wohnhausc gleichen; man wird sie als die einfachste und daher auch 
älteste Gattung der an der Orchestra erbauten Häuser betrachten dürfen. 

Ein Palast scheint in Aischylos Lykurgic den Hintergrund des Spieles 
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gebildet zu haben nach Fgm. 58 N. (aus den ’lliuvot) : evOsusü Ir, ßxxycÜEi 

axi'fr,, was doch kaum aus einem Botenbericht stammen wird. Kitte ärmliche 
Hütte oder eine Höhle möchte man auch ftir den «Philoktctcs» des Aischylos 
voraussetzen; ob die in einem Fragment (261 N.) der «l>spxtJ«? erwähnte Höhle 
auf dem Schauplatz dargestellt war, ist nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden. 
Doch kann eine Höhle, die für die Satyrspiele einen sehr verwendbaren Hinter- 
grund bot, mit denselben einfachen Mitteln wie ein Haus erbaut werden. 

Rückt so die untere Zeitgrenze für die neue Ausstattung des Spielplatzes 
um einige Jahre vor 458 hinauf, so darf doch die obere nicht zu früh ange- 
setzt werden. Da in den «Persern» und den «Sieben» eine Skcne noch nicht 

verwendet ist, so wird man geneigt sein anzunehmen, dass damals dem Dichter 
der Gedanke an die Errichtung eines solchen Hauses noch nicht gekommen 
war. Und auch Sophokles, der 468 den ersten Sieg errang, scheint noch Dra- 
men gedichtet zu haben, bei denen noch keine Skene als Hintergrund vor- 
ausgesetzt ist. Dies hat für die « Nausikaa», die nachweisbar aus der ersten 

Zeit des Dichters stammt, schon v. Wilamowitz vermutet (Hermes XXI, 612). 

Auch in Sophokles «Polyxcna», wo der Schatten des Achilleus üsip -coü xx?sj 
erschien (Frgm. 480 N., Longin., de sublim. 15), war vielleicht wie in den «Per- 
sern» der Grabbau der einzige Schmuck des Spielplatzes. Der Schluss, dass 
diese Dramen noch vor die erste Einrichtung einer Skene fallen, ist freilich 
nicht zwingend. Aber bei der Bedeutung, die das neue Spielhaus sofort für 
die Disposition des Dramas sowohl wie für die äussere Technik der Auf- 
führung gewann, darf man annchmen, dass gerade in der ersten Zeit nach der 
neuen Erfindung kaum ein Dichter es unterlassen haben wird, sie zu verwerten. 

So mögen wir als Epochenjahr für die neuartige Ausstattung des Spiel- 
platzes etwa das Jahr 465 ansetzen; gerade damals ist in dem Wettstreit der 
beiden genialen Meister der Tragödie, des Aischylos und Sophokles, die dra- 
matische Dichtung zur vollsten Reife gelangt, und es ist kein Zufall, dass die 
Errichtung der ersten Skene zeitlich ungefähr zusammenficI mit der Einführung 
eines dritten Schauspielers. 

Für die geringe Aufmerksamkeit, welche die Fortschritte des Theaterwesens 
bei den Schriftstellern der älteren Zeit gefunden haben, ist es bezeichnend, dass 
Aristoteles über die erste Errichtung eines Spielhauscs nichts berichtet ; aber 
wenn die axYjvsy p*?(a von ihm unter den Neuerungen des Sophokles genannt 
wird (Poet. 4), so setzte er das Vorhandensein der Skene schon bei Sopho- 
kles Vorgänger Aischylos voraus, mag man nun im Worte sxijvsypxsia Skene im 
ursprünglichen oder im übertragenen Sinn verstehen (s. Abschnitt V). 

Als ein ausdrückliches Zeugnis für die Priorität des Aischylos ist oben S. 32 
die Nachricht des Vitruv VII praef. 11: «Primum Agatharchus Athcnis Acschylo 
doccnte tragoediam scacnam fecit et de ea commentarium reliquit» geltend ge- 
macht worden, und wenn wirklich von Agatharchos eine Schrift icept axvjviJ; 
vorhanden war, dann konnte sie nach dem Sprachgebrauch seiner Zeit nur von 
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der Anlage eines Spiclhauses handeln, vgl. W. Klein, Arch. epigraph. Mitthei- 
lungen aus Österreich XII, 88. Aber Vitruv, der freilich jenes Buch nicht mehr 
vor Augen hatte, hat, wie der Zusammenhang lehrt, bei seiner Nachricht «scacna» 
als perspektivisches Theatergemälde verstanden wissen wollen ; denn er fährt 
fort : «Ex co moniti Democritus et Anaxagoras de eadem re scripserunt, quem- 
admodum oporteat ad acicm oculorum radiorumque extentionem certo loco 
centro conslituto lineas ratione naturali respondere, uti de incerta re certae 
iinagincs acdificiorum in scaenarum picturis redderent speciem et quae in directis 
planisque frontibus sint figurata, alia abscedcntia, alia prominentia eSsc videantur. 
Postea (ankniipfend an «primum» in § II, vgl. Sommerbrodt, Scacnica S. 142) Silc- 
nus de symmetriis doricorum edidit volumen ...» 

Auch wenn die «scaena» des Agatharchos wirklich in diesem Sinne gedeutet 
werden kann, braucht die Nachricht noch nicht als ein Widerspruch gegen das 
Zeugnis des Aristoteles aufgefasst zu werden, da die Thätigkeit des Agathar- 
chos, der in der Jugendzeit des Alkibiadcs, d. h. um 430/425, ein berühmter 
Maler war, erst in die letzten Lebensjahre des Aischylos fallen kann, also in eine 
Zeit, wo auch Sophokles bereits mit kühnen Neuerungen hervorgetreten war. Und 
so wenig man in jener Epoche an eine Landschaftsmalerei in unserem Sinne den- 
ken darf, so war doch den Malern, die ein I'elsgebirge nachahmcn sollten, wie im 
«Prometheus», oder eine Höhle mit ihrer nächsten Umgebung, wie sie vermutlich 
in anderen aischyleischcn Stücken vorkam, auch die Aufgabe gestellt, auf dem 
Bau von Holz und Leinwand durch ihre Farben einzelne Gegenstände der Natur 
wiederzugeben. Von perspektivischen Verkürzungen, woran Vitruv zn denken 
scheint, konnte freilich bei solchen Dekorationen noch kaum die Rede sein. 

Mag nun dem sein, wie ihm wolle, jedenfalls darf man mit ziemlicher Si- 
cherheit Aischylos als Erfinder der Skcne betrachten. 

Zu diesem Fortschritte in der Ausstattung des Spielplatzes haben innere 
und äussere Gründe in gleicher Weise hingeleitet. Einerseits drängte die innere 
Entwickelung dazu, dass die Schauspieler immer grössere Bedeutung gewan- 
nen, während der Chor mehr zurücktrat. Daher war es ein überaus fruchtbarer 
Gedanke, den Personen des Schauspiels oder wenigstens den Rollenträgern, 
welche einer der streitenden Parteien angchörten, unmittelbar an dem Spielplatz 
selbst ihren Wohnort anzuweisen, so dass sie nun unmittelbar aus dem Hause 
heraustreten und sich wieder dorthin zurückziehen konnten. Während früher die 
Schauspielpersonen auf den Versammlungsplatz des Chors kamen, wird jetzt die 
Orchestra zum Vorplatz des Hauses der Schauspieler, zu dem die Chorcuten 
sich begeben. 

Andrerseits musste auch, nachdem man an der Orchestra besondere Bau- 
ten zu errichten begonnen hatte, der Wunsch sich aufdrängen, den Schmuckbau 
an dem Spielplatz mit dem Bau, der zum Ankleiden und zu andern Zurichtun- 
gen des Spieles diente, zu vereinigen. Man könnte daher darüber streiten, ob 
man in dem Spielhaus das alte Kleiderzelt wiederzuerkennen habe, das nur in 
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das Gesichtsfeld der Zuschauer gerückt und daher zum Wohnhause der Rol- 
lenträger umgcstaltct ist, oder ob das für die Zwecke der dargestelltcn Handlung 
aufgeschlagene Spielhaus erst späterhin in solcher Weise eingerichtet wurde, 
dass es auch als Kleiderzelt dienen konnte. 

Wenn cs sich aber von selbst versteht, dass wenigstens die aus der Skenc 
heraustretenden Schauspieler sich auch in dem Spielhaus anklcideten, so ist klar, 
dass die Skcne nicht nur sehr bald als der gewöhnliche Aufenthaltsraum aller 
Schauspieler verwendet worden sein wird, sondern dass man auch den Anklci- 
deraum der Choreutcn damit in Verbindung gesetzt hat. In der That kommt 
schon in der Orestic der Chor zweimal aus dem Hause des Hintergrundes heraus. 

Man musste ferner bald zu der Erkenntnis gelangen, dass cs genüge, dem 
Spielhaus nur an der den Zuschauern zugekchrten Vorderseite die Gestalt zu 
geben, die für die Voraussetzungen des Stückes erfordert wurde. Der rückwärts 
gelegene Raum des Hauses, der den Schauspielern zum Aufenthalt diente, konnte 
unverändert bleiben. Dadurch wird der unmittelbar an der Orchestra stehende 
Teil des Spielhauses zu einem dem Skenensaal vorgelegten Vorraum, er wird 
ein vor der <r/.r,vt n vgl. Abschnitt V. 

Wenn noch in späterer Zeit die hölzernen Proskcnicn von seitlich vorsprin- 
genden Räumen eingefasst zu werden pflegten, so dürfen wir das gleiche auch 
für die Proskenicn des V. Jahrhunderts voraussetzen, und es wird sich aus den 
Spiclcrfordernissen der jüngeren Dramen ergeben, dass in der That solche Seiten- 
bauten, die sogenannten Paraskcnia, schon damals wirklich vorhanden gewesen sein 
müssen. Vielleicht dürfen in diesen Anbauten die Kleiderzelte erkannt werden, die 
vorher jenseits der Orchcstrazugänge standen und nun an das Spielhaus selbst 
herangeschoben und mit ihm vereinigt wurden, vielleicht sind sie aber von 
vornherein nur zu dem praktischen Zweck errichtet worden, als Stützen und 
Abschluss der Proskenien zu dienen. Ohne Zweifel boten sie grosse Vorteile wie 
liir die Theatermaschinen so auch für den Aufbau und die Veränderung des 
Proskenicnvorbaues, indem nun dessen Seitenwände den Blicken der Zuschauer 
entzogen wurden und zugleich die Notwendigkeit fortfiel, auch diese mit einem 
besonderen Schmuck zu versehen. Ob die vorspringenden Paraskenien ursprüng- 
lich etwa als flankirende Mauertürme, also als Teile der Dekoration betrachtet 
werden sollten, oder ob sie von Anfang an als rein conventionclic Teile des 
Skenenbatics erschienen, vermögen wir nicht zu bestimmen. 

Wie sich vorher für die Altarbauten in den älteren aischyleischcn Dramen 
eine beträchtliche Länge als wahrscheinlich ergab, so hat, wie der dreiteilige 
Palast der Orestes -Trilogie lehrt, auch das Spielhaus bald eine grosse Ausdeh- 
nung gehabt. Ob cs schon damals, wie späterhin, die ganze Länge des Orche- 
stradurchmcsscrs erreicht hat, wissen wir nicht. Für die Akustik bot ein solcher 
Abschluss grossen Gewinn, indem nun die Schallwellen von den Holzwänden auf 
dieser Seite zurückgeworfen wurden. Auch war so den Schauspielpersonen die 
Möglichkeit gegeben, zu den verschiedenen Zugängen der Orchestra zu gelangen, 
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ohne von den Zuschauern gesehen zu werden. Die praktischen Vorteile einer 
langgestreckten Skene werden dazu geführt haben, dass man auch dort, wo der 
Zweck des Stückes cs nicht gebieterisch erfordert hätte, dem Proskcnion eine 
grössere Länge gab, indem man in den Zwischenräumen zwischen dein dekorir- 
ten Hauptbau und den Orchestrazugängen bedeutungslose Nebenbauten oder 
Wände, die bemalt oder mit Zeug verhüllt waren, aufstellte. 

Die Höhe des Spielhauscs wird anfangs die Höhe eines gewöhnlichen Hau- 
ses, die Höhe des alten Klcidcrzcltes, nicht überragt haben. Wie im modernen 
Theater, so hat man auch im Altertum die nachgeahmten Tempel und Paläste 
nicht in ihrem wirklichen, sondern in verkleinertem Masstabe dargestellt ; selbst 
in einer Zeit, wo solche Kauten mit grossem Aufwand hergestellt wurden, war 
es möglich, dass (wie im «Orestes» des Iiuripidcs) ein Schauspieler vom Dache 
— vermutlich vom Dache eines Seitenflügels — herabsprang. Wo cs notwendig war, 
wurde ein Obergeschoss errichtet, sei es über dem ganzen Spielhaus, sei es nur 
über dem rückwärtigen Raum der Skene. 

Die ersten Spiclhäuser werden wir uns sehr einfach zu denken haben ; da 
sic Kauten darstcllen sollten, die in ferner Vergangenheit vorausgesetzt werden, 
so mochte eine einfache Bauart genügen. Das Haus, das in dem einen Stücke 
verwendet wurde, musste sich ohne grosse Schwierigkeit in den für das folgende 
Stück erforderlichen Kau umwandeln lassen, und cs ist selbstverständlich, dass 
der Dichter bei seinen Schöpfungen die gegebenen Verhältnisse des Spielhauscs 
im Auge behalten, und dass er sich klar darüber sein musste, in wie weit von 
einem Drama zum andern der Hintergrund des Spielplatzes verändert werden 
konnte. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die Skenen immer reicher ausgcstaltet ; 
der Wetteifer der Choregen bethätigte sich in der glanzvollen Herrichtung der 
Schmuckbauten, die immer genauer berühmten Bauten der Wirklichkeit nachge- 
ahmt wurden. Dazu kam, dass auch die [«j^avoirsioe und die Skenenmaler in der 
zweiten Hälfte des V. Jahrhunderts den Dichtern Gelegenheit zu neuartigen Wir- 
kungen boten und dass die Kunst, das Proskcnion in der verschiedensten Weise 
zu formen, ihnen immer grössere Freiheit in der Auswahl des Schauplatzes gab. 

Es hiesse sich einer Selbsttäuschung hingeben, wollte man auf das Jahr die 
einzelnen Fortschritte dieser stufenweisen Entwickelung zu bestimmen suchen. 
Denn die kleine Anzahl von Dramen, die wir besitzen, lassen empfindliche Lücken, 
und wir können auch betreffs der erhaltenen Stücke über den Grad der er- 
reichten Illusion vielfach nur nach unseren subjektiven Vorstellungen entscheiden. 
Im besten Falle also kann cs gelingen, für eine bestimmte Einrichtung, ohne 
die eine vom Dichter vorausgesetzte Situation nicht darstellbar erscheint, eine 
untere Zeitgrenze festzusetzen. Wenn von späteren Schriftstellern (Vit. Acschyli ) 
Cramer Anecd. Paris I, p. 19) schon dem Aischylos alle möglichen Erfindungen, 
wie Ypz?a(, ir poox^via und Theatermaschinen, zugeschrieben werden, so dürfen wir 
diesen Nachrichten keinen urkundlichen Wert beimessen. 

Wir wollen daher zunächst das zusainmenstcllcn, was sich aus den Dra- 
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men über die einzelnen Typen der Schmuckbauten gewinnen lässt, und dann mit 
Hilfe der von den Dramen erforderten Einrichtungen die Art der Skenenatilage 
und ihre Veränderungen in den Jahren 465-370 klarzulcgen suchen. 

Palast und Tempel sind die üblichsten Schmuckbauten in der Tragödie. 
Derselbe Bau, der in dem «Agamemnon» und den «Choephoren» als Königs- 
palast galt, ist in den «Eumenidcn» als Tempel verwendet worden, wobei wohl 
nur ganz geringe Änderungen notwendig waren. Wie damals in ihrer Einfachheit, 
so werden späterhin Palast und Tempel auch in ihrer prunkvolleren Gestalt ein- 
ander sehr ähnlich gewesen sein. 

In den «Choephoren» wird ausdrücklich V. 870 das 'Dior der Krauen wohnung 
(•fuvatxsiii TitJXai) von dem I Iauptthor unterschieden. Ihm musste auf der ande- 
ren Seite die Thür der Fremdenwohnung entsprechen, V. 712: airöv et; 

ävcpüva; £-j;ivsu; lijaoiv ; man darf dafür auf Grund des eigentümlichen Gebrau- 
ches, den das Zeitwort zap£pyjsOxi in der Tragödie hat (vergl. Weissmann, Die 

scenisclie Aufführung der griechischen Dramen, S. 65), auch die Worte anfüh- 
ren, die der Chor an Aigisthos richtet, (840): ruvOävcu 3* xwv ijsvwv fao> nape/,- 
0<ov. In demselben Raum, in dem Aigisthos und Klytaimcstra ermordet wer- 
den, hat in dem vorausgehenden Drama Agamemnon seinen Tod gefunden ; 

denn das Badegemach (Agamcmn. 1 350 f., 1500) ist nach homerischer Sitte dort 

zu denken, wo die £$vüve; sind. Vermutlich hatte der Mittelbau, in den der 
Haupteingang führte, ein etwas höheres Dach als die beiden Seitenflügel, in 
denen die NcbcnthUren sich befanden ; ob er giebelförmig überdeckt war, was 
man für die Tempel in den «Eumenidcn» erwarten möchte, wissen wir nicht. Der 
Wächter in der Eingangsscene des «Agamemnon» kann ebensowohl auf dem Dache 
eines Seitenflügels wie auf dem des Mittelbaues seinen Platz gehabt haben. 

Die Form des Palastes, die uns im «Agamemnon» entgegentritt, wird man 
als die übliche auch für die Theaterpaläste jener Dramen betrachten dürfen, 
in denen keine ausdrückliche Erwähnung der drei Teile vorkommt ; finden wir 
doch auch in der späteren Zeit noch dieselbe Gliederung der «scacna tragica». 
Ausdrücklich erwähnt werden die £evfive<; in Euripidcs «Alkestis» V. 543 : ywp’t; 
?£vö)vl; £:ctiv 5 ; s' dasüjojAsv, 546 r,Y!0 a'j twSs cwjxaTwv e!;<i)7dcy; JJevwva? ciija;. • • • 
ev 2s x/.rjszTs Ojpx; ixeaauXou;. Der Eingang, der zu den Fremdenwohnungen führt, 
erscheint im «Hippolytos» als Zugang zu den Wirtschaftsräumen und Ställen, vgl. 
Hippol. 108 f. : sxps/.Ojvxs? 26p.su? ofewv ptiXsoOe. Während vor der Hauptthür des 
trözcnischcn Palastes das Bild der Artemis stand (V. 73), hatten die äyiXiAaxa der 
Aphrodite (116, 522) vermutlich vor den beiden Nebeneingängen ihren Platz. In die 
Thüre oder in das Innere der Frauenwohnung scheint Phaidra (602) zurückgetreten 
zu sein, als Hippolytos in zorniger Entrüstung den Palast durch den Haupteingang 
verlässt. Auch in der «Helena» ist wohl auf der einen Seite die Gesindewohnung, 
auf der andern das Frauengemaeh anzunehmen (vgl. 1180, 1184); ebenso, wie es 
scheint, in der «Antigone» und im «König Oidipus» (vgl. Weismann, S. 66). 

Manchmal haben aber die Dichter die Dreigliederung des Spielhauses auch 
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in anderer Weise verwertet. In der « Andromachc» ist neben dem Palast, an den 
wohl auf der einen Seite die Wirtschaftsräume sich anlehntcn, das Heiligtum 
der Thetis dargestellt ( 04 tc 5 s$ äväjcrspsv — Sipiwv iripsixsv, 43), das die Stelle der 
Frauenwohnung vertritt (Jiöpia Nr,pf|$3;, 161). 

Ebenso ist in den «Bakchen» an der Seite, wo sonst das Frauengemach sich 
befindet, die mit Weinlaub überwachsene Mauer des heiligen Bezirks sichtbar, 
der die Reste von Scmelcs Wohnung und ihr Grab umschlicsst (vgl. 7 f., 1 1 f., 597); 
an der anderen Seite des Palastes befand sich wohl der Zugang zu den Stäl- 
len, in denen 509 Dionysos eingesperrt werden soll. 

Dort, wo der Dichter Gewicht darauf legt, dass die den Zuschauern zuge- 
kehrte Fassade nicht die Vordermauer der Wohnräumc, sondern nur Thor und 
Abschlussmauer eines Hofes darstelle, trat vielleicht an Stelle der Flügclbautcn 
eine glcichmässig fortgeführte Mauer, in der etwa noch ein Seitenpförtchen an- 
gebracht war. In der « Lysistratc » war in der Mitte die Mauer und der Thor- 
bau der Akropolis (248, 255), an den Seiten das Haus der Kalonike (5) und 
das der Lysistratc (199) dargestellt. 

Für den reichen Schmuck des Palastes der späteren Zeit legt der Bau in 
den «Bakchen» Zeugnis ab, andern Säulen (590) und Triglyphen (121 1) erwähnt 
werden. Der Palast in der «Helena» wird V. 436 als Jüp.a TCEpisspE? OpiyxoT; 
bezeichnet («uöpiyxoi Bpai V. 70); Opifzo; und v£r 5a des Daches werden im «Ore- 
stes» («569, 1620) genannt. Auf den Palast, vor dem die Handlung der «Hypsi- 
pyle» spielte, scheint sich Eurip. Fragment 764 N. bezogen zu haben : hebe die 
Augen empor, ypaizTCJS <t’ ev aisT>iToi spiaSXs^sv tüsou?. 

Auch auf die Höhe des Hauses und die Stattlichkcit des Hauptthores wird 
in den jüngeren Dramen mehrfach verwiesen, vgl. Hel. 431 : xuXai aspivai; Her. 
für. 107: y.£X* 0 pa ; 1029: G'IutcuXiöv Bijtwv. 

Die mit einem Giebel überdeckte Säulenhalle wird man vermutlich auch bei 
den Theaterpalästen aus dem Ende des V. Jahrhunderts in der Regel nur vor dem 
Mittelbau errichtet haben, während die niedrigen Seitenflügel mit ihren glatten 
Wänden etwas zurücklagen und ein flaches Dach hatten ; von einem solchen ist 
wohl im «Orestes» der Sklave herabgesprungen ( 1366 und Schob). Ein Ober- 
geschoss über einem Teil des Hauses wird in den «Phoinissen» vorausgesetzt, 
wo Antigone [/.sXiOpwv 4; 2 «Jps; eayarsv (90) emporsteigt. 

Während der ganze Palast (wie die Bauten der Wirklichkeit) um eine Stufe 
über dem Orchcstrabodcn sich erhoben haben wird, mag die Säulenhalle, wo eine 
solche vorhanden war, in jener späteren Zeit mitunter auch 2 — 3 Stufen über 
dem Vorplatz erhöht gewesen sein. Sic hatte wohl nur eine geringe Tiefe, doch 
haben in einzelnen Fällen die Schauspieler innerhalb der Vorhalle sich bewegt. 

So befindet sich wohl der schlafende Orestes (Eur. Or. 35 f.) in der Vorhalle 
des Mittelbaues. Ebendort scheint sich auch die Hauptsccne des « Kresphontcs » 
abgespielt zu haben, wenn der Bericht des Hyginus (fab. 1 3 7 und 184) genau ist: 
Kresphontcs wird vom König Polyphontcs aufgefordert, «in hospitio manere. . . . 
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qui cum per lassitudinem obdormivisset, senex, qui inter matrem et filium intcr- 
nuntius erat, flens ad Mcropen venit .... Merope crcdens eum esse filii sui in- 
terfcctorcm, qui doriniebat, in chalcidicum cum securi venit, inscia ut filium suum 
intcrficerct: quem senex cognovit et matrem ab scclere rctraxit». Dass diese 
Handlung, deren Schauplatz das »chalcidicum» d. i. die Säulcn-Vorhalle ist, vor 
den Augen der Zuschauer vor sich ging, lehrt Plutarch (de esu carnium II 5 p. 998 
E). Merope tritt mit geschwungenem Beil von aussen in die Halle, um Kresphon- 
tes zu töten ; da wird sic, während sie vielleicht noch auf der Stufe steht, von 
dem Greise zurückgehalten. 

Eine ähnliche Entwickelung wie der Thcatcrpalast hat auch der Tempel 
durchgemacht ; beide Typen haben sich wechselseitig beeinflusst. Wie der Palast, 
für den cs in Athen damals an Vorbildern fehlte, nach dem Muster der Tempel 
geschmückt wurde, so wurde, wie es scheint, bei dem Bau jener Proskenien, die 
Tempel nachahmten, auf die am Palastbau entwickelte Dreiteilung der Fassade 
Rücksicht genommen. So nahm in den «Eumenidcn» der Tempel wohl nur die 
Stelle des Mittelbaues ein, während die Seitenflügel des Palastes als (spei ctxst, 
als die Wohnungen des Pricsterpersonals u. dgl., gelten sollten. In ähnlicher Weise 
hat man sich vielleicht auch noch in der «Iphigenie bei den Tauriern» und im «Ion» 
auf der einen Seite des Tempels das Wohnhaus des Priesterpersonals, auf der 
andern den heiligen Hain zu denken. Oder cs schloss sich rechts und links an den 
Tempel eine Mauer an, die als Umfassungsmauer des Bezirkes (Peribolos) gelten 
sollte. Hinter dieser Mauer wird in den «Schutzflehenden» des Euripidcs das Grab 
des Kapancus neben dem eleusinischcn Tempel im heiligen Bezirke errichtet 
(933 981)- 1 ° den «Thcsmophoriazusen» hat man sich das Thesmophorion (871, 

880) in der Mitte, daneben auf der einen Seite das Haus des Agathon, auf der 
andern wohl ein ähnliches Haus zu denken, das im Stücke keine Rolle spielt. 

Während die Tempel in den «Eumenidcn* vielleicht noch der Säulen ent- 
behrten, sind Säulen und Triglyphen für den Bau der «Iphigenie bei den Tau- 
riern» bezeugt, vgl. V. 1 1 3, 130, 1159. In der Tempelvorhalle spielt der Auftritt 
Iph. 1152 f. Besonders reich gestaltet war der Tempel, den Euripidcs für seinen 
«Ion» aufbauen Hess. Auch er hat natürlich eine Säulenhalle, die eüxtsvs; aiXz't 
Athens werden V. 185 mit ihm in Parallele gestellt. Aber auch der plastische 
Schmuck der wirklichen Tempel war an dem Spielhause des «Ion» nachgeahmt, 
wobei möglicherweise mit kühnem Anachronismus der delphische Tempel der 
curipideischcn Zeit als Vorbild diente. V. 190 beschreibt der Chor zuerst die 
Gruppen von Herakles und Hydra und von Bellerophon und Chimaira, dann ev 
t£(-/£3t Xalvst; drei Scenen aus dein Gigantenkampf *). 


') Die beiden ersten Gruppen mochte Robert, Uiupersis des Polygnol (Malle 1893) S. 36, als 
figürliche Akrotcrien erklären, die Scencn der Gigantomachie als Metopen. Auf 5 Metopen verteilt 
Weissmann (S. 49) die vom Chor beschriebenen Gruppen. An den Fries der Cella, wie Klinkenberg 
(Kuripidca 8) und Murray (Class. review 1888, S. 332) meinen, darf man nicht denken. 
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Nachdrücklich werden im «Ion» auch die xpr,-täec v«D (38,510) hervorgeho- 
ben, nämlich die Tempelstufen mit dem Stylobat. In der Vorhalle ist Ion V. 79 f. 
beschäftigt, w; sp's va:D Xapiirpi Of} ituXwpix?2, vgl. 104 f. Innerhalb dieser Halle 
scheint auch der Altar zu stehen, an den Kreusa sich flüchtet, da sie V. 1309 
sagt: ijv y’ £v?b? äStkwv twv2£ |as (RXr,?, (vgl. Weissmann, S. 54), daher nennt 

Ion V. 113 f., als er die Vorhalle reinigt, den Lorbeerzweig: <L xaXX(« a; r.ps-b- 
Xsu(ui 3 äfvr,?, a täv ‘I’otSou OvpiIXav aaipii; vz'o vast?. Dass der ganze Bau auf einer 
erhöhten Terrasse gelegen habe, zu der man mittelst einer Rampe emporstieg, 
hat man aus V. 725 ff. folgern wollen, wie mir scheint ohne zwingende Gründe, 
vgl. S. 188 und Abschnitt VII. 

Wenig ergiebig für unsere Kenntnis des antiken Spiclhauses sind die An- 
deutungen, die uns über die als Lagcrzelte gestalteten Schmuckbauten in den 
Dramen gegeben werden. Mit der Form, die das Zelt im « Aias » gehabt hat, 
werden wir uns noch bei Besprechung des sogenannten F.kkyklema zu beschäfti- 
gen haben. Als stattliche Holzbauten hat man die Zelte in den jüngeren Dra- 
men (Ilckabe, Troerinnen, Iphigenie in Aulis, Rhesos) zu denken. In den «Troerin- 
nen» ist in der Mitte das Wohnzelt des Agamemnon dargestcllt, rechts und links 
davon Zelte, die ebenfalls als <jxr,va; ’Ayapiixvsvo; bezeichnet werden und wohl 
als die Wohnungen seines Gesindes zu denken sind, vgl. 153, 176. 

In ähnlicher Weise wird man auch in der «Hekabe» neben dem Zelt des 
Agamemnon (53) weniger vornehme sxr,va: für Diener und Sklaven voraussetzen 
dürfen, vgl. V. 1016. Die Zelte der Könige hatten vielleicht, wie das schon für 
die Zelte im homerischen Schiffslager bezeugt ist, einen Vorraum oder eine 
Vorhalle, dort liegt vermutlich zu Beginn der «Troerinnen» Hekabe, xnpivif} koXüv 
7tips; (37), oxyjvjcT? tfsbps; ’Aya|Ji£p.vjv{ai; (139). 

Fine ärmliche Bauernhütte bildete in Euripides «Elektra» den Hintergrund; 
rechts und links schloss sich daran vielleicht das Gehege des Gehöftes. Ob die 
Wagen der Klytaimcstra V. 1135 durch ein Hofthor oder durch die Parodos 
zu den Krippen abgeführt werden, ist nicht klar. Der Dichter denkt sich das 
Haus sipsix; äv’ Epixva* (210) und ev xparaiXefp ( 534 ) gelegen; inwieweit das 

auch in der Beschaffenheit der Dekoration zum Ausdruck kam, lässt sich nicht 
ermitteln ; eine erhöhte Lage der 1 lütte und einen steil emporführenden Weg 
hat man aus den Versen 486 f. erschliesscn wollen, vgl. S. 188. 

An die Stelle des Palastes tritt in der Komödie das kleinere bürgerliche 
Haus. Ihm war gewiss die älteste xwimxt; oxr,vr; nachgcbildet. Späterhin scheint 
auch in der Komödie ein langgestrecktes dreigliedriges Proskenion üblich ge- 
wesen zu sein, wobei mehr noch als der Einfluss der Tragödie die Rücksicht 
auf die praktische Bestimmung des Spiclhauses massgebend gewesen sein wird. 
Drei Häuser werden in den « Acharnern » und den « Ekklesiazuscn » vorausge- 
setzt, ebenso bei Eupolis, I'rgm. 42 K. : otxsüsi 5 ’ evOzo’ ev Tptutv xaXiSioi? otxYHi’ 
lyuv exocjto;. Diese Häuser konnten entweder durch Zwischenwege (Sioisi Eccl. 
693) getrennt sein, die sich an der Skcncnwand totliefen, oder aber — und das 
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war wohl die Regel — sie grenzten dicht aneinander ; gemeinsame Zwischen- 
mauern sind für das V. Jahrhundert bezeugt und spielen in der späteren Komö- 
die eine Rolle. Die Anlage des Proskenions in den « Thesmophoriazusen * und 
der « Lysistrate » ist schon oben besprochen worden (S. 206 und 205). 

Zwei Häuser werden in den « Wolken » erwähnt ; ein drittes mag aber als 
Gegenstück zum etx> 5 t;v des Sokrates auf der andern Seite vom Hause des 
Strepsiades dargestellt gewesen sein, ohne in der Handlung selbst eine Rolle 
zu spielen. Nur ein Haus ist in den «Rittern», in den «Wespen* und im «Plu- 
tos * vorausgesetzt ; vielleicht schlossen sich hier seitlich Wirtschaftsräumc mit 
Nebenthüren an. Sicher ist in den «Wespen» neben dem Hause ein besonderer 
Eingang zum Stall (30, 76 f.), auf der andern Seite war vermutlich eine weitere 
Thür, durch die Bdelykleon V. 154 ins Freie tritt. Auch in den «Fröschen» ist 
nur ein Haus erforderlich, das anfangs als die Wohnung des Herakles, später 
als die des Pluton gilt. 

Diese Häuser werden bald ärmlicher, bald reicher ausgestattet gewesen sein. 
Besondere Vorplätze vor den Thüren sind littcrarisch und durch bildliche Dar- 
stellungen für die athenischen Häuser bezeugt, vgl. Aristotcl. Occon. II p. 1347: 
Tsisla; i ’AOrjvatss xä iiziptyo'nx xwv i-*p<ou>v tjiij 2r,nJiJta» xa: xsuj äva6aO- 

poy; xa'i xz Ttpsppz yixxtx xai x*$ Ojpa; xi? ävjiYoptiva? eixmXrjaev, s. Becker, Cha- 
rikles II, 132 f. Auf Vascnbildern sehen wir solche Vorplätze, die um eine Stufe 
über den davorliegendcn Platz erhöht und von einem weit vorspringenden Thiir- 
dacli überdeckt sind. Ähnliche Prothyra wird man bei den Theaterhäusern vor- 
aussetzen dürfen ; die Stufe des Prothyron gab dem Schauspieler Gelegenheit, 
wo es vorteilhaft erschien, einen erhöhten Standplatz zu gewinnen. Dass schon 
im V. Jahrhundert der Vorplatz vor dem Theaterhause um mehr als eine Stufe 
über die Orchestra erhöht war, wie das für spätere Zeiten Theaterdarstcllungcn 
auf Vasen bezeugen (s. Abschnitt VI), lässt sich nicht erweisen; man müsste 
denn die oben S. 1 89 behandelten Stellen, an denen die Worte avaSxivuv und 
xzxaSaivsiv für Bewegungen der Schauspieler verwendet werden, in diesem Sinne 
deuten. Ausdrücklich erwähnt werden rp;:: j'/.a-.a für das Haus des Demos in den 
«Rittern» (1326) und für das des Philokleon in den «Wespen» (875). Hier schla- 
fen gewiss die beiden Sklaven des Bdelykleon (Vcsp. 78); ein ähnliches Prothy- 
ron ist wohl auch für die « Wolken » vorauszusetzen, wo zu Beginn des Stückes 
Strepsiades und sein Sohn vor dem Hause schlafen. 

Auch darin stimmen die Häuser der Komödie mit der Wirklichkeit über- 
ein, dass sic vielfach mit einem Obergeschoss (-y^Eptdov) verschon sind, vgl. 
Plato, com. Fgm. 112 K. : ipäxe x 2 sdips; isspwsv. Natürlich fehlen dann auch die 
Fenster nicht. Von den Fenstern aus sehen die Frauen in den «Ekklcsiazusen* 
nach den Männern aus (930 f.), und Philokleon lässt sich mittelst eines Seiles 
von dem Fenster herab (Vcsp. 379, vgl. 317). Ein weiter zurückliegendes, über 
dem hinteren Teil der Skene liegendes Obergeschoss dient im «Frieden» (176) 
als Haus des Zeus, s. u. 
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Mehrfach wird nach der Sitte des Lebens auch im Lustspiel das flache Dach 
des Hauses betreten. Die Frau des Dikaiopolis sieht von dort aus der Pompe zu 
(Ach. 262), iz\ xlysu; schlaft Bdclyklcon (Vcsp. 67), Philokleon sucht durch das 
Rauchloch auf das Dach zu gelangen (Vcsp. 144 f.), und in den «Wolken» befiehlt 
Strcpsiadcs seinem Diener, das Dach von Sokrates Haus zu zerstören: xXtjxaxa 
>.a6('i>v . . . eixav*6ä; ezt xb ?psvxi3x/,ptov xb ’iyci xxxasxootx’, . . . iw; äv aixe!; ija-SaAvji; 
xxjv eixlav (1486 f.) und steigt dann selber hinauf. 

Weniger genau sind wir über die Ausstattung des Spielplatzes bei jenen Dra- 
men unterrichtet, deren Handlung in freier Landschaft spielt. Häufig hat dann der 
Schmuckbau die Gestalt einer Höhle. Schon Aischylos hat vielleicht in einigen 
Dramen einen solchen Hintergrund verwendet. Im «Kyklops» ist die Höhle von 
Felsen begrenzt (680 f.), die Schwelle mit Gras bewachsen (541), im «Philoktctcs» 
ist die Höhle, die als 3 ‘axop.s; zitpx (2 2), «r/^pia xexpa; oüxu/.gv ( 95 2 )> sixs; ipisiOups; 
-exptv/j; xstxr,? (159) bezeichnet wird, etwas höher gelegen als die (durch die Or- 
chestra veranschaulichte) umgebende Landschaft, vgl. V. 29: xs 5 ’ e;üxepOev. Ähn- 
lich scheint die Lage der Höhle in den «Vögeln» (vgl. 50, 175), die von Wald- 
dickicht (92, 203) umgeben gedacht ist. 

Ein Felsen in öder Gebirgsgegend bildete schon in der Prometheus -Trilogie 
den Hintergrund (S. 198). Mit ungleich reicheren Mitteln war ohne Zweifel im 
Jahre 412 v. Chr. der Schmuckbau für die «Andromeda» des Euripides ausge- 
fiihrt. In diesem Drama war die Heldin an einem vom Meer umspülten Felsen 
gefesselt, vgl. Fgm. 125: ex xiv’ zyOzv xiv$’ äp« xepippvxov ifpöt 0 aXxso»;; und 127: 
OlXXl'po) G£ xexpxp.evujv c pwv. 

Wie wir hier einen hoch emporgeführten Felsen voraussetzen müssen, so 
darf Ähnliches für die Ausstattung der « Schutzflehenden » des Euripides ange- 
nommen werden. Dort erscheint Euadne auf einem Felsen : x£ -sx’ aiOepixv esxvjxs 
z^xpzv, r, xüvss ü-epxxpi^et, xiQvä’ ej* Sxivoura xfXeuOjv, fragt der Chor (988), 

lind ähnlich sagt Iphis (1048): xi; aypx; x(; sxiXs; ; x;vs; -/xpiv osuwv iizepbxj’ ^XOe; 
et; xr,v3e */0svx; Euadne springt von dort hinab in den neben dem Heiligtum 
errichteten Scheiterhaufen (1015): IvQsv ippuiw xxs5‘ xzb r.it px; zqsrisxsx supb; esw 
und IO45 : r,5 iyio ttexpx; Ist ipvt; xt; wjet Kxrxvew; uitep txypz; Jukyjvsv att<,')pr ( p.x 
xou?\w (vergl. 1065, 1070). Der Felsen, der die Akropolis von Eleusis veranschau- 
lichen sollte, war also hinter und über dem Tempel, der die Mitte des Pro- 
skenion einnahm, aufgebaut und bildete so eine Art Obergeschoss über den 
hinteren Räumen der Skene oder war an die Vorderwand eines solchen Ober- 
geschosses angclchnt. 

Ein Hain, ein mit Bäumen und Büschen bestandener Platz, ist als Schau- 
platz im zweiten Thcil des «Aias» und im «Oidipus auf Kolonos» vorausgesetzt. 
Hier wie dort hat man anzunehmen, dass der Hain (väzo; Ai. 892, Oed. 155) 
wenigstens teilweise körperlich dargestellt war, indem einige natürliche oder (aus 
Holz und Zeug) nachgeahmte Bäume aufgestellt waren. Ausdrücklich wird ge- 
sagt, dass das Schwert und der Leichnam des Aias hinter dem Gebüsche ver- 
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steckt sind (659, 898) und Oidipus dringt weit vorwärts in den Hain von Kolonos 
(vgl. 16: ymps? 0’ cS’ ipbs;, m; äxsixdbxi, ßpuuv Sisvr;; iXxixc ijr.r :£Xsu, 3 6 • s* TfJsS’ 
Bpa; S-iXG’; und verbirgt sich darin 113: xai cv [** e; 42 a 5 ri 5 a xpy-j/av y.ax izXsa; 
und 156: iXX’ tva xmS’ ev i^OdyxTO ja.-»; ixps-ear,; vasst wstäsvti . . . ptttasTaO', 
öursiaOi. ixsXXa x^XsuOs? epatüst. 

In welcher Art in diesen Fällen auch durch bemalte Wände oder bemalte 
Zcugvorhänge die Illusion unterstützt wurde, wissen wir nicht. Aber wenn So- 
phokles am Ende des V. Jahrhunderts einen solchen Hintergrund für den Schau- 
platz seines < Oidipus auf Kolonos > wählte, so muss er gewiss gewesen sein, 
dass die sxr,vsitsist und <rxr ( vcypa?ct dem Illusionsbedürfnis seiner Zeitgenossen mit 
ihren Leistungen Genüge zn thun vermochten. 

Uns fehlt heute nicht nur genügende Anschauung von dem malerischen Kön- 
nen jener Zeit, sondern auch ein Masstab für ihre Naivetät ; wir vermögen nicht 
zu beurteilen, unter welchen Bedingungen den Menschen jener Zeit die täu- 
schende Wiedergabe der Wirklichkeit durch die Skenenmaler erreicht schien. 
Wir haben aber gelernt, von der altgriechischen Landschaftsmalerei bescheide- 
ner zu denken, als dies früher üblich war, und dürfen daher auch der Theaterma- 
lerei nicht mehr so bedeutende Leistungen Zutrauen, w ie dies vordem, z. B. noch 
von Wörmann, Die Landschaft in der Kunst der alten Völker (1876) S. 172 ff., 
geschehen ist. 

Viel umstritten wurde die Frage, in wie weit neben den Eingängen, wo für 
die spätere Zeit Periakten bezeugt sind (s. u. ), schon in sophokleischer Zeit 
perspektivische Darstellungen der ferneren Umgebung angebracht waren. Jetzt 
wird wohl ziemlich allgemein zugegeben, dass den Stellen, die man für einen 
derartigen Schmuck des Spielplatzes geltend gemacht hatte, keine Beweiskraft 
innewohnt. Die Worte, mit denen im Eingang von Sophokles » Elektra » der 
Pädagoge dem Orestes die Gegend von Argos schilderte, wurden gesprochen, 
als die Schauspieler noch an der Parodos standen ; dort draussen ist die Ge- 
gend zu denken, deren Bild der Dichter vor dem geistigen Auge der Zuschauer 
aufsteigen lassen will. Denselben dichterischen Kunstgriff wendet Euripides in 
den « Phoinissen > (V. 101 f.) an, wo der Pädagoge der Antigone vom Dache 
des Hauses die thebanische Ebene und das feindliche Heerlager zeigt. Deutlichere 
Hinweise auf unmittelbare Darstellung könnte man in Versen zu erkennen meinen, 
wie Eur. Hel. i : NetXou ptiv al'ss xaXXutipOsvsi p;ai, Iph. Aul. 10: cuyat 5 ’ ivfptwv xivSi 
xax’ E-jpicsv r/ouotv. Aber auch hier mahnen ähnliche Wendungen zur Vorsicht, 
vgl. Soph. Aias 862 : xpijval ts xitapiot 0’ ci 5 s, xal ti Tpwtxi irsEa zpuauSw, 
•/aipsTs, und Troades 115t - SxapixvSptou? yap xasäs Stanspüv psa; üXauaa vsxpav. Um 
den Ton der lebendigen Rede zu wahren, haben die Dichter mehrfach mit dem 
Pronomen a$s Dinge bezeichnet, die den Schauspielpersoncn als benachbart geläufig 
sind, den Zuschauern aber nicht vor Augen stehen. 

Immerhin wird man sich für die Stücke aus den letzten Jahrzehnten des 
V. Jahrhunderts gegenwärtig halten müssen, dass in der Zeit des Zeuxis und 
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Apollodor cs nicht an Versuchen gefehlt haben wird, in der Thcatcrmalerci den 
Aufgaben landschaftlicher Darstellung näher zu treten. Fehlt es doch auch in 
unserer mageren monumentalen Überlieferung nicht ganz an Beispielen für solche 
Bestrebungen. Fels und Meer und darüber die von Vögeln belebte Luft sehen 
wir in der Tomba dei cacciatori in Corncto dargcstellt (Monum. dcll’ Instituto XU, 
T. XIII f.), und von der Art, wie man das Bild einer ummauerten Stadt wieder- 
zugeben versuchte, mögen die landschaftlichen Ansichten lykischer Bergfesten 
auf Reliefs von Pinara und Tlos eine Vorstellung geben, s. Benndorf und Niemann, 
Reisen in Lykien und Karien II S. 54 und 144. 

Eine solche landschaftliche Darstellung auf dem Hintergründe ist wenigstens 
für ein Stück des Kuripidcs nachweisbar. Troades 1256 ruft der Chor: tIvz; ’IXiz- 
uiv ratsS’ ev xspu^ai; Xiüaaw ^Xo ys«; SaXsiai Bisp^wovtaj, und Talthybios be- 

fiehlt (1260): aiBw Xs'/aYSt;, os T£:a*/ 0 ’ EjAzitAirpivai llpcapisu tsB’ äsiy. . . . x : jp evifvat, 
w; äv xaTasxi'iavTE? ’lXIsu rBXtv stEXXwpieO’ sixaBe. In den Klageliedern Hekabcs und 
des Chores wird dieser Brand ausführlich geschildert, vgl. 1 295 : X£Xap.it jv IXts? 
Tcep vipiuiv te X'jp'i xataiOETZi T^papiva xa: ssXi; ä'xpa t£ tsi^ewv. Die Stadt, die hier 
unter Rauchwolken zusammenbrach, muss hinter und über den Zelten dargestellt 
gewesen sein und bildete, so wie der Felsen in den «Schutzflehenden» (s. S. 209), 
einen zweiten hinter dem Proskenion errichteten Schmuckbau, der als Oberge- 
schoss über dem rückwärtigen Teil der Skene aufgerichtet war oder vielleicht 
das wirklich vorhandene Obergeschoss verdeckte. Einen ähnlichen Hintergrund hat 
Weissmann S. 2t auch schon für die «Hekabe* vorausgesetzt mit Rücksicht aufV. 
953 : Sazpuu s’ £ts3 pwv ziXtv t£ or,v und 823 : xxsvbv ik ksXeü); tsvB’ intEp OpwaxsvO’ ipto. 

Für unsere Zwecke kommt übrigens die künstlerische Ausstattung der Pro- 
skenien weniger in Betracht als ihre technische Ausführung. Um uns klar zu 
machen, in welcher Weise eine Skene oder ein Proskenion aufgebaut wurde, 
müssen wir zunächst die Vorgänge beim sogenannten « Skenenwechsel », bei Ver- 
änderungen des Hintergrundes, ins Auge fassen. Dabei können wir den Wechsel 
der Bauten, der von einem Spieltage zum andern nötig wurde, also auch die 
Umwandlung der xtopuxf, axvjvr, in eine tragische, ausser Acht lassen. Von Bedeu- 
tung für die ganze Ausstattung des Spielplatzes aber wäre es zu wissen, welches 
Mass von Veränderungen von einem Stück zum anderen in den verschiedenen 
Epochen zulässig war. In der älteren Zeit verblieb ohne Zweifel durch die ganze 
Trilogie derselbe Schmuckbau (z. B. ein grosser Altar), oder es war doch ein 
solcher Schmuckbau gewählt, der mit geringen Veränderungen in verschiedener 
Bedeutung (z. B. als Altar und als Grab) verwendet werden oder auch vom 
Dichter ganz ignorirt werden konnte, wenn er in einem Stücke seiner nicht be- 
durfte. In ähnlicher Weise verfuhr man mit den am Spielplatz errichteten Haus- 
bauten, wie uns das Beispiel der Orestie gelehrt hat. In den «Eumcniden» wird 
der Schauplatz der Handlung V. 234 von Delphi nach Athen verlegt ; aber an 
dem Tempel, der den Hintergrund des Spielplatzes bildet, und dessen Vorder- 
wand nach V. 234 wieder geschlossen wurde, ist nichts Wesentliches geändert 
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worden ; nur eine Statue der Athene muss vorgeschoben worden sein, um den 
neuen (schon vorher angekündigten) Schauplatz zu kennzeichnen. 

Ein Ortswechsel während des Spieles findet sich in den erhaltenen Tragö- 
dien sonst nur noch einmal, im «Aias». Nachdem V. 814 Schauspieler und Chor 
den Spielplatz verlassen haben, wird das Zelt des Aias beseitigt und die Hand- 
lung spielt nun in waldiger Gegend. Über die Art, wie dieser Wechsel des Hin- 
tergrundes vollzogen wurde, ist viel gestritten worden. Man könnte annchmen, 
dass von Anfang an Strauchwerk und Bäume neben dem Zelte vorhanden waren 
und das Zelt V. 814 nur durch einen Vorhang abgcdcckt wurde. Doch scheinen 
mir die Voraussetzungen, welche der Dichter für den Selbstmord des Aias und 
für die Entdeckung des Leichnams macht, vielmehr dafür zu sprechen, dass 
das Zelt beseitigt worden und nun in eben dem Raume, den früher das Zelt 
bedeckte, der Hain sichtbar wird. 

Am einfachsten war das zu bewerkstelligen, wenn die Vorderwand des Zel- 
tes nach beiden Seiten auseinandergezogen werden konnte, und das war wiede- 
rum dann am leichtesten durchführbar, wenn neben dem Zelt Seitenbauten nach 
Art von Paraskenien vorhanden waren. Leider können wir weder für die Ein- 
richtung der Paraskenien noch für die Abfassung des « Aias » ein bestimmtes 
Datum nennen, doch dürften mit den Jahren 445 und 435 wohl ungefähr die 
Grenzen bezeichnet sein, über die man die Entstchungszcit des Dramas nicht 
wesentlich wird hinausrücken wollen. Andrerseits möchte ich glauben, dass die 
Paraskenien nicht viel später eingerichtet worden sind als die Skcne. Im «Aias» 
könnte die Vordermauer dieser Seitenbauten durch vorgestelltc Bäume verklei- 
det gewesen sein; desgleichen wird die weiter zurückliegende Vorderwand des 
Spiclhauses (des Schauspielcrsaalcs) von den Bäumen und Sträuchern, die das 
vä-05 bildeten, verdeckt gewesen sein. 

Die ersten Worte, die Aias auf dem neuen Schauplatz spricht, setzen voraus, 
dass das Schwert, in das er sich stürzen wird, bereits im Boden befestigt ist 
(815 f.) : 5 jjlsv ooxycj; 2 rcr,xsv, rj TOjjtwTats? '{£vs 1?' «».... £~yj!;x 5 ’ oritöv s 3 rcspi- 
fftsCXa; eyw. Entweder ist also Aias durch die Parodos cingetretcn und hat mit 
stummem Spiel das Schwert in die Erde gesteckt, bevor er den Monolog be- 
ginnt, oder aber er steht schon in dem Augenblicke, da nach Beseitigung des 
Zeltes der neue Hintergrund sichtbar wird, in dem Haine vor seinem Schwerte. 
Letzterer Annahme möchte ich den Vorzug geben, da sich dann am besten die 
Ausführlichkeit erklärt, mit der V. 657 schon im Voraus das sich späterhin dar- 
bictcndc Bild geschildert worden ist: puo a«*»v t£ y«psv Iv6’ xv xty« , xcü'Do xio ’ 

Eyys; tcj;jisv, r/fhiTov ßeXtäv, yxtx; cpuijx; evOx [jrf, ti? c<!/£txi. Nach seinem Monolog 
stürzt Aias in das Schwert (xpusxt« »xsyxv c : > zspiTcnr/r;;, 898) natürlich so, dass 
sein Körper hinter dem Buschwerk und hinter den Bäumen für die Zuschauer 
verborgen wird (htei ciSd? äv, xxi ?>Xc;, tXatvj ßXlrcetv xv« zpö$ p;vx; ex 

te ®ctvtx; TtXijyf;? jieXxvÖev alp. ’ xt: ’ eixeia? aoxyfjc, 916 f.). Während Tckmcssa den 
Leichnam verhüllte (zepm-uysi fipet, 915) und die Choreuten nahe herantraten, 
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konnte der Schauspieler, der den Aias gab, ungesehen nach rückwärts ver- 
schwinden ; die Puppe, die ihn später ersetzte, lag wohl schon von Anfang an 
an der Stelle, wo der Selbstmord erfolgen sollte. In dem Haine, aus dem Hinter- 
grund oilcr von einer Seite her, ist auch Tckmessa aufgetreten, vgl. 892 : tivo$ ßsr, 
xapauXo; e;s5r; värou?. 

Es ist gewiss kein Zufall, dass wir nur in zwei Dramen der älteren Pe- 
riode, aber in keinem Stücke späterer Zeit einen Wechsel des Hintergrundes 
nachweiscn können. Denn dass für die Komödien selbst dort, wo ein Ortswech- 
sel in der Dichtung vorausgesetzt ist, doch das Proskenion unverändert bleibt, 
wird mit Recht gegenwärtig fast allgemein angenommen, vgl. Hodensteiner, S. 655 f. 
Die verschiedenen Häuser, die in den einzelnen Teilen einer Komödie voraus- 
gesetzt werden, sind schon zu Beginn des Stückes nebeneinander sichtbar, wer- 
den aber nicht gleichzeitig in die Handlung einbezogen. Die Komödie darf eben 
in launiger Willkür den Spielplatz von einem Ort zum andern versetzen und der 
Zuschauer folgt willig den Sprüngen der dichterischen Phantasie. Wie das Haus 
des Zeus als Obergeschoss der Skenc im «Frieden* schon von Anfang an sicht- 
bar war, so lag auch das Thesmophorion in den «Thcsmophoriazusen» und das 
Thor der Akropolis in den «Ekklesiazusen» schon bei Eröffnung des Stückes 
den Zuschauern vor Augen ; man müsste denn annehmen, dass sie zunächst noch 
durch einen besonderen Vorhang verdeckt blieben. In den «Fröschen» ist das 
Haus des Herakles im ersten und das des Pluton im zweiten Teil ein und der- 
selbe Bau. Dionysos und Xanthias gehen vom Hause des Herakles gegen die 
Parodos zu ; dort finden sic den Kahn des Charon, der entweder aus der Paro- 
dos oder aus dem vorspringenden Paraskenion herauskommt. Nachdem der Kahn 
längs des Proskenion zur anderen Parodos gezogen worden ist, gehen Dionysos und 
sein Diener zunächst durch die Orchestra (s. S. 192) und kehren dann wieder 
zum Spiclhausc zurück, das jetzt als Palast des Pluton gilt. Ob daran in der 
Zwischenzeit irgendwelche entsprechende kleine Veränderungen vorgenommen wor- 
den sind, mag dahingestellt bleiben. 

Diese Seltenheit des Hintergrundwechsels innerhalb der Dramen hat zum 
Teil gewiss in technischen Schwierigkeiten ihren Grund ; sie erklärt sich aber 
vielleicht noch mehr aus der Scheu, einen so scharfen Einschnitt im Zusam- 
menhang der Dichtung cintrctcn zu lassen. Da mit dem Spielhintergrunde auch 
die Orchestra ihre Bedeutung verändert, so kann ein Wechsel des Schauplatzes 
nur eintreten, wenn auch der Chor sich aus der Orchestra entfernt hat. Der Zu- 
schauer wird also nicht nur durch die Veränderung des Spielhauses aus der Illu- 
sion gerissen, cs tritt auch im Fortgang der Aufführung eine Unterbrechung ein, 
die nur durch ihre kürzere Dauer von den Pausen zwischen zwei verschiedenen 
Dramen sich unterscheidet. Darum wird auch gerade in den jüngeren Dramen 
trotz der reicheren mechanischen Hilfsmittel, die für einen Sccncnwcchscl zu Ge- 
bote gestanden hätten, durchaus an der Einheit des Ortes festgchalten und jede 
Verwandlung des Hintergrundes vermieden. 
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Wir haben so wenige Nachrichten über den äusseren Hergang eines dra- 
matischen Spieltages, dass wir über die Zeit und die Hilfsmittel, über die man 
zur Vorbereitung der für ein einzelnes Drama erforderlichen Schmuckbauten ver- 
fügen konnte, keine genaue Vorstellung gewinnen können. Aber wie die ganze 
Skene nur aus Holz und Zeug, atis Pfosten, Hohlen und Leinwand aufgebaut 
war, so wurde natürlich der vordere Teil der Skene, das l’roskcnion, ebenfalls 
nur aus Stoffen hcrgestcllt, die rasch entsprechend angebracht werden konnten. 

Die Leichtigkeit, mit der einzelne Teile des Skenengebäudes beseitigt und 
verändert werden konnten, ist gelegentlich auch zu Theaterwirkungen während des 
Spieles verwertet worden. In Aristophancs «Wolken» wurde das Dach des so- 
ldatischen Phrontislerion zerstört (1485 f.); höhnisch sagt Strepsiades ( 1 494) : e xt 
sewT» ; ?{ B’ äXXo y* *5 BuXszTsXsycOsxai ta?? BsxcT? stx(x;. Wenn dann das Haus 
mit einer Fackel in Brand gesteckt wird, sodass die Bewohner entfliehen, um 
nicht im Rauche zu ersticken, so wird dieser Brand allerdings nicht mit dem 
Realismus vor Augen geführt worden sein, mit dem solche Vorgänge in der Zeit 
Neros durchgeführt worden sind (Sueton, Nero 11); denn das Feuer hätte sich 
schwerlich auf das Haus des Sokrates beschränken lassen, sondern auch das des 
Strepsiades, die Paraskenien und den Schauspielersaal ergriffen. Man wird sich 
vielmehr hier sowohl wie bei der Zerstörung Trojas in den «Troerinnen» damit 
begnügt haben, während des Zusammenbruches der Balken unter Feuerschein 
Rauchwolken aus dem Innern des Hauses aufsteigen zu lassen. 

Zweimal wird in den Dramen des Euripides gesagt, dass der Palast, vor 
dem die Handlung spielt, erzittere und zusammenbrechen werde, Here. für. 905: 
tBsi IBsO, OvsXXa cv.n Bwjxa, sujerdeTst tjTcyv; (vgl. 1007) und Bacch. 508: "*>{* •* 
IhvOfw? [xsXaOpx JtaTivä;«T3i asiv.... ?Bsts tx Xxtvx xtooiv eyiBsXx BtxBp5|/.x txBs. 
Schon Aischylos war mit einer solchen Schilderung in der Lykurgic vorangegan- 
gen, vgl. FTagm. 58. Da im «Herakles* sowohl wie in den «Bakchcn* auch im wei- 
teren Verlauf des Stückes die Vorderwand des Baues aufrecht steht, so können 
jene Verwüstungen der Paläste dem Zuschauer nur dadurch anschaulich gemacht 
worden sein, dass einige weiter rückwärts liegende und höher geführte Teile oder 
auch nur das Dach des Palastes Zusammenstürzen. 

Es liegt nahe anzunehmen, dass die Vorderwand des Proskenion manchmal 
nur aus bemaltem, in Rahmen gespanntem Zeug bestand, so dass sie teilweise 
geöffnet werden konnte, um in den Fällen, wo man das sogenannte Ekkyklema 
(s. u.) verwendet glaubt, einen Einblick in das Innnere zu gestatten. In späterer 
Zeit verstand man es, die Vorderwand so aufzubauen, dass sie als Ganzes oder in 
zwei Teile zerlegt nach den Seiten hinweggezogen werden konnte. Ob diese Ein- 
richtung auch schon im V. Jahrhundert bekannt war, wissen wir nicht. Der Hinter- 
grundswechscl im «Aias* Hesse sich auf solche Weise jedenfalls am leichtesten 
erklären. Auch dort, wo zwei aufeinander folgende Stücke einen verschiedenen 
Schmuckbau erfordern, müsste eine solche «scaena ductilis» (die natürlich das Vor- 
handensein von Paraskenien voraussetzt) von grossem Vorteil gewesen sein, indem 
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man durch das Hinwegziehen der Wand, die dem einen Stücke als Hintergrund 
gedient hatte, mit einem Male den dahinter aufgebauten Spielhintergrund des 
nächsten Stückes sichtbar machen konnte. Nehmen wir z. B. an, dass an dem 
Tage, wo Euripides «Andromeda» aufgeführt wurde, vorher ein Drama dargestellt 
wurde, bei dem ein Palast als Hintergrund diente, so konnte die Felslandschaft, die 
in der «Andromeda» erfordert wurde, schon vorher hinter der Palastwand aufge- 
baut und, nachdem diese wie ein Vorhang hinweggezogen war, den Zuchauern 
vor die Augen gebracht werden. Und in ähnlicher Weise mag im «Oidipus auf 
Kolonos» der Hain, von dem ausdrücklich vorausgesetzt ist, dass er weiter zu- 
rück liegt (vgl. ioo f.), vorher hinter der Palastwand des vorausgehenden Dramas 
aufgebaut worden sein. Aber auch unter dieser Voraussetzung bleiben, abgese- 
hen davon, dass den oberen Reihen der Zuschauer der Blick auf die hintere 
Dekoration irgendwie verdeckt werden musste, noch manche Schwierigkeiten, 
denen man nicht allein durch entsprechende Verteilung der Stücke auf die ein- 
zelnen Tage entgehen konnte. Bei den Dramen aus dem Ende des V. Jahrhun- 
derts waren zudem die Proskenicn immer mehr den bestimmten Voraussetzun- 
gen der verschiedenen Tragödien angepasst und bis ins Einzelne reich verziert, 
sodass sic kaum ohne grössere Veränderung für mehr als ein Stück verwendet 
werden konnten. Oftmals sind körperlich aufgebaute Säulenhallen vorausgesetzt, 
die nicht so leicht wie eine glatte Wand beseitigt werden konnten. Uns Mo- 
dernen drängt sich dabei immer die Frage auf. ob man alle die hierfür not- 
wendigen Arbeiten vor den Augen der Zuschauer vornahm, oder ob man sic 
den Blicken durch einen Vorhang entzog, der das Proskenion ganz oder teil- 
weise verdeckte. In der That hat cs keine Schwierigkeit, in einem Spielhause, 
das mit vorspringenden Paraskenien versehen ist, solche Vorhänge anzubringen. 
Wir werden auf diese Frage nochmals zurückkommen, wenn wir die vor dem 
Spielhause in der Orchestra aufgelichteten «Versatzstückc» behandeln werden. 

Im Vorausgehenden sind wir schon mehrfach durch die Angaben, welche 
;n den Dramen über die Ausstattung des Spielplatzes gemacht werden, zu der 
Annahme hingeleitet worden, dass wenigstens in einzelnen Fällen über einem 
Teil des Spiclhauscs ein Obergeschoss aufgebaut und neben dem Hauptbau vor- 
springende Paraskenien angelegt waren. Weitere Aufschlüsse über diese Bauteile 
der Skene lassen sich aus den Erfordernissen jener Spiclhandl ungen gewinnen, 
bei denen Schauspieler über dem Hause erscheinen, emporschweben oder hcr- 
abgelassen werden. 

Um Personen auf dem Dache des Spielhauses auftreten zu lassen, bedarf 
es keiner besonderen Vorrichtungen, wenn die betreffenden Personen auf dem- 
selben Wege, auf dem sic gekommen sind, hinter der Vorderwand wieder hinab- 
steigen können. Anders ist es, wenn die Schauspieler, wie dies z. B. bei der 
Darstellung olympischer Götter der Fall ist, weder aus dem Innern des I lauscs 
auftauchen, noch nach unten verschwinden dürfen. Sic können auf das Dach nur 
von der Seite oder von rückwärts heraustreten. Dazu ist das Vorhandensein 
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eines Obergeschosses über dem rückwärtigen Teil der Skcne oder über den 
Paraskenien erforderlich. Hin noch stärkerer Oberbau ist dann notwendig, wenn 
Personen mit I Iilfe irgendwelcher Maschinen über dem Dache der Proskenien 
schwebend erscheinen sollen. Es ist einleuchtend, dass daher gerade diese «Er- 
scheinungen in der Höhe» eine grosse Bedeutung für die Geschichte des Spiel- 
hanses haben. Sie sind unter diesem Gesichtspunkt auch in neuerer Zeit vielfach 
besprochen worden, vgl. v. Wilamowitz, Euripidcs Herakles I, 354, II, 53; Bodcn- 
steiner, a. a. O. 664 1.; Christ, Jahrbücher für dass. Philol. 1894, 157 f. Doch 
können wir, da die Urteile über die einzelnen Fälle vielfach auseinander gehen, 
nicht davon Abstand nehmen, nochmals das ganze Material, das für diese Fra- 
gen in Betracht kommt, zusammen zu stellen und zu prüfen. 

Indem wir dabei soviel als möglich die zeitliche Reihenfolge der Dramen 
cinzuhalten versuchen wollen, müssen wir uns zunächst mit der Streitfrage aus- 
einandersetzen, die sich an das erste Auftreten der Athene in den «Eumenidcn» 
(393 f-) knüpft. Auf Orestes’ Bitte ist die Göttin vom Skamandcr gekommen (399), 
svO tv 3cu>x:us' ■Jp.Oav ätpyicv 7. s2a, T.zipCy* xztp pciSsauaa xi/.xsv «lylcs;, “<«>'/, 51 ? äxjAaists 
T3vS’ exi£sü!;a<j’ c-/av. Da sie 399 sagt, sie sei zu Fusse herbeigeeilt, von der ge- 
schwellten Aegis dahingetragen, während sie 395 auf ihren Wagen hinweist, so 
hat man die Verse in verschiedener Weise geändert und v. Wilamowitz (Herakles 
I, 153) hat den Vers 395 als Interpolation ganz ausgeschieden. Für unsere Zwecke 
kommt es wenig in Betracht, ob Athene zu Wagen oder zu Fusse erschienen ist ; 
denn auch im letzteren Falle wird man nicht annehmen dürfen, dass die Göttin 
oberhalb des Spielhauses aufgetreten sei. Wie Apollon und die Eumenidcn, so ver- 
kehrt Athene bei ihrem zweiten Auftreten auf demselben Boden wie die Menschen, 
und es ist daher kein Grund zu der Annahme, dass V. 393 durch eine so unge- 
wöhnliche Art des Erscheinens, auf die in den Worten des Dichters keinerlei 
Hinweis sich findet, ihre Wesensverschiedenheit in äusscrlichcr Weise betont 
worden sei. 

Schwieriger ist es, ein klares Bild von dem Erscheinen der Okeaniden im 
«Prometheus* zu gewinnen. Prometheus hört das Rauschen fernen Flügelschla- 
ges (124): x:0 r,p 0' eXa?pa?$ r.zepäytov p u:a?? ü-sjupi^i. Die Okeaniden nahen; bei 
ihrer Ankunft erzählen sic (128): ?iX(a y ip xis -aijij xTspiivwv Osat; i,uiXXai$ spsaeSz 

livSs r.i ysv xpauovsf ipot 2e ja’ s:tspi.'iav aZpx 1 . . . . cruOr,v 5' äxe2iXc$ a~/M TmpwTÜ» 

Sie bleiben in der Nähe des Prometheus, bis dieser sie (275) auffordert: «säst 3s 
friaxi li? zzpcaipzs-jaxs zäyxi ay.i'jaaaO Der Chor gehorcht (282): xpaur/sauTOV Gäx: v 
spoXiKsW a’.Qipa 0’ ivvsv “spev ciwvwv sxpiciss-»; */ Osvi xfjSs z zum. Die Okeaniden, die 
zu Wagen erschienen sind, heben sich also bis dahin an einem Orte befunden, der 
erhöht über dem Boden der Orchestra lag. Ganz richtig bemerkt der Scholiast zu 
275 • ßisiXerai y ip fftrjsai ~iv */cp3v, snu>{ za stanpisv aert;. Der Dichter hat die 
Göttinnen zu Wagen kommen lassen ; denn er konnte nicht wohl wagen, Okea- 
niden geflügelt darzustellen, und mochte sie doch auch den weiten Weg zum 
Kaukasus nicht zu Fusse zurücklegen lassen. Er giebt also die Flügel entweder 


Göltcrcrschcinungcn in der Hohe. 


217 


den Pferden, die den Wagen ziehen, oder dem Wagen selbst. Auf dem Kypse- 
losladen erscheinen die Nereiden auf Wagen, welche von Flügelpferden gezogen 
werden (Paus. V, 19 2). Da aber im Theater ohne Zweifel Wagen, an deren Rädern 
Flügel befestigt sind (wie am Wagen des Triptolcmos), leichter darstellbar wa- 
ren, so werden wir uns auch das Gefährt der Okeaniden in solcher Art denken. 
Von vornherein wird man geneigt sein anzunehmen, dass die Chorcutcn nicht 
alle auf einem Wagen, sondern etwa in Gruppen von je drei auf mehreren Wa- 
gen hcrcinkamen. 

Aber wo und wie sind diese Wagen erschienen ? Die Scholien, die auf einen 
mit dramatischer Technik vertrauten Mann zurückgehen, sagen zu V. 128: TaüTz 
fX 7 iv (die Okeaniden) 2 tä äipjSsvoüjiivai - «toxsv yiep xztmOsv Zixi.lyiaQu 

tm iy {tyou;* iv oe» 5 c ’QxsavM zpoiXaXsT, xariaaiv ixi yf,^ ; 287: xaipcv 2 s 2 Mdi tm yopo» 
xaOrjxasöai t» 5; jA/jyaviJc ’Qxsavs; iXOuv (vgl. 401). Mit p.r,yavyj ist hier offenbar die 
Flug- oder Schwebemaschine gemeint ; aber wenn noch in späterer Zeit diese 
[AJi/avr; schwere Lasten nicht zu tragen vermochte (Poll. IV, 126), so kann ihr 
unmöglich in aischylcischcr Zeit — falls die Maschine damals überhaupt schon vor- 
handen war — zugemutet werden, einen Wagen mit 12 oder 15 Personen durch 
die Luft zu bewegen ; ist aber der Chor auf mehrere Wagen verteilt, so setzt 
dies eine Mehrheit von Flugmaschinen voraus, die auch in den jüngeren Dramen 
nirgends erweisbar ist. Nun sagen zwar die Okeaniden, dass die Wagen herge- 
flogen seien, aber der Zuschauer braucht sie nicht mit eigenen Augen in Lüften 
schwebend gesehen zu haben. Wohl aber geht aus den Versen 275 f. hervor, dass 
das Gefährt bis 282 in der Höhe sich befunden habe. Es muss also seitlich neben 
dem Felsen, vielleicht auch vorne an ihm vorbeiführend, noch ein ebenfalls als 
Felsen oder Fclswcg gestalteter Bau vorhanden gewesen sein, auf dem die Okea- 
niden, vielleicht teilweise hinter Felsen verdeckt, heranfahren konnten. Auf diesem 
Felsweg stellt wohl auch Io, wenn sie (747) sagt: ti 2 »*t’ (ftv x 2 p 2 s;, «XX ’ oix 
sv T«-/st üppi'}' spa'JTijv TijsS’ «jtö crtofXsö irlTpa;, czm; x 23 ai ax^-ia er« tmv xavxwv xövmv 
äxYjXXaynjv, wo die Worte x£ Sot ax^il/a&a mit Rücksicht auf dieselbe Erhöhung ge- 
braucht sind, von der Prometheus gesagt hatte (275): x 23 st 22 ßäaat. Der Fels- 
bau braucht nur eine geringe Höhe gehabt zu haben, da schon die Orchestra 
selbst als hochgelegene Felsgegend gedacht ist. Die Wagen des Chors konnten 
auf einer verdeckten Rampe mittelst Stricke hinaufgezogen oder durch Personen, 
die in den Wagen versteckt waren, weiterbewegt werden. Da dieser niedrige Fels- 
weg fast in gleicher Flucht sich befinden musste wie die Klippe, an der Pro- 
metheus gefesselt ist, so erklärt es sich, dass dieser den Chor anfangs nicht 
sieht, während er den durch die Parodos eintretenden Hermes schon von ferne 
erschaut (941). 

Die Gründe, die den Dichter bewogen haben, den Chor nicht durch die Paro- 
dos, sondern auf dem Felsbau selbst erscheinen zu lassen, sind schwer zu ermitteln. 
“Atsxcv y'ap xxtmOsv BtaX^saOai tm £?’ u<|/ou{, meint der Scholiast (128), der noch 
nicht ahnte, aus welcher Kellertiefe nach der Meinung der Modernen die Choreu- 
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ten stets mit den Schauspielern verkehren mussten. Und es ist wohl möglich, 
dass der Wunsch, die Okeaniden dem Prometheus unmittelbar nahe zu bringen, 
für den Dichter mit bestimmend gewesen ist. In erster Linie sollte aber wohl 
die Täuschung verstärkt werden, dass die Wagen durch die Ltifte gekommen 
wären ; die Freude am Wunderbaren, die das ganze, durchwegs von göttlichen 
Personen durchgeführtc Drama auszcichnct, mag dazu gedrängt haben, auch für 
die äussere Darstellung neue und ungewöhnliche Hilfsmittel zu erfinden. 

Gerade diese reiche und umständliche Ausstattung, die das Spiel im t Pro- 
metheus» voraussetzen lässt, hat neben anderen Eigentümlichkeiten der Dichtung 
zu der Annahme geführt, dass die gegenwärtige Gestalt des Dramas erst von 
einem Bearbeiter aus nachaiscliyleischer Zeit herrühre (vgl. S. 198). So wahrschein- 
lich diese Vermutung ist, so werden wir doch nicht ohne Weiteres alle die 
Spielvorgängc, welche verwickelte Einrichtungen an dem Schmuckbau voraus- 
setzen, dieser jüngeren Bearbeitung zuschreiben dürfen, wenn wir nicht Gefahr 
laufen wollen, der genialen Phantasie des Aischylos und der Geschicklichkeit 
seines Theaterarchitcktcn willkürliche Grenzen zu ziehen. Zudem ist gerade die- 
ser Felsweg, der für das Erscheinen der Okeaniden vorausgesetzt ist, auch für 
den weiteren Verlauf des Stückes, für das Auftreten der Io und für das des 
Okcanos notwendig. Denn Okcanos ist wohl auf dem gleichen Wege wie die 
Okeaniden herangekommen (290): tbv cTcpuYuxi} tsvS’stwvbv vv(i)jj.r ( cto|jl{wv i'rsp süOu— 
vwv. Als er sich wieder auf den Weg macht, sagt er (398) : Xeupbv y'xp oipiov «10 ipif 
ibatpii sTspitc TsrpaaxeX-f;; ciwvs;. Das Flügclticr — ein Greif nach der Ansicht der 
Scholiasten (zu 287) oder ein FlUgclpferd — braucht natürlich nicht sofort em- 
porzuschweben, sondern es bleibt der Illusion des Zuschauers überlassen, sich 
den Okeanos, sobald er seitwärts verschwunden ist, in die Lüfte aufsteigend zu 
denken. Versuche, Luftfahrten vor den Augen der Zuschauer ausführen zu las- 
sen, können wir erst für die Zeit des Euripides nachweisen (s. u.) und wir werden 
daher Bedenken tragen, die Einrichtungen, die solche Versuche voraussetzen, 
schon für die Zeit des Aischylos anzunehmen. Vieles kann damals, obgleich der 
Grad der objektiv erreichten Illusion nur gering war, nach dem Urteil der Zu- 
schauer befriedigend dargestellt erschienen sein, was man später, selbst als reichere 
Hilfsmittel die Wirklichkeit vorzutäuschen erfunden waren, nicht mehr vor Au- 
gen zu führen gewagt hätte, da die willige Naivctät fehlte, solche Erscheinungen 
ohne Kritik und spöttischen Zweifel hinzunehmen. 

Gleich unsicher muss unser Urteil über die Spielwcise in einigen anderen 
aischylcischen Dramen bleiben, die uns nur in Bruchstücken erhalten sind. Eine 
bestimmte Nachricht liegt uns über die Anordnung des Spieles in der «Psycho- 
stasie» vor; dort war Zeus dargestellt, wie er die Geschicke des Mcmnon und 
des Achilleus abwog, neben ihm stand auf der einen Seite Thetis, auf der 
andern Eos, vgl. Nauck, Trag, graec. fragm., S. 8i. Darauf bezieht sich Pollux 
IV, 130: i^b tjü OisXcvjfsu jvts; 0?:£p <jxr,vr;v ev y*i»si s;:i®ai’vcvTat Qeo\ w? i Zeü; xai 
o? -ept airbv ev TV/sst«?;*. Wenn auch diese Nachricht, wie schon der Name 


GöUererscheinungen in Her Hohe. 


219 


OsoXoyeTov — eine späte Wortbildung — zeigt, auf die Verhältnisse einer jüngeren 
Zeit Rücksicht nimmt, so kann doch auch schon in aischyleischer Zeit ein sol- 
ches «im Himmel» spielendes Geschehnis, das für sich allein nicht ein Drama 
ausfüllen konnte, kaum anders als auf einem besonderen Schauplatz, der über 
dem Spielplatz der menschlichen Ereignisse erhöht war, vor sich gegangen sein. 
Dass in der Memnon-Trilogic, die zu den jüngsten Werken des Aiscitylos gehö- 
ren muss, schon ein Spiclhaus in Gestalt eines Lagerzeltcs vorausgesetzt wird, 
haben wir S. 199 gesagt. Es würde, wie mir scheint, durchaus der einfachen Gross- 
artigkeit des Aischylos entsprechen, wenn wir annehmen, dass die Götter über 
dem Dache dieses Lagerzeltcs sichtbar geworden sind, sei cs auf dem Dache 
des Zeltes selbst, sei es auf dem vielleicht etwas erhöhten Dache des rückwärts 
liegenden Teiles der Skene, so dass hier eine ähnliche Raumeinteilung vorge- 
nommen worden wäre, wie sie auf der mittelalterlichen Mystcricnbühne Sitte 
war. Ob Zeus aus dem Hintergründe (aus der Thiire eines Obergeschosses) und 
Eos und Thetis von den Seiten her (aus paraskenienartigen Flügclbautcn) heraus- 
getreten sind, oder ob etwa nach Entfernnng eines Vorhanges, der vor dem 

Obergeschoss angebracht war, die ganze Gruppe als ein fertiges Bild den Be- 

schauern sich darstcllte, lässt sich natürlich nicht entscheiden. 

Auf die gleiche Trilogie des Aischylos pflegt man auch eine weitere Nach- 
richt, die Pollux IV, 130 in unmittelbarer Verknüpfung mit der soeben besprochenen 
überliefert, zu beziehen: $ 5 i 7 ^pavo; (AYj);avrj[Aä h jtiv iv. (Aetswpou xzTayipijAjvsv es’ io- 
71017$ ow(*aTo;, m y.£ypr, rat Hw; ip7:ä£ou3a tb uwpia to 5 M£|avovo$. Dem Wortlaut nach 
scheint das zu bedeuten, dass Eos mittelst eines herabgclassenen Enterhakens 
die Leiche des Memnon emporgezogen habe ; aber gemeint ist vielleicht eher, dass 
Eos selbst daran herabgelassen worden sei, um mit der Leiche des Memnon 

dann wieder emporzuschweben. Da aber auch in dem Falle, dass die Nachricht 

sich wirklich auf den aischyleischen Memnon beziehen sollte, doch sehr wohl 
der von Pollux geschilderte Hergang erst später an Stelle eines einfacheren, 
ursprünglicheren getreten sein könnte, so müssen wir verzichten, daraus Schlüsse 
für die Skene der älteren Zeit zu ziehen. 

Eine andersartige Göttcrerschcinung «in der Höhe* ist neuerdings auch für 
die Lykurgie des Aischylos angenommen worden, indem die Vermutung aufge- 
stellt wurde, dass im dritten Stück der Trilogie, das die Raserei des Lykurgos 
behandelte, Lyssa schon in ähnlicher Weise aufgetreten sei, wie im «Herakles» 
des Euripides (G. Haupt, commentationes archaeologicae in Aeschylum, Disscrt. 
Halenscs XIII, 1 52). Aber auch für den Fall, dass die späten untcritalischen Va- 
sen, die den rasenden Lykurgos unter dem Einfluss von Theatcrdarstellungcn 
vor Augen führen, wirklich den Stoff" des aischyleischen Dramas wiedergeben, 
wird es fraglich bleiben müssen, ob Lyssa als Person schon von Aischylos selbst, 
oder nicht vielmehr erst von den Vasenmalern, denen solche Pcrsonificationen 
geläufig waren, oder von den Regisseuren, die das Drama den Zeitansprüchen 
des IV. Jahrhunderts gerecht machten, eingeführt worden ist. 
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Auf etwas festeren Hoden kommen wir erst mit den Dramen aus der zwei- 
ten Hälfte des V. Jahrhunderts. Dass in Sophokles < Aias » Athene unten auf 
dem Spielplatz aufgetreten sei, wird mit Recht jetzt allgemein angenommen. Sic 
ist in diesem Drama eine mithandelnde Person und muss sich auf demselben 
Hoden vor dem Zelte wie die übrigen Rollenträger bewegen. Wenn Odysseus 
die hinter ihm auftretende Göttin zunächst nicht sieht, so begrüsst sic doch 
Aias (191) als gegenwärtig: yaip’ ’AOiva, <ä; s-3 zxpiszr,;. Ebenso treten in der 
«Alkestis» Apollon und Thanatos, wie mit ausdrücklichen Worten gesagt ist, vor 
dem Palast auf. 

Nicht minder klar scheint mir aber vom Dichter in seiner «Medca» ange- 
deutet, dass der Wagen der Helios-Tochter am Schlüsse des Stückes in der Höhe 
sichtbar gewesen sei. Jason ist hcrbcigceilt, um Rache an Medca zu nehmen ; 
er will die Thorc des Palastes öffnen lassen, denn er sowohl wie der Chor 
sind natürlich im Glauben, Medca und die Leichen der Kinder im Innern des 
Hauses zu finden (1314): yaXäie xXi) 2 a; w; -ri'/irra, xpoozoXsi, exXiisff ippisy?, w; r 2 w 
SutXoöv xxxöv . Aber bevor der Auftrag noch vollführt ist, erscheint Medca: u 
Ta j 5 ' xivsTs xävajAoyXsysi; zuXot;, vsxpsü? epeuvüv xä[*£ t f,v dpysojjisvYjv ; zaDsai xövsu 
tojB’, d. h. bemühe dich nicht länger, das Thor aufzubrechen, ei 2 ’ eptoy ypetav 
eyet;, Aey' ef ti ßoüXei, yeipl 2 ' oi <jiauaEi; zozi. tciÖv 2 ’ oyrjjAa zzTpif HXto; zarr ;p 
o!2o)jtv Yjja.lv, epuiaa noXcjxfa; yspi;. Wenn es für Jason unmöglich ist, Medca nahe 
zu kommen, wenn er darauf verzichten muss, die Leichen der Kinder zu be- 
rühren (1402), so kann der Wagen Medcas nicht vor ihm auf gleichem Boden 
stehen. Vielmehr hat Medea eines der beiden Mittel ergriffen, die Jason als die 
einzigen Auswege, der Rache zu entgehen, bezeichnet hat (1294): 2 e( yäp vtv ^toi 
Y iJ; xpu^OiJvat xäxu> •?, "xy;vsv apai awy.' e; atöepc; ßäOo?, ei ja.r; xupavvwv 2 <op.aaiv 
2 mj£i 2 ixr ( v. Die Lösung erfolgt eben, was Aristoteles (Poet. 15, p. 1454 b) getadelt 
hat, iixb p.Y)yavi;;. 

Ganz richtig bemerken also die Scholien zu 1317: avw iz\ 5 <|/ovs soxwjz xauta 
Aiyei, und zu 1320: vi'^ou; yjp irapaoaivötai -fj Mr,2sia, sysujaevn] opaxovoivoi; äpiaaat 

xat ßaarä^suaa toj? rat2a; ; vgl. I lypoth. : if' äpptaxs? bpaxivxwv zxepwxwv, s r.x p’ 
'lIXiou sXzSiv, i~oyo; yviiy.iir, «nro 2 i 2 pa«tM ei; 'AOijvap. Der von Schlangen gezogene 
Wagen war den Athenern aus den Triptolemos-Darstcllungcn geläufig. Medca 
fährt damit auf einer Neapeler Vase, die etwa dem Ende des IV. Jahrhunderts 
angehören mag (Heydemann 3221 ; Arch. Zeitung XXV 1867, T. 224, 1 ). Ob 
schon Euripidcs diese Art der Bespannung gewählt hat, oder ob er nach der 
älteren, einfacheren Weise den Wagen selbst mit Flügelrädern versehen hat, 
wie ich lieber annehmen möchte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. 
Die Art der Beflügclung war für den Dichter Nebensache ; das überzeugendste 
Mittel, um anzuzeigen, dass der Wagen, wie das für ein Gefährt des Helios cha- 
rakteristisch ist, durch die Lüfte fliegen könne, bestand darin, ihn in der Höhe 
erscheinen und dann nach der einen Seite (oder nach rückwärts) verschwin- 
den zu lassen, also dorthin, wo das Temenos der Hera Akraia gedacht werden 
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sollte, in dem Medea die Kinder begraben will (1379). Die Frage, ob Mcdcas 
Wagen über das Dach der Skene hingerollt oder mittelst eines Krahns schwe- 
bend gehalten wurde, soll uns noch später beschäftigen. 

In Euripides «Ilippolytos» treten zweimal Göttinnen auf, zu Beginn und am 
Schlüsse des Dramas. Wenn Aphrodite V. 51 beim Nahen des Ilippolytos sagt: 
äXX’ eiaopäi -fiep x 5 v 3 e ratSa 0 r;asw; (rretyovta, . . . ecü) xwvSs ßr,as|jiai xiixwv, so liegt 
es nahe, dies dahin zu erklären, dass sie ihm nicht begegnen wolle, also auf 
demselben Platze sich befinde, den die Jäger V. 58 betreten. Aber unbedingt 
zwingend ist der Schluss nicht ; denn auch von dem Platze oberhalb des Hau- 
ses muss die Göttin sich entfernen, wenn sie nicht gesehen werden will. Was 
aber die Erscheinung der Artemis am Schlüsse des Stückes betrifft, so möchte 
ich auf Grund der vollkommenen Analogie, welche andere euripideische Dramen 
zu diesem Spiclauftritt bieten, als sicher annchmcn, dass die Göttin nicht unten 
inmitten der Menschenmenge, sondern in der Höhe sich gezeigt habe. Ohne dass 
ihr Kommen irgendwie vorbereitet wäre, ist sie plötzlich anwesend und ruft Thc- 
seus an: as xbv eiiitaxpiaav A’.yew; xC/.;p.ai 7:aT3’ eraxaya ai‘ Avjxsy; Ss xspr, 0 “ApxejM; 
aü 3 fi>. Vgl. Eur. Suppl. 1183, Hel. 1642, Iphig. Taur. 1435. Würde die Göttin 
unten auf dem Spielplätze sich befinden, dann müsste sic wohl an ihren Lieb- 
ling Ilippolytos herantreten; dieser aber sicht sie nicht einmal, vgl. 1391 : ex' 
o> Oetov tl> 3 |jö 5 s 7ivs5pia' xai yiep sv xaxe!; wv rjaQip.r,v aou xävExsyftaO r,v 3 dp.a;" lax' Iv 
tgixsuji xoia( 3 ’ "Aprem; Oea ; (vgl. 86). Und die ganze Sendung, die hier Artemis 
erfüllt, indem sie das Geschehene aufklärt und das Zukünftige verkündet, ent- 
spricht genau der Aufgabe, die sonst die in den Lüften erscheinenden Götter 
zu erfüllen pflegen. 

In der « Andromachc » macht V. 1226 der Chor auf das Erscheinen der 
Thetis mit den Worten aufmerksam: xf xexlvijtai; xi’vo; aiaGavspiai Oefeu ; xoypai, 
Xsiwex’ aOp^aaxe* Safpiuv o 3 e xi; Xeuxvjv aiOIpa T:cpOpi£uö|Aevo; xwv foxoSixuv 'I'Gia; ze- 
eiwv izitxivei. Die Göttin erscheint also in der Höhe, vermutlich auf einem Wa- 
gen, wie es für die matronale Gottheit des Meeres das Angemessenste ist, eine 
Auffassung, auf die auch der Ausdruck ixspOpieyeaOai führt, vgl. Troad. 568 : i-evi- 
xot; dir’ zopO]xsu:n^r,y. Dass sie den Erdboden auch wirklich betritt, darf 

man, glaube ich, aus dem Ausdruck rs 3 ’!u>v e-i 4 a(vsi nicht folgern. 

Im «Herakles» ruft V. 817 der Chorführer: Y^povxs?, otov ^axp.’ üixsp Sipuov 
ipü ; es ist Lyssa, die von Iris geleitet, auf einem Wagen sichtbar wird. Nach- 
dem die Göttinnen den Zweck ihres Kommens aufgeklärt haben, verschwinden 
sie V. 886. Iris soll in den Olymp zurückkehren (872 : axei-/ e; OuXupwxov -s 3 a{- 
peua’, ’Ipi, YEwatsv -s 3 a). Lyssa wird sich in das Haus des Herakles begeben 
(873 : ei; 3 öjaou; 3 ’ i^Et; a^avxst SujipiEaö’ ‘HpaxXisu;) ; dass sie dabei auf dem Wa- 
gen bleibt, zeigt V. 880 : ß£ 5 axsv ev Sffpotacv x zoXucrxovs; appiaai 3 ’ evSi’Stusi x^v- 
xpov . . . Aiiaaa. Ob Iris sich von Lyssa schon vor den Augen der Zuschauer 
trennt, oder ob die ihr V. 872 gegebene Weisung nur über den Weg aufklären 
soll, den sie nehmen wird, nachdem sie vom Schauplatz verschwunden ist, bleibt 
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zweifelhaft. Dass Lyssa mit Schlangen ausgestattet ist, wird V. 883 angedeutet, 
möglich, dass auch ihr Wagen damit bespannt war. Oistros, ein der Lyssa ver- 
wandter Dämon, erscheint auf der bekannten Münchener Medea-Vase (Jahn, 810), 
die auf ein nacheuripideisches Drama zurückgeht (Arch. Zeit. 1 847 T. III, Wie- 
ner Vorlcgcblätter I, T. 12 u. Ö.), auf einem von Schlangen gezogenen Wagen. 

In den « Schutzflehenden * des Euripides ist V’. 1183 Athene plötzlich sicht- 
bar; sie ruft (genau so wie Artemis im «Hippolytos») den Thescus an: a'xsus, 0r ( - 
«3, xo3;3e ’Afbjvafa? /.sysu;, und giebt ihm dann ihre Weisungen. Ganz überein- 
stimmend ist das plötzliche Eingreifen der Athene in der « Iphigenie bei den 
Tauricrn» V. 1 43 5 ; ixoT ~;T 2twY|*bv xiv 2 s rspOpeuet?, avaij 0 :»?; axoussv xijsb’ ’AOr,- 
vaia; X 5 y«v;. Beide Male erscheint die Göttin ohne Zweifel in der Höhe. Nur so 
lässt es sich begreifen, wenn sic Iphigcn. Taur. 1446 auch dem Orestes, der 
nicht mehr anwesend ist, Befehle erteilt: naOwv 2 ', ’Opiaxa, 7 i; £}az$ iixtaxoXa;, 
xXuet; yxp »j2rjv xabesp 0!» ixapwv 0 = 5 ;, */<.'>p£i X26r.1v iyaXjxa. 

Dagegen tritt Hermes im Anfang des «Ion» vermutlich auf dem Spielpatz 
selbst auf; wie Aphrodite im «Hippolytos», so begründet auch er sein Wegge- 
hen V. 76 mit dem Erscheinen des Ion : äXX’ e:; 2 a?vt.’> 2 ir ( yöaXx ^sipiai xa 2 g, tb 
xpavOiv di; av £y.p.zQü> xxai 2 b£ zip t. ipm yxp iy.satvsvxa Asctou y^ v5v 75v3’, w? zpo vasu 
Xapi-pa Oij xuXwjjLaxa. Der Ausdruck 2 a?vm 2 r; y üaXa ist so vieldeutig, dass über den 
Weg, den Hermes einschlägt, verschiedene Ansichten zu Recht bestehen kön- 
nen. Die Worte: 75 xpavOtv w; av ExjaiOu» xai 2 b; x£pi, haben Herwerden und Klin- 
kenberg (De Euripid. prologorum arte, p. 46) als Einschub bezeichnet; sie geben 
in der That eine ebenso überflüssige wie dürftige Begründung des im voraus- 
gehenden Verse ausgesprochenen Entschlusses. Wenn wir sicher behaupten könn- 
ten, dass Ion V. 80 aus dem Tempel selbst herausgetreten ist, dann wäre da- 
mit erwiesen, dass Hermes nicht oberhalb des Tempels stand, da er sonst den 
aus dem Adyton in die Vorhalle tretenden Ion überhaupt nicht sehen könnte. 
Man muss aber die Möglichkeit offen halten, dass auf der einen Seite des del- 
phischen Tempels noch ein besonderes Wohnhaus der Priester und Tempeldiener 
dargestellt gewesen, und dass Ion aus diesem Scitcnhause herausgetreten sein 
könnte; vgl. S. 206. Athene aber erscheint am Schlüsse des «Ion», wie aus- 
drücklich gesagt ist, in der Höhe, vgl. 1 549 : Ix' x:? ofxwv 0j32:xü>v ünepxeXvj; ävxr,* 
Xtsv zpiauztv ixpaivei Oewv ; Da die Göttin V. 1570 sagt, sie habe ihren Wagen 
angeschirrt, um herzukommen, so befindet sie sich wohl noch, als sie diese 
Worte spricht, auf dem Wagen. 

Zweifelhaft ist, wo das Zwiegespräch von Athene und Poseidon stattfindet, mit 
dem die «Troerinncn» eröffnet werden. Die Aufforderung Poseidons (92): iXX* 
epz' OXup-sv xat xspauvisu? 0 aXi$ Xa6s0a« rraxpb? ix */£püiv xapa 2 ix£i, erinnert zwar 
an die Worte, die im euripideischen «Herakles» V. 872 an Iris gerichtet werden, 
genügt aber nicht, um zu erweisen, dass Athene (ebenso wie dort Iris) oberhalb 
des Proskenions aufgetreten sei. Doch wird man das mit Rücksicht darauf, dass 
hier die Götter mit ihren Voraussagungen dieselbe Sendung erfüllen, die sonst 
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den am Schlüsse des Dramas in der Höhe erscheinenden Gottheiten zufüllt, als 
das Wahrscheinlichere betrachten dürfen. Man wird die Worte, mit denen Po- 
seidon V. 36 der Hekabc gedenkt, auch dann nicht gegen diese Ansicht gel- 
tend machen können, wenn Hekabe nicht unter freiem Himmel, sondern in der 
Vorhalle liegend vorauszusetzen ist (vgl. S. 207). 

In ausführlicher Weise wird in der « Elektra » des Euripides das Erschei- 
nen der Dioskurcn durch den Chor geschildert (1233): «XX’ ct 5 i 8;p.u>v urcsp ixps- 
t«tü)v tive; 8 «((jisvs? 7; Oswv twv oipav'wv ; oi yitp Ovyjtöv y' r, 5 s xlXeuOs;* t t 

uct’ e!; favEpiv c-itv ßa(v:uji ßpsTsXaiv ; Sie kommen übers Meer (1241) und ziehen 
durch die Lüfte (1349: ciä 5 ’ atOspi'a; stsIxsvte xXaxb; ) wieder weiter zum sikc- 
lischen Meer (1347). Man wird sie sich am Liebsten wie auf der bekannten atti- 
schen Lekythos mit der Darstellung der Theoxenien (Fröhner, Deux pcintures de 
vases gr. ; Roscher, Lexikon der Mythologie I, 1 169) auf Pferden, natürlich nicht 
auf lebendigen, in den Lüften schwebend denken. Dass die Götter trotz dieser 
charakteristischen Ausrüstung vom Chore nicht sofort erkannt werden und sich aus- 
drücklich (1239) als Aisaxopoi vorstellcn, mag in der formelhaften Manier, mit der 
solche Göttcrcrschcinungcn eingeführt zu werden pflegten, begründet sein. 

In ganz ähnlicher Weise wenden sich auch in der kurz nach der «Elektra» 
im Jahre 412 aufgeführten «Helena» die Dioskurcn, auf deren Erscheinen dies- 
mal nicht besonders aufmerksam gemacht wird, an Theoklymenos ( 1642) : s-t- 
<t/e; ipY«;... Swact 3£ ers Atiuxipst xaXsuyLSv. Als selbstverständlich wird vorausgesetzt, 
dass von der Höhe herab, aus der sie sprechen, ihre Stimme auch bis zu ihrer 
schon auf der Seefahrt begriffenen Schwester dringen kann, die sie V. 1662 
anrufen : act pdv t« 3 ’ aü 3 < 7 ), auyysvM 3 ’ ipeJJ X£yw. Ausdrücklich bezeichnen sie sich 
diesmal als Reiter (1695): zsvtsv lEsptit'iasvTS ~£p.’I*3p.jv irirpav. Man darf daher aus 
dem Wunsche des Chores (1495) : [iiXsrü -cO' fcxiov ocpjjt,« 3 i’ « ; .0£p3$ <£|asvsi -«TSe? 
Tuv 3 «pt 3 ai, nicht etwa schliessen, dass die Dioskurcn zu Wagen erschienen seien, 
eine Darstcllungsform, für die ich in der bildenden Kunst keine Parallele wüsste. 

Nach Götterart über Menschen erhoben erscheint ohne Zweifel auch Herakles 
in Sophokles «Philoktctcs» ; das zeigen seine Worte (1420): «OävaTJv äpE-r ( v Etry_ov, 
<i>$ xäpsaO’ ipäv. 

Deutlich ist auch im «Orestes» des Euripides angegeben, dass Apollon mit 
Helena in der Höhe oberhalb des Palastdaches, das von Orestes und Pylades be- 
setzt ist (1567), sichtbar wird. "HS’ iaxiv, t)v ipiz’ ev aiO£ps; Ttxuyat?, heisst cs von 
Helena (163 1), die fortan in den Lüften die Genossin der Dioskurcn sein soll (1636), 
und V. 1683 sagt Apollon: iyi,t 8’ ’EX£vy)v Aio? [/isXzOpst? TtsXäaw. 

Ebenso muss Dionysos am Schlüsse der « Häkchen », wo die ersten Verse 
seiner Ansprache und die unmittelbar vorausgehende Partie jetzt in den Hand- 
schriften verloren sind, auf erhöhtem Standplatz aufgetreten sein ; denn das ge- 
ziemt sich für ihn nunmehr, wo er im vollen Glanze der Göttlichkeit erscheint, 
vgl. 1340: t« 3 t’ o&x'i ® v1( i’ 5 ü x«Tpc; £xy£Y < ü S Xtfyw Aiävu«;, «XX« Zr,v 5 ;. 

In der jüngsten der erhaltenen Tragödien, im «Rhesos», greifen zweimal gött- 
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liehe Wesen in den Gang der Handlung ein. V. 595 tritt urplötzlich Athene auf 
und ruft den Odysseus und Diomedes an: r.oX Ir, XisSvr« Tpwixwv ex tx;ewv yuip'TTs; 
und Odysseus antwortet (608) : sets^c/ ’AOxvx, ^O^ypixt:? y*P ^»OäiJiijv tsD sjD <jyvf ( QY) 
yijpuv. Das ist eine häufige Redewendung, die nicht ausschliesst, dass Odysseus 
die Göttin sicht; übrigens ist cs Nachtzeit, und cs wird in dem Drama mehrfach 
und auch in diesem Auftritt auf die (vorausgesetzte) Dunkelheit Rücksicht ge- 
nommen. Obwohl Athene V. 627 sagt: xxi trfjv xxO' if;p.x; t 4 v 3 ’ ’AX^xvBpcv ß'/Jzto 
<me/ovTx, halte ich es doch für möglich, dass sie oberhalb der Zelte steht; jeden- 
falls würde es dann glaublicher erscheinen, dass sie sich dem Paris als Kypris 
darstcllt, und auch ihr plötzliches Verschwinden (674) würde sich so am besten er- 
klären. Ausdrücklich ist diese Art des Erscheinens V. 884 für die Muse angegeben 
durch den Ausruf des Chors: ex, £x. m, w. t(; CutEp xesxXi}; Oib?, c> jäxxiXev, tbv 
ve:c|jhjt5v vixpbv ev y-tpstv <?spz!r,v ws'p."i‘, worauf die Muse sich vorstellt mit den 
Worten: ipäv itxpssTi, Tpmi? - ^ yxp ev «iss!; Tipix? iyrsvax M süsz a'jyysviov [Ex sxpstp.1. 

Diese Priifung der in den erhaltenen Dramen vorkommenden Göttererschei- 
nungen lehrt, dass es seit den zwanziger Jahren des V. Jahrhunderts immer 
üblicher wurde, die Götter in der Höhe, oberhalb des Proskenions auftreten zu 
lassen. Wenn man diese Thatsache mit der Erfindung einer neuen Maschine erklärt 
hat, so ist das nur zum Teil richtig. Die neue Weise der Göttererscheinungen hat 
zunächst ihren Grund in der neuen Art der Rollen, die den Göttern in den jün- 
geren Dramen zugewiesen sind. Zu der Zeit, als man unter dem Einflüsse älterer, 
durch das Epos geläufiger Anschauungen an einen unmittelbaren Verkehr der 
1 leiden, deren Schicksale das Drama darstellte, mit den Göttern glaubte, nahm 
man keinen Anstoss, die Götter auf demselben Boden wie die Menschen auftreten 
zu lassen. Wenn also in den «Eumcnidcn» und im «Aias> Athene unten auf dem 
Spielplätze erscheint, so darf man daraus nicht folgern, dass es damals infolge 
der baulichen Anlage der Skene unmöglich gewesen wäre, eine Gottheit auf oder 
über dem Dache des Spielhauses zu zeigen. Nicht eine technische, sondern eine 
dichterische Notwendigkeit hat den Dichter bestimmt, Athene mitten unter den 
Menschen erscheinen zu lassen. Aber die curipideische Zeit denkt sich die Götter 
anders. Den veränderten religiösen Anschauungen entsprach es nicht mehr, die 
Götter mit den Menschen auf gleichem Boden schreiten, reden und handeln zu 
lassen. Wo sie bei den menschlichen Wohnungen erscheinen, da entfernen sie sich, 
sobald die Menschen nahen. Nur da, wo es gilt, Verborgenes aufzuklären, Wider- 
willige durch Befehle zu zwingen, die Zukunft vorherzusagen, da zeigen sich noch 
die allwissenden mächtigen Götter. Aber auch da erscheinen sie, menschlicher 
Berührung unnahbar, hoch über den Pfaden der Erdenbewohner, wie es Wesen 
übernatürlicher Art geziemt. 

Es ist klar, dass diese Art, die Götter vorzuführen, nicht mit einem Male 
in einem bestimmten Jahre zu allgemeiner und alleiniger Geltung gelangt sein 
kann. Die Götter konnten je nach dem Anteil, der ihnen in dem Plane der 
Dichtung zufiel, in dem einen Drama auf dem Spielplatz, in dem andern in der 


Göttererscheirmin;en in iler Höhe. Der Götterplatz. 


225 


Höhe erscheinen. So gut wie Aischylos in der « Psychostasie » den Himmelsvatcr, 
wo er hochthronend über Mcnschcnschicksal entscheidet, oberhalb der Lagerzelte 
sichtbar werden liess, so gut konnte auch noch Jahrzehnte später ein Dichter 
einen Gott, um dessen thätige Teilnahme an der Handlung glaublicher zu machen, 
auf dem gewöhnlichen Spielplätze einführen. 

Aber allerdings musste die curipideische Art, die Götter in der Höhe zur 
Lösung der tragischen Verwickelungen erscheinen zu lassen, schon wegen der 
grossen Vorteile, die sie für die dramatische Technik bot, immer mehr sich 
einbürgern. Und nachdem Zuschauer und Regisseur mit dem Gedanken vertraut 
waren, dass die Götter auf dem Spielplatz der Menschen nichts zu thun hätten, 
mag man, wie ich das für Athene- Aphrodite im «Rhcsos» annehmen möchte, 
späterhin Götter selbst dann in der Höhe haben erscheinen lassen, wenn sie 
unmittelbar in die Handlung cingriflfcn. 

In welcher Form erfolgten aber diese Erscheinungen in der Höhe ? Dreier- 
lei Weisen der Darstellung sind denkbar: Die Götter konnten entweder auf dem 
Dache des Spiclhauses oder auf einem abgesonderten, über dem Proskenion er- 
höhten conventionellen Platze oder endlich in den Lüften über dem Schmuckhause 
schwebend gezeigt werden. Einen solchen Götterplatz oberhalb des Schmuckbaucs 
glaubten wir oben S. 219 für die «Psychostasie» des Aischylos annehmen zu dür- 
fen, mag nun das Dach des Schmuckbaues selbst oder ein besonderes Podium 
an dem Obergeschoss der Skcne als «Himmclsplatz» gegolten haben. 

Dass derlei auch späterhin noch vorkam, zeigt der Spielauftritt in Aristo- 
phanes «Frieden» (175 — 728), der, wie schon die alten Erklärer erkannt haben, 
iit' cipavoO, «im Himmel» vor sich ging. Trygaios, der auf seinem Käfer empor- 
geflogen ist (s. S. 227), kommt zum Hause des Zeus (178), betritt dessen Vor- 
platz und klopft an der Tliürc. I Ienncs tritt heraus und fragt : tisOiv gpotwv jae 
xpooiixkz, . . . 3sDp’ ivfjXOs; (1S4). Während die Götter sich in die höchsten 
Himmelsgegenden hinaufbegeben haben (199, 207), ist er als Hüter des Hauses, 
in dem jetzt Polemos und sein Sklave wohnen, zurückgeblieben. Als Polemos 
heraustritt, verschwindet Hermes vermutlich in das Haus (232-362), während 
Trygaios sich seitwärts zurückzieht. Der Vorplatz des Hauses, das Prothyron, 
muss also ziemlich geräumig sein. Wenn Kydoimos V. 261 nach Athen, V. 274 
nach Lakcdaimon abgeht, so wird man deshalb nicht besondere seitliche Zu- 
gänge voraussetzen dürfen, sondern Kydoimos wird entweder bcidemale durch 
die Hauptthürc oder über seitliche Treppen vom Gütterplatze in das Innere des 
Spiclhauses verschwunden sein. 

Offenbar war hier das Haus des Zeus durch ein Obergeschoss der Skcne, 
das sich hinter dem als Rürgerhaus gestalteten Mittelteil des Proskenion erhob, 
oder durch ein besonderes, dem Obergeschoss vorgebautes Proskenion darge- 
stellt. Der Platz vor dem Hause ist der Himmel, vgl. 82 t: (Aixpai 3 ' ipäv jüvwOev 

?(AOivi tot iz'o ToipavoO fatvssOs xaxs^Ost; ~avu, evteuOsv’s 3e itaXu ti xaxsirjOastspst. 
Auch hier lässt sich bei der Freiheit, mit der die Komödie über alle Fordc- 
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rungen der Illusion sich hinwegsetzt, nicht entscheiden, ob dieser Platz durch 
das Dach des Trygaioshauscs oder durch ein besonderes, darüber erhöhtes Po- 
dium veranschaulicht war. Jedenfalls aber beruht ein Teil des Spasses, den des 
Trygaios Himmelfahrt den Zuschauern machte, darauf, dass man von einzelnen 
Tragödien her die Einrichtung eines besonderen, oberhalb des Proskcnion befind- 
lichen Götterplatzes kannte. Und noch in Plautus «Amphitruo» wird auf eine 
ähnliche Raumteilung angespielt, wenn Jupiter 863 sagt : « in superiore qui 
habito cenaculo», d. h. eben « im oberen Stockwerk» (in dem der Spciscsaal 
sich befand, Varro L. L. V, 162). 

Aber die einfache Einrichtung, dass das Dach des Proskcnion als Vorplatz 
des Götterhauses diente, konnte dem höher entwickelten Illusionsbedürfnis einer 
späteren Zeit nicht mehr genügen. Man hatte zu häufig Gelegenheit, Menschen 
auf dem Hausdachc, das durch Treppen zugänglich war, zu sehen, um cs als 
geeigneten Spielplatz der Götter betrachten zu können. Zwar heisst es auch 
noch bei Euripides von den Göttern, die in der Höhe erscheinen, vielfach 
schlechtweg, dass sic üxkp Bsp-wv (Her. für. 817), Bip.<i>v iitsp ixpjtarwv (El. 1232), 
efxidv O-joBsxwv ü-ep-r'Xr,; (Ion 1 549) sichtbar werden ; aber aus dieser allgemeinen 
Wendung lässt sich meines Erachtens nicht mit Sicherheit schliessen, dass die 
Götter auf dem Dache selbst auftreten. Denn im Schluss - Auftritt des «Orestes» 
(1567 f.), wo drei Personen B 5 p.o>v ir.' xxpwv (1547), nämlich auf dem Hausdachc 
stehen, muss V. 1625 Apollon, der die Helena iv a’.O^ps; zxtr/at; (1636) zum Pa- 
laste des Zeus (1683) bringen soll, doch wohl über ihnen sichtbar geworden sein. 

Nimmt man einen besonderen, über dem Proskcnion erhöhten Götterplatz 
an, so wäre damit allerdings für eine Anzahl der Götterauftritte die Möglich- 
keit der Darstellung gegeben. In der That kennt Pollux IV, 130 ein OeoXoycTov 
ünkp tt,v sxr ( vr ( v ev u<Jisi, und auch Nachrichten wie die des Photius p. 597, 14 : xpa- 
yur, <TY.r,vf„ pistiUpsv, i?’ oll iv Osmv sxeu?, xtvs$ Tcapiivxi? ou«v (vgl. Suidas 

und Tim. Lex. Plat. p. 259 Ruhnkcn) könnte man in diesem Sinne verstehen. 
Vgl. Gramer, Anccd. Paris I, 19 : puy/avi; .... xa; QeoXsyeTgc xat y spavou?. Frei- 
lich bleibt auch bei einem solchen erhöhten Götterpodium eine Schwierigkeit, 
die als Störung der Illusion empfunden werden musste. Auch da müssen nämlich 
die Götter, die nicht von unten emportauchen können, vor den Augen der Zu- 
schauer aus einer Thürc des Obergeschosses heraustreten und wieder dorthin 
sich zurückziehen. Dem hätte allenfalls dadurch abgcholfen werden können, dass 
man den als Propylaion gestalteten Götterplatz mit einem Vorhang abschloss, 
hinter dem die Götter mit einem Male hervortreten und ebenso plötzlich wieder 
verschwinden konnten. Oder es mochte in einzelnen Fällen das Obergeschoss mit 
einer Schmuckwand versehen werden, aus deren Öffnungen ein Gott heraustreten 
konnte, ohne dass dadurch der Eindruck einer übernatürlichen Erscheinung beein- 
trächtigt wurde ; das war z. B. möglich, wenn das Obergeschoss der Skcnc durch 
eine Felswand verdeckt war, wie in den «Schutzflehenden» des Euripides oder im 
«Philoktetcs» des Sophokles. 
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Aber «1er Gedanke an eine solche Form tler Darstellung scheint mir überall 
dort ausgeschlossen, wo es nach den Worten der Dichtung auch für die Zuschauer 
sichtbar gewesen sein muss, wie die Gottheit in der Höhe hcrannaht (vgl. Eur. 
Androm. 1224, El. 1235). In solchen Fällen konnte ein befriedigendes Scheinbild 
des übermenschlichen nur «ladurch erreicht werden, dass man «lic Götter nicht 
über festen Boden daherschreiten, sondern über ihn herschweben Hess, sei es, dass 
man sie während der ganzen Dauer ihrer Anwesenheit schwebend erhielt, sei cs, 
dass man sie nur zu einem festen Standplatz schwebend heranbrachte und in 
gleicher Weise wieder wegbewegte. 

Der Gedanke, dass die Götter aus weiter Ferne von Flügclwagcn oder Flü- 
gclticren getragen durch «lic Lüfte dahcrcilcn, ist schon von Aischylos in seinen 
Dramen verwertet worden; im »Prometheus» wird eine solche Luftfahrt selbst 
für die Meeresgötter vorausgesetzt. Aber die Flugbewegung, mittelst derer «lic 
Schauspieler angeblich auf den Spielplatz gelangt waren, wurde nur in Worten 
geschildert, nicht den Zuschauern selbst vor Augen geführt. Auch für die Annahme, 
dass Eos in der Memnon-Trilogie durch die Luft heranschwebend dargestellt ge- 
wesen sei, fehlt cs, wie wir oben sahen, an einem ausreichenden Zeugnis. Wenn 
aber die Zeit des Aischylos vermutlich noch der technischen Hilfsmittel erman- 
gelte, um die Luftfahrt der Götter auch im Theater zu zeigen, so lässt sich nach- 
weisen, dass die pry/avcrcist der euripideischen Zeit wirklich vermochten, Gegen- 
stände o«lcr Personen in den Lüften schwebend vorzuführen. 

Ein gutes Beispiel für die Verwendung von Hebe- oder Schwebemaschinen 
finden wir in Aristophanes «Frieden», der im Jahre 421 v. Chr. an «len grossen 
Dionysicn aufgeführt wurde. Hier steigt Trygaios aus dem Hofraum seines Hauses 
auf einem grossen Mistkäfer in die Höhe, V. 80 : b Ssaxitrj? yip jxou pieT^tops; aip'Tai 
trcsYjSsv si; tsv äip’ ix i tsü xavOapsu (vgl. 866). V. 82 wird er über der Hofmaucr 
sichtbar und fliegt empor (V. 93: r^Tspai), so dass er V. 164 fingiren kann, den 
Piräus zu sehen. In drastischer Weise schildert er «lic Furcht, die ihn erfasst, als 
er in den Lüften schwebt (173 f-) : ofp.' ü>; StSsixa, xsuxcti sxwstwv <’> pry/avs- 

xoti, xpbos'/'t tsv vcüv «I>; epi’ arpsssT ti TTvtSpa zspi t^v öp^aXiv, xsi puxj ^aXiS-et, 
-/spTaatü tsv xavöapsv. Wie Bcllerophontcs auf dem Pegasos zum Himmel gelangen 
wollte, so wünscht auch er bis zu dein Hause des Zeus zu gelangen. Und er ist 
glücklicher als sein mythisches Vorbild : «Tctp iyy'jf stvai twv Oewv spot Soxio, xa't Srj 
xaOopw ttjv eixfav t r,v tsö Ats? (177). Während er den Vorplatz des Himmelshauses 
betritt, verschwindet der Käfer; ö?’ appaT’ eXOwv Zr,vc; iaxpxx^fopit (722), heisst 
es mit einem dem euripideischen Drama entlehnten Verse, der uns über den Weg, 
den der Käfer genommen hat, keinen sicheren Schluss gestattet. Über die Art und 
Weise, wie Trygaios wieder zur Erde hinabkommt, enthält die Komödie auch keine 
bestimmte Angabe. V. 725 erhält Trygaios auf die Frage: S^t’ iyw xaxx- 

5r,a;p.ai, die Antwort : Oappst, xaXwj' ttjJ'i xap' airijv tt;v Oesv. Damit wird wohl auf 
eine Treppe verwiesen, auf der vorher die Opora und Theoria neben der Göttin 
Eirene erschienen waren. Hier steigt er dann mit seinen Begleiterinnen ins Innere 
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des Spielhauses hinab, um V. 8 1 8 aus der Hofthiirc wieder in die Orchestra zu 
treten. Aus seinen scherzhaften Worten (819): <!>; •/atXeit'av £X 0 «?v r,v äp’ e-jOj twv 
Oswv, lywy i tsi TErsvujxa xcp.t 2 ij t<’o axfXr;, darf kein Schluss über die Art seines 
Abstieges gezogen werden. 

Trygaios war aber nicht der erste, der eine Himmelfahrt im ITicater unter- 
nahm. Vielmehr ist sein ganzes Unternehmen nur eine scherzhafte Nachahmung 
der berühmten Luftfahrt des Bellerophontcs. Diese hatte den Gegenstand einer 
euripidcischen Tragödie gebildet, die, wie aus Arist. Ach. 427 hervorgeht, schon 
vor 425 zur Aufführung gelangt ist. Aus der Parodie des Aristophanes können 
wir noch von der Art und Weise, wie bei Euripides der Aufflug des Pegasos 
dargestcllt war, eine Vorstellung gewinnen. 

Gewiss stieg auch der euripideische Bellerophontcs aus dem 1 lofraumc des 
Palastes auf, sodass er erst oberhalb der Vorderwand des Proskenion sichtbar 
wurde. Dass er wirklich schwebend den Zuschauern gezeigt wurde, darf man 
aus den Versen (Fgm. 307 und 308 N.) schliesscn : tOi ypuas'/iXiv ' aipmv x^py- 
ya; . . . zipzs, to axtspi ?uXXa;, 6«tep6«T» xpTjval* virr/ t bv üitsp Xs?aXfJ; a : .0£p’ iä£- 
oOai (jxeuc«,), tiv’lyn axasiv EivsSfa. Sein von Zeus veranlasstcr Sturz vom Pega- 
sos (Schol. II. Z. 155« Schol. Aristoph. Pac. 76) war dagegen wohl nicht im 
Theater dargestcllt, sondern nur als ein ausserhalb des Spielplatzes geschehe- 
ner Vorgang geschildert. Auch auf diesen Sturz spielt Aristophanes (Pac. 147) an. 
Für die Komödie war es natürlich verlockend, dieses Missgeschick des Bellero- 
phontes in scherzhafte Verbindung mit der gefährlichen oder doch unbequemen 
Lage zu bringen, in der sich der an Stricken in der Schwebe gehaltene Schau- 
spieler befand. Wie Aristophanes im «Frieden» die Angst des Schauspielers aus- 
malt, so hat er auch im «Daidalos» die Gefährlichkeit der Schwebemaschine zu 
einem Scherze benutzt, Fgm. 188 K. : b m'/avazsiä;, bxbxz ßsüXst tcv Tpo*/bv ipiäv 
(säv codd.) ätvexi;, X£ys, -/alps ?^yys? VjXfoo. 

Während Bellerophontcs vermutlich vor den Augen der Zuschauer hinweg- 
schwcbte, kam Perseus in Euripides «Andromeda», wie es scheint, von der 
Seite zu dem Felsen herangeflogcn, an welchen Andromeda gefesselt war (vgl. 
Fragm. 124 N.): « 0=o{, ?iv’ ei; yijv ßzpSxpwv äf(y|xeOa xx/zl "sJiXw ; oix pi^siu yäp 
alO^ps; T^pivcdv xeXeyOov x:bix TtOYjjx’ On&impsv. Ob ebenso in der Parodie des euri- 
pideischen Dramas, in des Aristophanes «Thesmophoriazusen», Perseus -Euripides in 
der Luft schwebend erschien (vgl. 1012, 1098, 1 1 1 5 f. ), mag unentschieden bleiben. 
Auch die Frage, ob Iris in den «Vögeln» wirklich flog oder die Bewegung des 
Fliegens nur nachahmte (1197 f.), ist für unsere Zwecke ohne Belang; die be- 
sprochenen sicheren Beispiele genügen, um zu erweisen, dass in aristophanischer 
Zeit eine Schwcbemaschinc vorhanden war. 

Durch den «Bellerophontes» des Euripides lernen wir das Jahr 426 als eine 
untere Zeitgrenze für diese Einrichtung kennen. Zur Bestimmung der oberen 
Zeitgrenze reichen unsere Hilfsmittel nicht aus. Vielleicht war schon der Wagen 
der Mcdea, der nach den Voraussetzungen der Dichtung aus dem Palasthof in 
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die Höhe stieg, schwebend sichtbar gemacht. Deutlich ist der Hinweis auf eine 
Luftfahrt in der Schilderung vom Erscheinen der Thetis in der «Andromache» 
(1228): Ja{|Awv o 3 e ti; Xsvxyjv a'.Oipx z:pO’p.vjiyLSvs; x« 7 iv ixxoSsxwv 'I'Ota; tteBIwv irrt* 
fiaivsi. Ob der Wagen der Lyssa im «Herakles» in den Hof des Palastes hinab- 
gelassen wurde, und Iris schwebend sich entfernte, ist zweifelhaft (vgl. S. 221). 

Dass aber die Verwendung einer Schwebemaschine für die Erscheinung der 
Götter den Zuschauern in jener Zeit schon vertraut war, scheint mir aus paro- 
distischen Spielauftrittcn bei Aristophanes hervorzugehen. Zwar möchte ich nicht 
die Meinung teilen, dass Euripides in den «Acharncrn» in den Lüften schwe- 
bend dargestellt war (s. u.), wohl aber darf man behaupten, dass die Art, wie 
Sokrates in den «Wolken» gezeigt wird, nach dem Vorbilde solcher «hängen- 
der Götter» erfunden ist. Wie diese in einem Wagen über dem Hause schwe- 
ben, so befindet sich Sokrates e-’t xptpxOpa; (218, 269) in einem Hängekorbe über 
dem Dach. Es sollten so, in etwas seichtem Scherz, die p.Exswp 330 ?wxat (360) ge- 
kennzeichnet werden, wie schon die alten Erklärer angemerkt haben. In dem 
Gespräche des Sokrates und Strepsiades wird das weiter ausgeführt. Strepsia- 
des fragt (226): erstt’ azb xappsä xoii? Oisu; ÜTtEpf pcvE?$, »XX ’ eix izb xij* y’l?) 
Etxcrp ; worauf Sokrates antwortet : ob yxp »v xo~e «qsüp;v op 0 ( 5 $ x» p.£x£wp* zpiy- 
H»x«, Et perj x p £ p. a 7 a $ xs virjpia xat xr,v 9 pjvxtSa XiJtxrjv xax»p.(v»$ Et? xsv ojasov 
iipx. st B’ wv xapiat xävw xäxwOiv sjxizsuv, ojx iv TtsO’ sypov. Und ebenso sind 
in Rücksicht auf diesen Aufenthaltsort in der Höhe auch die Worte V. 225 ge- 
wählt : äspsBaxw xat -spippsvw xBv ijXiov, Worte, die Strepsiades V. 1503, als er 
auf dein Dache steht, spottend wiederholt. Und wie in der äusseren Erschei- 
nung, so ahmt Sokrates auch in seinen Reden die Sprache nach, die die Göt- 
ter «in der Höhe» führen, wenn er V. 223 fragt: xl pts xaXsi?, «®r,p.£p£ ; 

Wir wollen uns begnügen, damit im Allgemeinen die Epoche bestimmt zu 
haben, in der man zuerst Götter schwebend erscheinen liess. Vielleicht dürfen 
die Fälle, in denen eine Gottheit auf einem schwebenden Wagen gezeigt wurde, 
als die ältesten Beispiele gelten. Für den Schauspieler war cs gewiss beque- 
mer, in einem solchen Wagen zu stehen, als selbst an einem oder mehreren 
Stricken zu hängen. Auf Pferden schwebten wohl die Dioskurcn in Euripides 
«Elektra», wo deutlich auf die Luftfahrt hingewiesen wird (V. 1234: ov y'xp 0 vr,x< 7 >v 
t;Be x^XsuÖs;, 1349: Bia 5' aiO sp(a? <mfyevx£ 7rXax3?), und das Gleiche dürfen wir in 
der «Helena» voraussetzen, (vgl. S. 223). 

In anderen Fällen lässt sich eine bestimmte Entscheidung über die Form 
der Göttererscheinung nicht geben. Denn es wäre Willkür, zu behaupten, dass 
von dem Zeitpunkt an, wo man zuerst Schauspieler schwebend vorzuführen gelernt 
hatte, die Götter immer in gleicher Weise dargestcllt worden seien. Für man- 
che Gottheiten mochte es wenig passend erscheinen, sie im Fluge sichtbar wer- 
den zu lassen. Herakles wird im «Philoktetes» des Sophokles wohl nicht her- 
angeschwebt, sondern aus einer Spalte des Felsens, der über der Höhle des 
Philoktetes sich aufbaute, herausgetreten sein. Aber gewiss hat sich im Laufe 
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der Zeit das Auffällige und Ungewöhnliche, das solche Schwebccrscheinungen 
dem Zuschauer im Anfänge boten, so sehr abgestumpft, dass man nicht mehr 
viel die Angemessenheit und Wahrscheinlichkeit solcher Spielauftritte überlegte. 
Und dafür, dass wenigstens seit dem Ende des V. Jahrhunderts die Götter in 
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle mittelst Schwebemaschinen gezeigt wor- 
den sind, geben die Fachausdrückc, die für solche Göttcrcrschcinungcn üblich 
sind (ösb; asb poy/avi^, |M)/3v^y «fpstv, Oesv aipsiv) einen sicheren Beweis. Diese 
Bezeichnungen könnten sich nicht eingebürgert haben, wenn die Götter einfach 
auf dem Dache oder auf einem erhöhten Podium aufgetreten wären. 

Dank der engen Verbindung, in der diese Göttererscheinungen mit dein 
ganzen Plane der Dichtung stehen, besitzen wir über diese Mechanc ältere und 
bessere Zeugnisse als über irgend eine andere Einrichtung des Spielhauscs. Die 
Götter, die so unvermutet erscheinen, um die Knoten der tragischen Verwicke- 
lungen zu lösen, haben zu vielfachen Erörterungen und auch zu mannigfachem 
Spotte Anlass gegeben. Schon der Komödiendichter Antiphanes sagt (Fgm. 1 9 1 )•’ 
die Tragödiendichter haben es leicht; wenn sic nicht weiter wissen, afppuaiv diu-cp 
SixTuXiv rfjv fjt,r l y«vr,'n } y.a: tot; Oswpivsiotv äzsypüvTw; syst. Ähnlich äussert sich Plato 
(Cratyl. 425 d : o ! . Tpaywjsf, izni iv ti iirepwjiv, iic\ tz? py/seva; xzTafsüyo'jn Oeov; 
cupsvtE?. Genauer hat dann Aristoteles diese Frage der dramatischen Technik 
in seiner Poetik besprochen (cap. 15, 1454): ?avepbv oJv on xai Ta; Xu«i; tü>v 
|aüÖo>v e; aiiTsD oit xsö p.yOou supibaivs'.v xai p, (i>j;TEp sv TfJ MyjJsia äxb PiyaviJ;. . . 
äXX« pjyavij 7 .? T i z T£ov * 53 2 pa|*aT 0 ; 4 ) ojz i:pb to3 ysyovEV, * 3 ^Z °Ev 

te ivOpwitov eiäf/at, f, o?a y'trrspsv, a Ssttar ÄpsayspstiaEw;. 

Die Wendung Össy; afpsiv lehrt, dass die Götter in der Höhe, über dem 
gewöhnlichen Schauplatz emporgehoben, gezeigt wurden. Aber auch py/avtjv aipEiv 
ist ursprünglich nur eine verkürzte Ausdrucksweise für Osoy; py/avfj afpsiv, wie 
noch der Sprachgebrauch der jüngeren Zeit erweist, s. Plut. Quacst. conviv. 
VIII, 724 E: Tpaytxw; (jnjyavrjv äpav te;, 5s5{ttes0£ tw Oeo> tsü; ivTiXsyovTa; (vgl. 
IV r , 665 E); Them. IO: we-ep iv tpaymSia pj/avijv äpa;, sv;p.E;a Saipiivta xat yprjs- 
|A5Ü; e— <5 ysv ayTOt; ; Lysandcr 25 : h tpaywbta |av;yxvf ( v afpojv et:’: toü; tcsXI- 

tx; Xiyia TtyöjypnjsTz xai ypnjspisy; auvsTtOst (vgl. Them. 3 2 und De esu carnium 
I, 996 B) ; Hcro de automat. bei Thcvenot, Mathcm. vctcr. p. 264 : pujyavr) 24 xai 
ävmöev Tsä etvaxi; E;r ( pOr; (für das Erscheinen Athcncs, vgl. R. Schöne, Archäol. 
Jahrbuch V, 75). 

Dass aber auch die Formel Osb; äirb pj/avi;;, die schon im IV. Jahrhun- 
dert sprichwörtlich geworden war (vgl. Menander, Fgm. 227 und 278), sich auf 
dieselbe Schwebemaschine bezieht, geht aus der ältesten Littcraturstcllc, in der 
uns der Ausdruck begegnet, einem Fragment des Dichters Alexis (126 K.), mit 
voller Deutlichkeit hervor. Aristonikos, so heisst es dort, hat ein Gesetz ein- 
gebracht, dass die Fischhändler nicht mehr sitzend, sondern nur stehend ver- 
kaufen dürfen, übers Jahr wird er ein weiteres Gesetz vorlegen, dass sic nur 
hängend, von der Maschine herab verkaufen sollen: eit’ e!; ve’cotz firjji yprbEtv 
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xpEpapivsy; (seil. xtoXetv) xat OSttsv äxsxiiA^syst toi? wvöuja£vsu$, ixb xwXsöv- 

te; (ojzep sl 0=sC. Hier ist deutlich gesagt, dass die Götter an der Mediane 
hängen; sie müssen also mittelst Stricken an einem Krahn befestigt gewesen 
sein, und es ist verständlich, dass diese Situation, wie Alexis andeutet, nicht 
als besonders angenehm galt. 

Wahrscheinlich wird man auf dieselbe Schwebemaschine auch die Wendung 
Oes; ixi jjLr^avfJ? beziehen dürfen, die uns bei dem Verfasser des Kleitophon (407 A) 
begegnet: xat pst eJixu;. . . xiXXttrra Xiyeiv, 4"3 te ixiTtpwv tsT? ävOpwxst;, ü > jxep ist 
jxYj^ravfj^ tpayixi;? Öii?, 6pvE?<; Xiywv* xsl ofpeoOs wvOpwxst, wenn man nicht etwa 
die Lesart ixt exiqvty; ?paytx$5$ bevorzugen will, die Timacus in seinem Plato- 
text vorgefunden zu haben scheint (Lex. Platon, p. 259 Ruhnk.). Vgl. Scliol. 
Arist. Pac. 80 : cupsrat ixt 

Auf Grund dieser Zeugnisse des IV. Jahrhunderts dürfen wir nunmehr die 
Verwendung der Mechane bei Göttcrerschcinungcn mit voller Sicherheit schon 
für die euripidcische Zeit in Anspruch nehmen. Damals ist, wie wir wissen, 
der dichterische Kunstgriff aufgekommen, die himmlischen Götter urplötzlich 
selbst erscheinen und alle Wirren ordnen zu lassen. Die Form, die für die 
Darstellung dieser Götter im IV. Jahrhundert üblich war, darf ohne Weiteres als 
Frfindung des Euripides (oder eines seiner Zeitgenossen) betrachtet werden, da 
spätere Dichter keinen Grund haben konnten, sie zu verändern. 

Die Verse des Alexis geben uns aber andrerseits auch die Gewissheit, 
dass die von den Lexikographen uns übermittelten Nachrichten über Schwebe- 
maschinen (A. Müller, S. 152 f. und Crusius, Philol. 1889, S. 697 f.) auf die Mechane 
des V. Jahrhunderts zu beziehen sind. 

Eine auf Didymos zurückgehende Nachricht bei Zenobios, Mill. III, 1 56 (Plut. 
Prov. Il6) erklärt den Ausdruck xpiänj; fcxyeitrrrf : xpasr, . . . V; äyxypi;, &?’ rj; si 
üxsxprrat iv tat; Tpaytxat* ffxYjva?<; itjaptomat, Oesy iArp.5yp.ev51 exifäveiav, ^ujrijpst xai 
Taivlat; xaiEtXvjppivst, vgl. Ilcsych. s. v. xpisvj : . . . äyxupt$, e; rj; äv^xTSvts iv Tat* 
TpaytxaT; pvjyava?; ixteaivspevst, Schol. Ar. Pac. 7 2 7 - Kpas*;? ^ayEiar;; ist, wie Crusius 
erkannt hat, eine Wendung aus einer Komödie, in der die Mechane spottweise 
als vipxir, bezeichnet war, und wenn Pollux IV, 128 sagt : 3 5 ’ ejt'iv iv TpaywSta pv;- 
*/av^, T5ÜTS ev xwpwJfa xpasi;, so hat er (was ihm auch sonst begegnet ist) eine scherz- 
hafte Bezeichnung irrtümlich für einen besonderen Fachausdruck angesehen. 

Auf die Mechane dürfen ferner auch die Angaben bezogen werden, die über 
eine Hebemaschine Namens itöpr.pa gemacht werden. Während Pollux IV 7 , 128 sagt: 
■tj pry/avr, Si Oesy; Sstxvyct xai ijpt*»? ?sy$ ev äip i, B'XXepcyivta; r, Ilspaix?, nennt das 
Scholion Ar. Ach. 80 die Maschine, auf der Trygaios, der Nachahmer des Bcllero- 
phontes, emporsteigt, icopvjpa (Suidas s. v.) : iv aÜTfl Sk xaiilysv Tsy; Oesy? xai tov? ev 
iipi XaXsSvxa;. Er schöpft wohl aus derselben Quelle, aus der die Nachricht des 
Pollux IV, 13t stammt: ai wpa; 5 ’ äv etxot; tsj; xäX w{, 6? xzT^pTvjvTat i<; üt|»3t»; ävi'/stv 
T5i»; ixt xoy iipof vipin Qat SsxsOvta; ijpw; r, Oesy?, vgl. Rollde, de Pollucis fontibus 62. 

Endlich darf man für die Kenntnis tlcr Mechane auch noch die Erklärung 
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verwerten, die bei Bekker, Anecd. I, 232 für die y £p*vs; gegeben wird: 4v rij 
uxrjvf, äpxz!;, xatauxsusuj/ivo; üxb tsS p.n;yav oxoioy, e; ij i luxsuaupivs; (xpiptajjitva; ? 
Crusius üxsxpirij; xpaymit? (Etym. m. 228, 2). "Apxaij ist ein an Tauen beweglicher 
Fanghaken, der zu Kriegszwecken vielfach verwendet wurde ; hier ist damit offen- 
bar dasselbe Werkzeug gemeint, das in den Erklärungen der xpasr; als ayx'jpi; 
bezeichnet ist. Pollux IV, 130 hat, wie er das oftmals thut, nur einen besonderen 
Fall, in welchem die y£p*v 0? zur Anwendung kam, verallgemeinert, wenn er sagt : 
i, 5 s Y8p av5 i ixriv Ix p.£T5Wpcy xaTapspäpisvcv ej' ap- rayfj umpiaTs;, w x^ypiquai 

Ilm; ipxä^syua tb owpia tb Msuvcvs;. Mag man nun diese ylpa/s;, die bei Cramer 
Anecd. Paris. I, 19 neben OsoXuyeTsv und p.r ( yarr ( unter den Theatererfindungen der 
klassischen Zeit genannt wird, tlcr Mediane gleichsetzen oder als eine Spielart 
der gewöhnlichen Schwebeinaschinc betrachten, jedenfalls sind alle diese Ma- 
schinen nach dem gleichen Grundsatz gebaut : an einem drehbaren Krahn ist 
mittelst Tauen (aiwpai), Fanghaken (stp-st;, äyxupf;) und Binden ((bmijpc;) ein 
Gegenstand oder eine Person so befestigt, dass sic in der Schwebe gehalten und 
bewegt werden kann. Dazu stimmt auch, dass die (Miyavi) sehr schwere Lasten 
nicht zu tragen vermag (Pollux IV, 126). 

Noch wäre hier einiger Stellen späterer Autoren zu gedenken, in denen von 
Göttererscheinungen x-b pujyavij; das Zeitwort exxuxXstv gebraucht wird, vgl. Lukian, 
Philops. 29 : xa’: tö toü Xiyuu, Oebv i~b |*r,yavf}; exsiuxyxXiqOiJvai p.ci tuütov wpojv ix b TiJ; 
Tüyij;. Philostr. V. Apoll. VI. II, p. 245: fiXouoyia; lfjTTrjOii; £y x£x;upo;iA^vr l i;, ijv e; tb 
xpäuujpcv ’lvSct utsfXovTs; £?’ i'iyjXf,; xai Oeia; pLrjyavi;; ixxuxXaDuiv. Damit ist zusam- 
menzuhalten die Nachricht bei Bekker, Anecd. I, 208 : •j.r l yxv/j euti r.xp'x tu?; xurai- 
xaT; ixxuxXVjfAari; *t £iss; äsb uyvO r ( xr,; xpb; : stpsuai c (ixsxpixf,; ergänzt Crusius) £■.; 
ttjv uxtjvtjv bti'ti,)- yapiv Ossy r t aXXsu uivb; rjpwc;. Wie hier ixxuxXijpia, so scheint dort 
4 xxuxXsiv von der Schwebeinaschinc verstanden werden zu müssen, sodass es etwa 
übersetzt werden könnte: «mittelst des Krahns hcrausrollen». Doch dürfen wir 
das mit Rücksicht darauf, dass ixxuxXiIv im späteren Sprachgebrauch auch in 
übertragener Bedeutung verwendet wird (s. u.), hier um so eher unentschieden lassen, 
als diese Zeugnisse aus der Kaiserzeit für die Maschine der curipidcischen Zeit 
ohne Bedeutung sind. 

Fragen wir nunmehr, was die Schwebeerscheinungen über die bauliche Anlage 
der Skcnc lehren, so ist zunächst klar, dass die Verwendung eines Krahns ein 
Obergeschoss voraussetzt. Dagegen ist es ein Irrtum, wenn behauptet worden 
ist, dass die pojyavTj eine Überdachung des Spielplatzes mittelst eines « Schnürbo- 
dens > erfordere. Um den Balken, an dem die schwebenden Gegenstände hängen, 
den Blicken der Zuschauer zu entziehen, genügte es, das Dach des Obergeschosses, 
«aus dem der Balken mit dem Krahn hervorkam, ein wenig vortreten zu lassen, 
oder ein besonderes kleines Vordach anzuordnen. 

I11 der Regel war wohl der Krahn in der Mitte der Skene so angebracht, 
dass er entweder nach vorne über Rollen vorgeschoben oder aber nach der 
Seite gedreht werden konnte (vgl. S. 108). Diesen Platz hat die pnj^avYj in dem 
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von Heron beschriebenen Automaten-Spielhaus (vgl. Archäol. Jahrb. V, 75), bei 
dem ebenfalls durch ein Giebeldach (i-ti;) Sorge getragen war, dass die Ma- 
schine vor den Blicken der Zuschauer verborgen blieb. Doch ist es wohl mög- 
lich, dass auch schon im V. Jahrhundert häufig der Krahn an dem linken 
Seitenbau angebracht war, wie dies späterhin üblich gewesen sein muss, vgl. 
Pollux IV, 128: if) (XYj*/avTi . . . . xeTtxi xxtx rr ( v ipisTspiv sxpo$ov, özsp xr,v sy.Yjvf ( v 
to ütjis? , Schol. Luc. Philops. VII, p. 537 Lehmann: i’vwQsv üirsp tx; irap’ kv.i- 
xepx TfJ; tcD Osätpou 0 jpx; .... i*r,yxv«v 5 yo |aiT£u)pi»op.^vwv if) eS* «pwtspwv 

Oioi; xa: Yjpwx; evt?xvi£e -xpEuO'j. Vielleicht ist es kein Zufall, dass überall dort, 
wo in den Dramen bei den in der Höhe erscheinenden Personen ein Hinweis 
auf eine bestimmte Seite gegeben ist, immer die « Seite des Meeres » gekenn- 
zeichnet wird; zum Meere hin sprechen die Götter Iph. Taur. 1446 und Hel. 
1662; in den Piräus sieht Trygaios im «Frieden»; über das Meer kommt der 
euripideischc Perseus. 

Fine Notwendigkeit, einen Krahn in dem Obergeschosse der vorspringenden 
Paraskenien vorauszusetzen, liegt in den erhaltenen Dramen nirgends vor. Fine 
solche Annahme würde sich dort aufdrängen, wo Gegenstände aus der Höhe 
bis auf den Boden der Orchestra hcrabgelassen oder von hier aus hinaufgezo- 
gen werden müssen. Ich wüsste hierfür aber — abgesehen von der unklaren Notiz 
des Pollux (IV, 130) über die Entführung der Leiche des Memnon — kein Bei- 
spiel namhaft zu machen. Vielmehr bleiben in allen vorhin besprochenen 
Auftritten die schwebenden Gestalten in der Höhe des Proskcnion ; wer von 
dort bis zur Fläche des Spielplatzes herabsteigt, der benutzt dazu nicht mehr 
die Schwebemaschine. Das gilt auch vom Perseus und Bcllcrophontcs des Fu- 
ripides ; denn der Felsen, zu dem der Frstere heransclnvebt, erreicht mit 
seiner oberen Abschlussflächc mindestens die I lohe eines gewöhnlichen Proske- 
nion, und Bellerophontes ist ebenso wie Trygaios erst hinter und oberhalb der 
Proskeniomvand schwebend sichtbar geworden. Auch Euadne, die bei ihrem 
Sprunge vom Felsen (Eur. Supp!. 1045) vielleicht mittelst der Schwebemaschine 
hcrabgelassen wurde, verschwindet schon in der Höhe des Proskenion für die 
Zuschauer, da der Scheiterhaufen, in den sic springt, mindestens diese Höhe 
hatte und vermutlich von der Mauer des Bezirks halb verdeckt war (vgl. S. 206). 

Noch bliebe die Frage zu erörtern, in welcher Weise das Obergeschoss 
ausgeschmückt wurde, um für solche «Erscheinungen in der Höhe» als geeig- 
neter Hintergrund gelten zu können. Da aber hierfür bestimmte Anhaltspunkte 
fehlen, so wäre es müssig, Vermutungen über die Kunstmittel aufzustcllcn, mit 
denen man z. B. den Ausfahrtsplatz der Götterwagen und den Platz ihres Ver- 
schwindens zu kennzeichnen versuchte. Möglich, dass schon im V. Jahrhundert 
die aiO£p(x r/.i? (Eur. El. 1349, Or. 1631) durch bemalte Vorhänge oder coulis- 
senartig vorgeschobene Wände an dem Obergeschoss der Skene angedeutet war. 
Schwarze und weisse Vorhänge, die e!; tuttov y?<? oipavoö bemalt waren, wer- 
den' in der späten und verwirrten Notiz, Gramm, de Comocd. XX, 28 (Dübncr) 
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erwähnt. Eine 3xr,vij ttspi^spiptGr, wird mit der Verwendung der Mcchane von 
Plutarch de esu carn. I, 996 B in Verbindung gebracht, wodurch man an die 
Periakten bei Poll. IV, 126 und Vitruv V, 6, 8 erinnert wird. Doch wird man 
derlei schwerlich schon der curipidcischcn Zeit zuschreiben dürfen. Dagegen mag 
der für später bezeugte Brauch, auf die Göttcrerscheinungen durch Donnerschläge 
aufmerksam zu machen (Vitruv V, 6, 8), schon in jener Epoche seinen Anfang ge- 
nommen haben, vgl. Eur. Androm. 1226: tm, im, t{ xcxfvYjtat; t£vo; atsöavcptai Os!ov> ; 

Die Bedeutung der Schwebemaschine für die Entwickelungsgcschichte des 
Spielhauses liegt vor allem darin, dass durch sic die Notwendigkeit, die tragische 
Skene zweigeschossig zu bauen, die früher nur in Einzelfällen eingetreten war, 
immer regelmässiger sich cinstcllte. Denn seit der curipidcischcn Zeit ist, wenn 
auch nicht in jeder Tragödie, doch gewiss wenigstens in einem der an dem- 
selben Tage aufgeführten drei Stücke die Schwebemaschine verwandt worden, 
sodass cs sich empfehlen musste, von vornherein das Spielhaus für die Tragödien 
mit einem Obergeschoss sowohl über dem Mittelbau wie über den Paraskenien 
auszustatten. Dagegen mag man an den Tagen der Komödien - Aufführungen, 
abgesehen von den Fällen, wo in einer Komödie die Maschinen der Tragödie 
verwendet wurden, sich noch längere Zeit mit dem einfacheren und niedrigeren 
« komischen > Spielhausc begnügt haben, bis man die Oberbauten der Skene als 
feststehende, conventioneile Zuthaten anzusehen sich so sehr gewöhnt hatte, dass 
man sich durch sie auch bei «komischen» Proskenien in der Illusion nicht mehr 
stören liess. 

Von ungleich geringerer Bedeutung für die Geschichte des Spielhauses sind 
die anderweitigen Vorrichtungen, mit denen die Skene zum Zwecke bestimmter 
Spielvorgänge ausgestattet war. Da wir von diesen Maschinen zumeist kein 
anschauliches Bild zu gewinnen vermögen, so brauchten wir ihrer in diesem Zu- 
sammenhang kaum zu gedenken, wenn nicht die neueren Erklärer einigen davon 
eine grosse Rolle bei den Aufführungen der klassischen Dramen zugewiesen 
hätten. Aus diesem Grunde müssen wir vor Allem noch dem sogenannten Ekky- 
klema eine besondere Aufmerksamkeit widmen, wobei wir uns freilich leider 
weniger mit Überlieferungen der Alten als mit Behauptungen der Modernen zu 
beschäftigen haben werden. 

Dass es im antiken Theater eine Vorrichtung namens Ekkyklema gab, ist 
ausreichend bezeugt, und die alten Erklärer haben es als sicher betrachtet (vgl. 
Gramer, Anccd. Paris. I, 9 u. A.), dass diese Maschine schon im V. Jahrhundert 
bekannt war. Um die Richtigkeit dieser Annahme zu prüfen, werden wir zunächst 
über Beschaffenheit und Zweck des Ekkyklema uns Klarheit zu verschaffen und 
dann zu ermitteln suchen, ob in den erhaltenen Dramen Spielauftritte vorausge- 
setzt sind, die ohne derartige Vorrichtung nicht durchführbar waren. 

Eine ausführliche, aber wenig klare Begriffsbestimmung der Maschine giebt 
Pollux IV, 128: xa't tb pdv exxjx).r,pia eirl Sjj'/.wv v^ijacv ßiOpjv, w etdxsttat Opsvs;' 5 s(- 
xvuat 3e tä i~b cxxr ( vf,v £v tat; eixtat; ättsppyjta -pay/Rvta’ xa’t to £f,p.z T8 S epysv xaXsvcat 
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IxxuxXeTv’ I?’ oy Bl v.ai'f statt xb IxxyxXrjjAz, EijxyxXxjna övsjy.i^Tai' xa’t ypir, xoöxo vce?<jÖ3i 
xaO’ ixiaxvjv Ojpav, ciavet xa6’ Ixiaxxjv aixtav. Der erste Satz bezieht sich offenbar 
auf einen besonderen Fall, in dem das Ekkyklcma zur Anwendung kam. Aus 
den Worten : £?’ aJ Bl ei«YSTat, gewinnt man die Vorstellung, dass das Ekky- 
klema heraus- und hineinbewegt werden konnte, dass es also eine Art Wagen, 
ein auf Rädern stehendes Traggeräte gewesen sei. Und damit vereinen sich 
auch einige Angaben der Scholiasten, vgl. Schob Acsch. Chocph. 473 : 1*1 Ixxu- 
xX^jAara; ipäxai xz otopiaxa, Schob Arist. Thesmoph. 96: |*i ixxvxX^|A.axo; yiep saiv£xai 
(Agathon). Auf einen massigen Umfang des «Wagens» deutet der Umstand, dass er 
bei jeder Thüre vorhanden war, und dass auf ihm bald ein Opava;, bald eine einzelne 
(sitzende oder gelagerte) Person, bald ein Paar Leichen bewegt worden sein sollen. 

Ein ganz verschiedenes Bild von dem Ekkyklema geben andere Nachrichten, 
in denen von einem Drehmechanismus die Rede ist. Am ausführlichsten ist Schob 
Arist. Ach. 408 : IxxuxXy}(ax 31 \£yvtx 1 t«iX* v1l 5 t ta jjuXtvov xpoyou; lyov, oixsp rspicrxpE- 
^ajAivav xz BoxoiDxa evBov < 1 >; Iv alxia ixpäxxisQai xz; xcl; iSslxvus, Xlyu Bl xoT; 
Osaxat?. Vgl. Schob Clem. Alex. Protrept. ed. Klotz IV, 97 : ax«0a? xt üzaxpayav lxxb?(?) 
xfj? axTjvi);, oy axpspaptlvay IBixsi xi law xoT$ I*<.> 9a v£pz yIvsjOzi. Damit stimmt die 
Spiclwcisung Schob Nub. 184: 5 pä Bl <i>; ?;Xo«?ou; xo[*üvxa; axpaplvxo; xsü ixxa- 
xXfjjxaxc;. Hier ist offenbar dieselbe Maschinerie gemeint, die Schob Acsch. Eum. 
64 vorausgesetzt wird : xz; Biuxlpa Bl yfvsxzi ^avxaata. oxpaflvxz yxp [Ar ( yavif,;.Axxz 
£vBr;Xa xxais? xz xzrz xb }axvxeTov w; lysi. 

Bei einer Reihe anderer Zeugnisse, in denen von einem Ekkyklema gespro- 
chen wird, lässt sich leider nicht entscheiden, in welcher Bedeutung das Wort 
verwendet ist. 

In den Scholien zu Euripidcs « Hippollytos » wird bei dem Vers i72:(aXX’ 5 -Be 
xpofb; v£paii -pb Qypöiv xr,v Bi xopd^oyo’ l';w (AEXäOpuv) angemerkt: xoDxa s£«;;A£;ii>xai x« 
’Aptffxa^ävEi, exi xat'xai xw ExxyxX^piaxi yp(0|A*va? xb Ixxapit^ayaa T:pooc6r ( XE XEptaaw;. Da- 
raus hat v. Wilainowitz (Euripides Herakles I, 153) geschlossen, dass in helleni- 
stischer Zeit der betreffende Auftritt des «Ilippolytos» im Innern des Hauses mit- 
telst des Ekkyklcma gezeigt worden sei, und dass daher Aristophanes gemeint 
habe, der Dichter widerspreche sich selbst mit dem Worte ixxo|*((oura. Leider 
ist in dem andern Scholion zu der Stelle der Text zu verdorben (vgl. Trcndclcn- 
burg, Grammaticorum Gracc. de arte trag, iudicia, S. 29), um über die Meinung 
des berühmten Grammatikers Klarheit geben zu können. Aber der Dichter hat mit 
soviel Nachdruck gesagt, dass Phaidra Bijzwv sich befinde (179), dass ein 

sorgfältiger Erklärer ihm kaum die Absicht unterlegen konnte, den Auftritt V. 
176 f. im Thalamos spielen zu lassen. Nur frageweise möchte ich daher auf die 
Möglichkeit hindeuten, dass mit IxxuxXqttz hier wie bei Pollux IV, 128 ein «Rä- 
dergestell» verstanden werden könnte, sodass der Tadel sich nur gegen das 
Wort xo[a{£eiv «heraustragen» richten würde, da doch Phaidra aul einer Kline 
(3£|avi2 xofxr,;, 180, vgl. 203), die auf Räder gestellt war, herausgebracht, oder 
«herausgerollt» wurde. 
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Unklar ist auch die Vorstellung, die der Scholiast zu Soph. Aias 346 mit 
dem Kkkvklema verbunden hat, wenn er sagt: evxaOOa sxxux>.r,}i.ä xi yivexat, tva 
^avfj iv [/.East; ö Ataj 1x01^(01? .... SsCxvuxat 2s qi?r,pr,i YjjiaxMuivs? |/.Exa;-j xwv rct- 
l*vtti)v xaO/|(xevs;. Dass damit nicht ein «Wagen» oder eine «Kollbühne» gemeint 
sein kann, zeigt die Wortverbindung; es scheint vielmehr ganz allgemein auf das 
Eingreifen einer Maschine hingewiesen zu werden durch die Aias im Inneren des 
Zeltes sichtbar wird. Möglich ist aber auch, dass sowie SxxuxXeTsOai im Sinne von 
Exxa/.ürxsaOat gebraucht wird (s. u.), so hier die Wendung ixxüx/.Yjp.x xt ylverzi nichts 
anderes besagen soll als : javxaata Y'-^at oder c^t? Y’- VSTai (Schol. Aesch. Eum. 64). 

In allgemeiner Bedeutung scheint exxyxXrjpta auch von jenem Grammatiker 
(Bekker, Anecd. I, 208, 9) aufgefasst worden zu sein (S. 232), der die Mechane 
als 4 xxuxX^|mcx&; xt eiSs; erklärte, wobei er vielleicht an Göttcrerschcinungcn 
dachte, die mit Hilfe von Drehmaschinen bewerkstelligt wurden, vgl. Vitruv 
V, 6, 8; Poll. IV, 126. Wenn endlich in einigen Nachrichten das Ekkyklema der 
Kxostra gleichgestellt wird, so hilft uns auch das nicht weiter, da wir auch von 
dieser Exostra, die übrigens in anderen Nachrichten als selbständige Vorrichtung 
neben dem Ekkyklema genannt wird, uns kein klares Bild machen können. 

Jedenfalls geht aus allen diesen Nachrichten hervor, dass das Wort exxu- 
xXi}|Mt in wenigstens zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht worden ist. Der 
eine Teil der Erklärer denkt sich darunter ein rollendes Gerät, auf dem etwas 
«herausbewegt» wurde, der andere Teil versteht darunter eine Vorrichtung, durch 
deren Drehung bewirkt wurde, dass das «Innere» eines Hauses den Zuschauern 
sichtbar wurde. Nur diesen letzteren Vorgang werden wir im Folgenden als 
Ekkyklema bezeichnen. Wir können uns das entweder in der Weise geschehen 
denken, dass ein Teil der Vorderwand zur Seite gezogen oder über drehbare 
Eckpfeiler aufgerollt wurde, oder so, dass Teile der Wand wie die Flügel einer 
Thür in Angeln nach aussen gedreht und aufgcschlagen werden konnten. Danach 
können also diese Vorrichtungen mit den Periakten — jw^avai «jeb crxijvij; xxcpia- 
xxst, Plut. de glor. Athen. 6, p. 348 E — und den «scaenae versiles» und «ducti- 
lcs» der Römer verwandt gewesen sein, worauf schon G. Hermann (Opusc. VI, 
2, 165) verwiesen hat, indem er an Vcrg. Georg. III, 24 («scaena ut versis dis- 
cedat frontibus» ) erinnerte. In ähnlicher Weise wie die Vorderwand mögen auch 
Teile des Daches nach den Seiten zurückgezogen worden sein, um einen freie- 
ren Einblick in einen Innenraum zu gewähren. Auf die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Veränderungen an dem antiken Spiclhause durchgeführt werden konn- 
ten, haben wir schon vorher S. 214 hingewiesen. 

Die Mehrzahl der neueren Gelehrten ist allerdings geneigt, sich in den Hil- 
len, wo ein Innenraum sichtbar gemacht wurde, den Hergang in ganz anderer 
Weise zu denken. Indem man die Angaben, die Pollux gemacht hat, weiter aus- 
spann, erklärte man das Ekkyklema als grosse «Rollbühne», auf der ein «Innen- 
raum » nach aussen auf den Spielplatz geführt worden sei. Wir werden aul 
diese Hypothese noch bei Besprechung einiger Spielauftrittc, in denen man jene 
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Maschine verwendet glaubt, zurückkommen. Hier mag nur gegenüber der Be- 
hauptung, dass eine solche t Rollbühne » ein einfaches und naives Kunstmittel 
sei, darauf hingewiesen werden, dass um einen Innenraum zu zeigen, nicht leicht 
ein Vorgang ausgedacht werden könnte, der so grosse technische Schwierigkei- 
ten macht, so gewaltsam alle Illusion zerstört, und so sehr jeder Folgerichtig- 
keit der Darstellung entbehrt, wie das Herausschicbcn des « (nnenraums » auf 
einer «Rollbühnc», für die man vergeblich nach Analogien in dem Theaterwesen 
anderer Völker und Zeiten suchen wird. 

Da man aber für diese merkwürdige Vorrichtung ausser in der Nachricht 
des Pollux auch noch in einigen Stellen, in denen die Zeitwörter ixxuxXstv und 
eaxuxXetv verwendet werden, Belege zu finden glaubte, so müssen wir auch noch 
auf die Bedeutungsgeschichtc dieser Wörter etwas näher eingehen. 

Pollux giebt an : xai tb xoO epycu xxXsTxat exxuxXetv. Dass damit aber 

weder die ursprüngliche, noch die vorwiegende Bedeutung von exxuxXeTv bezeich- 
net ist, kann jedes Lexikon lehren. Aristophancs gebraucht mehrfach das Wort 
tloxuxXeTv in Verbindungen, die jeden Gedanken an eine Theatermaschine aus- 
sclilicssen. Vgl. Vesp. 69g: üt.s tw'/ äei bijjM^svTwv oiix 0 li' i-r t eyxsxüxXijoat (eaxexü- 
xXnjastt? Blaydes), 1475: ä-ipx y’ r,;j.Tv upäyjijrra SaijAwv xt; eiaxexuxXqxsv et; xtjv otxtxv. 
Vielleicht werden hier Redewendungen der Tragödie verspottet, in der bekanntlich 
auch das Simplex xuxXctv in sehr freier Weise gebraucht wird ; auch Pollux 
IX, 158 zählt in der an et<rt)X0tv angcschlossencn Wortgruppe die Ausdrücke etae- 
xuxXi^Oy;, ixeiexuxX^Qv) auf. 

Besonders lehrreich für die Bedeutung von ettrxuxXeXv uud ixxuxXeiv ist ein 
Aufritt in den «Thesmophoriazusen». Dort lässt Euripidcs den Agathon hcraus- 
rufen (65): 2 eüp exxiXsacv, der Diener antwortet: aüxb; yap fijetcjiv xäya, xat yäp 
[AeXaxotetv apyexat. Xetptwvo; oav svxs; xataxajjtitxctv xi; oxpj^ä; oi> jjaStsv, r;v pd; trpoir, 
Otipaat -pb; xbv tjXtov... xeptpiev’, ü; eijipyexa 1, und V. 95 heisst es: 'AyäOwv ei*e'p-/exai. 
Damit ist so deutlich als möglich gesagt, dass Agathon sich von V. 95 an im 
Freien befindet. Mncsilochos erkennt ihn nicht, da er in der ganz in Weibcr- 
klcider gehüllten Gestalt keinen Mann vermutet (97); auf die Frage: 7tstä; eaxiv, 
erwidert Euripidcs: o 5 xs; oöxxuxXatijxevo;. Agathon wird also « hcrausgcrollt », 
herausgefahren, auf einer Kline oder Sänfte, die auf Rädern steht. Damit soll 
nicht die unzeitgemässc Verwendung einer Theatermaschinc, sondern vielmehr 
Agathons Weichlichkeit verhöhnt werden ; diese wird eben dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Agathon nicht zu Fuss heraustritt, sondern auf einem bequemen 
Lager herausgebracht wird; er ist gewöhnt, auf geschwelltem Ruhebett liegend 
zu dichten. Man mag sich dabei auch eines anderen Weichlings, des Artcmon, 
erinnern, der als ttepi^spnixa; verspottet wurde Stä xb xpusep«; {haDvxa xeptfipeaOat 
ixt xXIvtj;, Athen. XII, 533 f., vgl. Plut. Per. 27, Aristoph. Ach. 850 u. Schol. 
In bequemer lässiger Haltung obliegt ja auch Euripidcs seiner dichterischen Thä- 
tigkeit, Aristoph. Ach. 399 (s. u.). 

Gegen Agathons weibisches Wesen richtet sich auch der Spott im weiteren 
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Verlauf dieses Spiclauftrittes. Agathon trügt immer die Jjypjbixv; mit dem Rasir- 
messcr bei sich, 217: a'j pifvTSt sxijrsxs - yp ijisv rt v 5 v -^{aTv IjupSv. Um 

den Mnesilochos mit weiblichen Gewändern auszustatten (i^zTtsv, sj7pi?isv, Nacht- 
haube, Schuhe), scheint er die Kleidungsstücke, die er selbst am Leibe hat, zu 
verwenden, vgl. 262 : Ettr. üxsSvjpixrujv 3 sT, Agath. tii** Taitt Xx|x 5 avs, Wenn er 
dann, als Euripides ein fyxyxXiv wünscht, sagt: Xip. 5 zv’ äj;b 715; xXtvßs; (261), so 
scheint er auch dieses bei sich auf der Klinc, auf der er sich befindet, zu haben, 
vorausgesetzt, dass die Worte nicht etwa einen an den Diener gerichteten Auf- 
trag enthalten, das Kleid aus dem Hause zu holen. Vgl. 238: myxiTw ti? evJs- 
0=v 3 ä$’ r, XJy/sv. Nachdem die Verkleidung des Mnesilochos beendet ist, lässt 
sich Agathon auf seinem Ruhebette wieder hineinrollen 264): I-/E15 yxp uv S€st, 
sijw 71; w; röcyimi (T stax'jxXYjjäTw. 

Es liegt also hier gar kein Grund vor, die Verwendung einer besonderen 
Maschine anzunehmen. Alles ist wohl verständlich unter der Voraussetzung, dass 
die xXivi? des Agathon auf Rädern steht oder zum Zwecke des Hcrausrollens auf 
ein besonderes Rädcrgestcll gesetzt worden ist. Die Sitte allerlei Geräte des 
täglichen Gebrauches auf Räder zu stellen, ist aus Homer und aus Gräberfunden 
genügend bekannt. Sie mag im Theater noch weitere Ausdehnung als im wirk- 
lichen Leben erhalten haben. So behält auch noch im späteren Sprachge- 
brauch eLxjxXeTv die allgemeine Bedeutung hcrcinbringcn, herbeibringen, vgl. 
Philostr. V. Apoll. VI, IO, p. 240: rptxsba? «s esxuxX^sei 7ttvsv7t xat */puffo 5 ? Opivsu;, 
Athen. VI, 270 E : OEaaip.sva? zXf.Oo; iy 06 u>v xxt aXXwv TrsvtiSa^wv j'iwv itapaoxeuijv 
EtvxuxXsupivvjv, Lukian, Philops. 29 : Oesv iirb p.vj);xvf ( ; i^EiaxjxXr,OiJvai [xat. 

Nicht mit gleicher Sicherheit lässt sich für eine andere Stelle des Aristo- 
phancs, Ach. 408,' die Bedeutung klarstellen, in der das Wort ixxuxXsTaOat ge- 
braucht ist. Wir müssen auch hier etwas weiter ausholen und den ganzen Auftritt 
uns vergegenwärtigen. 

Als Dikaiopolis zum Hause des Euripides kommt, sagt ihm der Thorwart 
(399): aixb; ev 3 :v äva£x 3 r;v xsts? Tpaymsiav. Angerufen, antwortet der Dichter (407): 
iXX’ i-j crysXiy Da schlägt ihm Dikaiopolis vor (408) : «XX’ 4 xxuxX^ 0 tjt’, nach noch- 
maligem Sträuben cntschliesst sich Euripides dazu : äXX’ ExxuxX^ao;j.ai’ xaTa6a(v£tv 
3 ’ ci> a/oXi q. Nun wird er sichtbar. «Warum dichtest du ävaSäSn;v>, fragt ihn Di- 
kaiopolis, 4 ;bv xzTaSasYjv ; oix Irb? jjwXsu; zoieT?' äiip ~i 7a jbzxi’ ex 7pay«ji3ta? 

I aOjjx ’ .iXssivi^v j oix 47b; "w/sb; zotst;. Den Ausdruck iva 5 ä 2 vjv hat man in Über- 
einstimmung mit dem Scholiastcn zu V. 410 (5a!vs7at yäp e-: 7iJ; cxrjvi;; jxsr^wpa?) 
dahin gedeutet, dass Euripides in der Höhe erscheine, entweder im Oberstock 
oder nach Art der Götter in den Lüften schwebend, also ähnlich wie Sokrates 
in den «Wolken* (184, 222 f.) und wie die SiOopatiSaSiSasxaXsi Pac. 829. Aber diese 
Erklärungen scheinen dadurch ausgeschlossen, dass Euripides von seinem Platze 
aus dem Dikaiopolis einige Gegenstände selbst überreicht (449 f.), man müsste 
denn annehmen, dass er sie ihm von oben zuwirft. Es wird sich daher mehr 
empfehlen, für iv» 6 z 3 v;v bei der Deutung zu verbleiben, die diesem Worte gemei- 
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niglich von den alten Erklärern gegeben wird, vgl. Schol. 398 : ivaSäSrjv, ivw tsj; 

eywv 4*1 ü^vjXeO tsso'j xx0r,jA-v3?, Schol. Arist. Plut. zu 1123: (vyv't 31 icei vüv 
ävxSiSujv ävaKaysp-ai) i/w eyw tov? ~j 2 »; xoijjiwjAsvj;. Danach ist mit ÄvaSisrjv eine 
bestimmte Art zu sitzen oder zu liegen bezeichnet, vgl. Poll. III, 90 und VI, 175: 
ivat 4 i 2 r,v x.jt0r ( |Asv5;. Der Ausdruck ist typisch in den Schilderungen von Sarda- 
napals Weichlichkeit, Athen. XII, 528 f. : SapSavasaXXov . . . x£xospr ( niv5v Y«vatxwt« 
xa’s |A£Ta *üv 3;aXXax(2ii>v IjatvsvTae "sp^ypxv ävaiaiijv t« (aet’ xyTÜv xaO^jjievsv, Dio 
Chrysost. 61, II p. 323 : xaO? ( JT5 lizi ypysTjXatsu x/.tvr,? äva 4 äcr,v, Plut. de Alex, 
fort. 3, p. 336 C : äva6a2r ( v ev txi; raXXaxat? xaOr,|xsvs;. 

Euripides erscheint also auf einem Throne oder auf einer Kline avaSicvjv 
sitzend oder liegend. Ob damit seine eigene bequeme Lässigkeit oder aber ein 
bestimmter Auftritt aus einem seiner Dramen verspottet werden sollte, lasse ich 
daliingestellt. Möglich, dass im «Bcllcrophontes» der Held nach seinem Sturze 
in ähnlicher Weise auf einer Sänfte herumgetragen oder gefahren wurde (vgl. 
Schol. Ar. Eq. 1249), und dass eben deshalb Dikaiopolis sich bei dem Anblick 
des Euripides an die lahmen Heroen erinnert fühlt. Wie dann der Gegensatz, 
der in den Worten e-jsv xaTaSiJrjv liegt, zu verstehen ist, vermag ich freilich nicht 
anzugeben. 

Leider hat der Dichter nicht so deutlich wie in den «Thesmophoriazusen» 
die Art bezeichnet, wie Euripides wieder verschwindet. V. 471 geht Dikaiopolis 
hinweg, kehrt aber V. 478 nochmals mit einer neuen Bitte zurück : <rxav3ixz 
32 ;, (Ar,TpiÖ£v äiS'Ynfvj;. Nun lässt Euripides entrüstet das Haus schlicssen: x/.cTe 
xtjxtx SwjjiaTwv. Das lässt sich wohl verstehen, wenn Euripides bei V. 408 auf 
seiner Kline herausgerollt worden war und nun, nachdem er den Bittsteller 
Ijcfriedigt glaubte, sich bei V. 471 schon in das Haus hatte zurückbringen las- 
sen, sodass er bei V. 478 bereits innerhalb der Thüre sich befand. Da das aber 
nicht ausdrücklich gesagt ist, so bleibt die Möglichkeit offen, dass Euripides von 
Anfang an innerhalb des Hauses verblieben und durch Beseitigung der Vorder- 
wand sichtbar gemacht worden war. Für diese Auffassung könnte man geltend 
machen wollen, dass Euripides V. 410 f. eine grössere Anzahl von Gegenstän- 
den zur Hand hat. Aber das lässt sich auch unter der Voraussetzung erklären, 
dass er ausserhalb des Hauses sich befindet; denn die Masken des Oincus und 
des Bellerophontes, auch allerlei kleinere Gegenstände wie der Bcttlerstab (448), 
die er bei sich hat, um in dichterische Stimmung zu kommen, können auf seiner 
Kline (oder dem Throne) liegen. Das I'etzengewand des Telephos aber wird V. 
432 dem Dikaiopolis durch einen Diener überreicht, der zu diesem Zwecke viel- 
leicht erst in das 1 laus hineingesandt worden war. 

Wer annimmt, dass Euripides nicht herausgerollt worden, sondern in seinem 
Arbeitszimmer sichtbar geworden sei, muss dxxuxXr,Or ( -i so erklären, wie der 
Scholiast zu 408: ßsyXsTzi ovv e!xe?v oti xiv «avsp's; '(iveü. Diese Bedeutung ist für 
exx-jxXsIv im späteren Sprachgebrauch durchaus üblich. Vgl. Hesych : ixxuxXcI* 
ixxzXuxTci, Schol. B zu II. XVIII, 477 : wizip i— t sxnjvi}; ixxux/.^ax; xai Ssi;3ci 
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ev ?avsp< 7 > ts Ipyaet^piev (d. h. er lässt die Verfertigung des Schildes vor unseren 
Augen wie auf dem Spielplätze des Theaters vor sich gehen) ; Clcm. Alex. I’rotr. 
II, 12, p. 1 1 : njv ysujteiav t r,v Eyxexpjppivijv *«3?$. . . otsv Iz t axYjvi“? ttä ßtov tsTj 
ä/.YjOetx; ixxjxX^7w (harzt;, Hypoth. Arist. Nub. III: sxxuxXy;Oe{t»;; Je rf,; Jiatpi- 
Ji|; :F te ;jtaOr,rat xüxXm xxO/,p.Ev;t rtvapst ouvspüvTai, Schol. Arist. Thesm. 277 : 
sxxuxX'Ttat iz\ -rb e;<ü tb O-spspjptov, {wo der Scholiast offenbar annimmt, dass 
mit V. 277 ein Scenenwechscl eintrat, indem erst jetzt das Thesmophorion mit- 
telst einer «scaena ductilis» oder «versilis» sichtbar wurde, vgl. Droysen, Quacs- 
tioncs de Aristophanis re scaenica, S. 68 f) ; Schol. Eur. Med. 9 6: taJ* X^yE t Vj 
Mr ( 5 eta Zsu> e-jsa gjZ(zu> IxxexuxXrjpivir,, Schol. Soph. Antig. 1293 : exxuxXsttxt i, yuvi^ 
(so Ellendt für iyxFxXsuTat r, y vrf t , £xx'xüxXr,Tat Papageorg). Auch dort, wo exxuxXetv 
von Göttererscheinungen gesagt wird Philostr. V. Apoll. VI, 1 1 und Clem. Alex. 
Protr. VII, 76, p. 65), ist es vielleicht in diesem Sinne zu verstehen, vgl. S. 232. 

Für die klassische Zeit vermag ich aber diesen Sprachgebrauch nicht zu be- 
legen, sodass die Frage, ob und in welcher Art in den « Achat nern» ein «Ekky- 
klcma» verwendet worden sei, nicht zur vollen Entscheidung gebracht werden 
kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Aristophanes das t Innere» des Hauses 
gezeigt wurde, wird natürlich eine grössere sein, wenn ähnliche Vorgänge sich 
auch in anderen Dramen dieser Epoche nachwciscn lassen. Wenn wir im Fol- 
genden die einzelnen Schauspielauftritte, die für die Frage des Ekkyklcmas in 
Betracht kommen können, rasch überblicken, so dürfen wir davon absehen, alle 
Erklärungsversuche, mit denen die betreffenden Stellen bedacht worden sind, zu 
erörtern, indem wir hierfür ausser auf A. Müller (S. 145 f.), Weissmann (S. 6 f., 
42 f.), Bodensteiner (S. 659 f.) vor allem auf Neckel, Das Ekkyklema (Progr. 
von Fricdland in Mecklenburg, 1890) verweisen, wo für eine grosse Zahl von 
hierhergehörigen Spiel Vorgängen nach unserer Ansicht die richtige Erklärung 
gegeben worden ist. 

In allen drei Tragödien der Orestes-Trilogie hat man geglaubt, Spiclauf- 
tritte nachweisen zu können, als deren Schauplatz nach dem Willen des Dichters 
ein Innenraum des Hauses anzunchmen sei. 

Im «Agamemnon» erscheint Klytaimestra nach dem Morde ihres Gatten vor 
dem Chor, um triumphirend ihre That zu bekennen, 1333: 'irrt jxa, evO’ t-ais' iz' 
üjupyaijji^vctp, eu?«i) 5 ’ I~px;a xa't täJ’ siix äpv^ospai «■>; pn/jr« psüyetv pn^r’ ijxüvsoOai 
pipov. Aus dem weiteren Verlauf der Wechselredcn ergiebt sich, dass auch die 
Wanne, in der Agamemnons Leiche liegt, und die Leiche Kassandras dem Chore 
sichtbar sind. Ist die Wendung: ZvQ’ Zzxia’, im strengen Wortsinn örtlich zu fas- 
sen, so muss Klytaimestra bei 1333 im Badezimmer stehen, in dem Agamem- 
non ermordet worden ist (vgl. S. 204). Dann müsste man annehmen, dass die 
Vorderwand geöffnet und so ein Einblick in den Innenraum ermöglicht worden 
sei. Aber es würden, glaube ich, jene Worte auch berechtigt sein, wenn Kly- 
taimestra in der Thüre des Badegemaches erscheint. Auf jeden Fall muss man 
ja dem Dichter die Freiheit, dass er das Badegemach unmittelbar auf den Aus- 
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senhof sich öffnen lässt, zugestehen. Die Leichen können neben Klytaimestra 
auf der Thürschwelle sichtbar {jeworden oder nachträglich herausgetragen worden 
sein. Dem Charakter der Königin würde es, glaube ich, besser entsprechen, dass 
sie selbst in trotziger Befriedigung heraustritt und aller Welt zeigt, was sie 
gethan, als dass sie und ihre Opfer gewissermassen ohne ihr Zuthun, nur 
durch einen Kunstgriff des Theatermechanikers sichtbar werden. 

Und diese Auffassung scheint mir durch den parallelen Spielauftritt in den 
«Choephoren» V. 968 f. eine Bestätigung zu erfahren. Aigisthos ist von Orestes in 
dem Fremdengemach, dort wo Agamemnon gefallen war (vgl. S. 204), ermordet 
worden, neben ihm findet auch Klytaimestra ihren Tod. V. 970 erscheint Orestes 
und sagt: •'Jjjfk yw pa; tt;v SnxAiJv xupawtJa. Die Annahme, dass der Zuschauer diese 
Leichen im Innern des Hauses zu denken habe, scheint mir der Sachlage durchaus 
nicht zu entsprechen. Wer das Land von Tyrannen befreit hat, der zeigt natür- 
lich deren Leichen dem Volke. Und zugleich mit diesen weist Orestes auch allen 
das Gewand, das einst dem Agamemnon bei seiner Ermordung tückisch über- 
geworfen worden war : fäiaOs 5 ‘ auxs, xwv 2 ’ ix^x s;t xaxwv ts |AijyavY](i.a, 2s»;*5v 
äöXfw xx xp{ . . . exxEtvax’ tjx'o xai X’JxXto xxapzaxa 2 bv <jx£yz3tp3v ivSpc? 2 £t;a 0 ‘, «0; 
r 4 yj raxr,p, oi»y oOixi;, iXA’ 5 ixävx’ i - ssxsvwv xaJ* "Hais;. Da er Helios zum Zeu- 
gen anruft, muss er doch wohl unter freiem Himmel stehen; dann können aber 
auch die Leichen, die in seiner Nähe sich befinden, nur vor oder innerhalb der 
Thüre aufgestellt sein. 

Man meint, der Dichter habe eine besonders grosse Wirkung dadurch her- 
vorrufen wollen, dass er die Erschlagenen am Thatort selbst zeigte, und um 
dieser Wirkung willen habe er die Illusion gestört und mittelst einer Maschine 
das Innere des Gemaches sichtbar gemacht. Aber wie sich sehr bezweifeln lässt, 
dass es einem künstlerischen Interesse entsprach, die (durch Puppen dargestcllten) 
Leichen mit ihren Todeswunden dem Zuschauer in heller Deutlichkeit zu zeigen, 
so lässt sich aus zahlreichen ähnlichen Spielvorgängen in anderen Dramen noch 
nachweisen, dass die Dichter mit den Toten in einer der Wirklichkeit, so wie 
dem Schönheitssinn besser entsprechenden Weise zu verfahren pflegten. 

In der «Antigone» wird V. 1293 die Leiche der Eurydike, deren Tod soeben 
vom Boten gemeldet worden war, sichtbar: Jpäv ixapesxiv sj yäp iv tj-uysT; Ixt. 
Nach dem Vorgang O. Müllers hat man auch hier angenommen, dass die Leiche 
in der Lage sichtbar geworden sei, die 1301 f. geschildert wird: +, 2 ‘ i-iOrjxxo; 
r,it ßü ){x{a r.ip »5 Xiisi xsXatv« ßX£?ap». Aber ist cs denkbar, dass die Diener ihre 
Königin am Altäre liegen lassen, und dass ebenso auch die königliche Familie 
und die Chorcutcn sich dies Schauspiel ansehen, ohne die niedergesunkene Tote 
aufzuheben und in würdiger Weise zu betten ? 

Ausdrücklich wird im «Ilippolytos» gesagt, dass die Leiche der erhängten 
Phaidra aufgebahrt wird. Hier lässt der Dichter den Zuschauern die innerhalb 
des Hauses gesprochenen Worte vernehmbar werden (7*86): öpOwaax’ ixxstvavx«; 
«ÖXiov v£xuv xixpöv xsS’ cixcüpyjpia Ssonixai; Als dann Tliescus 807 die Thüre 
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öffnen lässt, wird die aufgebahrte Leiche sichtbar. Eine solche Aufbahrung ge- 
schieht im Drama natürlich mit jener Raschheit, mit der die Dichter auch andere 
Geschehnisse, die ausserhalb des Spielplatzes vor sich gehen, erfolgen lassen. 
Wenn aber der Dichter voraussetzt, dass Diener sich um die Toten bemühen, 
dann muss cs ihm doch auch frei stehen, die Leichen an einem beliebigen Platze, 
also auch unmittelbar am Thoreingang niederzulegen oder vor das Thor heraus- 
tragen zu lassen. Darum kann cs in der Ökonomie des Dramas als eine selbstver- 
ständliche Thatsache vorausgesetzt werden, dass die Leichen bei Öffnung der Thorc 
den Ausscnstehenden sichtbar werden. In Sophokles «Elektra» lässt Aigisthos 
V. 1458 f. die Thürc öffnen, damit alle Mykcnäcr die vermeintliche Leiche des 
Orestes sehen könnten. Er selbst steht aber, als er in der Nähe des Leichnams 
sich befindet, noch ausserhalb der Thürc, da er auf des Orestes Aufforderung: 
ywpet; av sv7U) ovv Tz*/«t (1491), noch fragt: v. 5 ’ ei; 2 ip.su.; syst; p$ ; 

Wie der Leichnam bei Homer «vi xpiüupsv Tsxpappevj; (II. XIX, 212) aufge- 
stellt wurde, so hat sich auch späterhin noch die Erinnerung daran erhalten, dass 
die zpiOejt; im Thorc stattgefunden habe, vgl. Schob Lysistr. 61 1: tou; vsxpsii; 
yip ol ipyaloi zpsetiOsssv zpb xwv Ou pwv xai exintavta, und Hcsych: 8iex Oupüv ist»; 
vexpoü; outw faitv eJpä^esOai, e;w tau; "i 2 a; ly evta; “ps; xi; auXiicu; Oüpa;. In 
Athen erfolgte die Ausstellung der Leichen im V. Jahrhundert freilich nicht mehr 
in dieser Art ; aber wer würde dem Dichter die Freiheit versagen, solche Neben- 
umständc mit Rücksicht auf die Theaterwirkung etwas anders zu gestalten, als 
cs im täglichen Leben üblich war ? 

Wenn aber der Dichter auf ganz natürlichem Wege durch Menschen- 
hände die Leichen den Zuschauern vor Augen bringen lassen konnte, wozu hätte 
er dann ganz unnötiger Weise Theatermaschinen anwenden sollen? Die grosse 
Zahl der auf dein Schauplatz anwesenden stummen Personen (Diener und Be- 
gleiter} wird zwar nur selten in den Reden der Schauspieler berücksichtigt, 
aber wir dürfen deshalb nicht glauben, dass sic zu voller Unthätigkeit verdammt 
waren. Sic greifen überall zu, wo Diener zugreifen müssen, und dazu gehören 
natürlich auch solche Ereignisse. In Euripides «Elektra» treten nach der Ermor- 
dung der Klytaimcstra Orestes und Elektra aus dem Hause (1172}: äXX' otSs 
pyjxps; vjcsivctaiv aapxai rs^uppevoi ßxivsuaiv i!* oixwv ixsSa, xpasaia Jefypax’ äOXiwv 
xspasfaypixwv (vg'b 1177 f.). Hier sind doch gewiss die Leichen, auf die auch 
die über dem Dache erscheinenden Dioskurcn als auf etwas vor ihren Augen 
befindliches hinweisen (1243, 1276', hinter Orestes von Dienern herausgetragen 
worden. Über die Diener verfügt der Theatersitte gemäss auch der Bauer Au- 
tolykos (360, vgl. 140 . In Euripides «Hekabe» aber, wo nach dem Auftreten des 
Polyinncstor die Leichen seiner Kinder sichtbar werden (1050, 1118}, haben ver- 
mutlich die im Zelt verbliebenen Trocrinnen dieses Amt der Diener versehen. 

Der Vergleich dieser Spielauftrittc wird die Wahrscheinlichkeit der Annahme 
erhöhen, dass auch bei Aischylos die Leichen ohne Zuhilfenahme besonderer 
Maschinerien den Choreuten gezeigt worden sind, zumal als im «Agamemnon» 
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sowohl wie in den «Choephoren» zwischen der Mordthat selbst uud dem Au- 
genblick, wo die Erschlagenen sichtbar werden, eine längere Zeit verstreicht, 
während deren sich der Zuschauer die Diener um die Toten beschäftigt denken 
kann. Muss demnach auch die Möglichkeit zugegeben werden, dass im «Agamem- 
non» durch Öffnung der Vorderwand der Innenraum gezeigt worden sei, so darf 
dies doch keineswegs als eine Notwendigkeit bezeichnet werden. 

Auch für das dritte Stück der Orestes-Trilogie, die «Eumeniden», lässt sich 
die Verwendung eines «Ekkyklcma» zu keinem grösseren Grade von Wahrschein- 
lichkeit erheben. Hier dreht sich der Streit um die Frage, ob der Innenraum 
des delphischen Tempels bei V. 67 (oder 93) dem Zuschauer sichtbar gemacht 
worden ist. Für den ersten Auftritt zwischen Apollon und Orestes möchte ich 
dies entschieden in Abrede stellen. Denn die Worte des Apollon (67): xat vDv 
iXss Jas? xa;8s xi? (xapysu; cpi$, sind sehr wol verständlich, wenn sie in dem 
Augenblicke gesprochen werden, wo der Gott innerhalb der Tcmpelthürc steht 
und auf die innen Befindlichen zurückweist. Aber auch die folgenden Vorgänge 
scheinen mir es nicht zu erfordern, dass die Zuschauer das Innere des Tem- 
pels vor Augen haben. Klytaimcstras Schatten (93 f.) kann von der Thürc aus 
seine Ansprache halten, der jxuvji.c; und die ersten Rufe des Chores (140- 143) 
mussten ihre Wirkung aber auch ausüben, wenn sie von innen heraustönen. Wer- 
den doch in den Tragödien Schauspielern, die im Innern des Spielhauses wei- 
len, oft noch längere Reden in den Mund gelegt, wie die Auftritte Eurip. Hipp. 
776 f. und Medea 90-106 lehren können. Erst bei V. 143 müssen die Erinyen 
einzeln in wirrer I last aus dem Tempel stürzen, denn gewiss sind die leidenschaftlich 
erregten Verse 142-176 auf dem Tanzplatzc selbst unter lebhaftester Bewegung 
vorgetragen worden. Die letzten der Erinyen, die noch im Tempel verblieben 
oder suchend dorthin zurückgekehrt sind, weist dann Apollo mit gebieterischen 
Worten hinaus (1 77 ) ; «Iw xsXeiu» xwvBs Bwixixcov xa^o;. 

In solcher Weise wäre eine stetige Steigerung der dramatischen Spannung 
erreicht, indem die Erinyen erst (von der Pythia) geschildert, dann (von Klytai- 
mestra) angesprochen, später erst leise (p.uY|xs?), dann immer lauter gehört, 
zuletzt erst gesehen worden, vgl. Ncckcl S. 14. Für ein solches Auftreten der 
Erinyen lässt sich auch eine alte Überlieferung geltend machen, die anekdo- 
tenhaft ausgcmalt, aber in ihrem Kerne unverdächtig ist, Vit. Acsch. p. 380 
Kirchh.: xive; 8s 933'tv xij eitiSsiqsi xtiiv EüpisvJSwv o~spioT;v elaxyaysvxac xbv yspsv 
xsaoDxsv üxrX^ijat xbv Sjjpiov, <!>; xi psv £x<{»ö$at, xi 8s sixSpy» i;ap.8Xw0fJvai. 

Glaubt man dieses Zeugnis bei seite setzen zu können, so darf gewiss zuge- 
standen werden, dass der Auftritt zwischen Klytaimestra und dem Chor auch 
dann in dramatisch wirksamer Weise durchgeführt werden konnte, wenn etwa 
während der Pause nach V. 93 durch Öffnung der Vorderwand den Zuschauern 
ein Einblick in den Tempel ermöglicht worden ist. Aber ich wüsste freilich 
nicht anzugeben, wie sich dabei ein befriedigendes Bild ergeben haben könnte, 
da nach der Schilderung der Pythia (45) die Erinyen auf Thronen vor dem im 
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Hinterraume der Cella befindlichen Orestes sitzen, also wenigstens zum Teil den 
Zuschauern den Rücken kehren müssen. 

Völlig ausgeschlossen aber ist die Verwendung einer «Rollbühnc», auf der 
«das Innere» des Tempels samt seinen Insassen herausgeschoben worden wäre. 
Wie gross hätte das Gerüst sein müssen, auf dem die 1 2 oder 1 5 im Kreis 
oder Halbkreis aufgestelltcn Throne der Choreuten, der Omphalos, endlich auch 
noch Orestes, Apollon und Hermes Platz finden konnten? Mit wieviel Pferde- 
kräften musste die Maschine ausgestattet sein, um ein solches Gerüst vorwärts 
und rückwärts bewegen zu können? Wie tief müsste ein Spielhaus sein, um diese 
Bewegungsvorrichtung und das Gerüst selbst aufzunehmen ! Und wie war cs 
möglich, dieses Gerüst, für das die Vorderwand in der ganzen Breite des Tem- 
pels sich hätte öffnen müssen, über die erhöhte Schwelle oder gar über die 
Stufe hinabzurollcn, die nach aller Wahrscheinlichkeit der Tempelvorderwand 
vorgelagert war, da 632 die Richter e^y-evai doch wohl auf der Tempel- 

stufe sitzen (vgl. V. 709 und Weissmann, S. 16}? 

Aber selbst wenn cs möglich gewesen wäre, alle diese technischen Schwie- 
rigkeiten zu überwinden, was wäre mit dieser Rollbühne erreicht worden ? Muss- 
te nicht jede Illusion kläglich zerstört werden, wenn auf einem knarrenden Bret- 
tergerüst ein Dutzend schlafender und drei stehende Personen herausgeschoben 
wurden, die bei der Erschütterung nur mühsam ihre Stellung behaupten konn- 
ten? Und diese Personen, die auf ihren Thronen etliche Minuten lang im hellen 
Sonnenlichte der Orchestra weiter schliefen, sollten geeignet gewesen sein, dem 
Zuschauer Grauen vor den wilden rastlosen Erinyen cinzuflössen ? Und wie sollte 
von diesem Gerüst aus Orest durch die Tcmpclthüre ins Freie heraustreten, wohin 
konnte Apollon V. 93-177 sich zurückziehen, woher Klvtaimestras Schatten kom- 
men, wenn die Tcmpelcclla sich schon aussen vor dem Tempel befand? 

Wenn eine so widerspruchsvolle Hypothese immer noch Verteidiger findet, 
so lässt sich das nur aus der Zähigkeit erklären, mit welcher auf dem Gebiete der 
griechischen Thcatcraltertümer so manche, am Schreibtisch ausgeheckte Wunder- 
lichkeit festgehaltcn zu werden pflegt. Der Dichter hat dazu keine Handhabe 
gegeben, und auch die Überlieferung des Altertums (Schob zu V. 67) ist un- 
schuldig daran, da sie vielmehr sTpafi'vra [AYi'/av^axat voraussetzt, um das Tempel- 
innere den Beschauern sichtbar zu machen. 

Da wir die Möglichkeit nicht leugnen können, — wahrscheinlich ist cs frei- 
lich nicht — , dass die |*r ( -/ar^naT 3 , die die alten Erklärer im Sinne hatten, auch 
schon an dem Spielhausc des Aischylos zur Öffnung der Vorderwand verwendet 
worden sind, so wird es vielleicht für immer subjcctiven Erwägungen überlas- 
sen bleiben zu entscheiden, ob der Dichter die Erinyen schon bei V. 93 in- 
nerhalb des Tempels oder erst V. 143 ausserhalb der Tempelthüre den Be- 
schauern vor Augen geführt hat. 

Zu etwas grösserer objcctivcn Sicherheit kann man über die Art des 
«Ekkyklema» gelangen, mittelst dessen in Sophokles «Aias» der aus seinem 
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Wahnsinn erwachte Held den Zuschauern sichtbar gemacht wurde. V. 345 sagt 
der Chor : iXX’ äveiytTc' -ziy' av tiv’ a’.Sü xäx’ E|xot Xifioi. Tekmessa ge- 

horcht : ! 5 su, 8io(yw* xpsoßXirEiv 3 ’ Ijjeorf a;i xi xoy 3 e irpav»;, xaixb; w; eyiov xvpsL 
Der Chor sicht also im Zelte Aias (355) und neben ihm die getöteten Tiere 
(309, 325}. Daraus folgt natürlich nicht, dass auch der Zuschauer die Haufen 
geschlachteter Tiere deutlich sehen konnte, was ebensowohl durch ästhetische 
wie praktische Rücksichten sich verbot. Wohl aber mögen im Halbdunkel des 
überdachten Innenraums einige Ticrlcichcn erkennbar gewesen sein. Aias selbst 
sitzt nicht weit von der Eingangsschwellc in dem unmittelbar hinter der Licht- 
Öffnung gelegenen Raum. Hier tritt Tekmessa an ihn heran, um bittend seine 
Kniee zu umfassen (369', wird aber von Aias hinausgewiesen : oix Ixxb; a'iippsv 
exvjptf j xi 3 a. Den Knaben Eurysakes, der 541 herbeigetragen wird, sieht Aias 
V. 543 noch nicht, da er während des ganzen Auftrittes innerhalb der Zeltthür 
verbleibt. V. 579 lässt er das Zelt schlicssen, Swpia xaxxou, und 593: ci 5 -jv^pqiO' w; 

xixa^s Oäxasv. Diese Ausdrücke sowohl wie der Umstand, dass mehrere 
Personen beim Schliesseu des Zeltes beschäftigt sind (vgl. 343 : ivoiysre), weisen 
vielleicht darauf hin, dass es sich hier nicht um das Vcrschlicsscn gewöhnli- 
cher Thürflügel, sondern um das Zusammenziehen grösserer Vorhänge handelte, 
wie solche bei leichtgebauten Lagerzelten als Abschlusswändc verwendet wer- 
den können. Der Einfall, dass Aias samt den geschlachteten Tieren auf einer 
Räderbühne aus dem Zelt heraus gerollt worden wäre, wird durch die ange- 
führten Worte der Dichtung genügend zurückgewiesen, so dass er weiterer Wi- 
derlegung nicht bedarf. 

Diesem Auftritt im « Aias » sehr ähnlich ist die Sachlage in Euripides 
«Herakles». Nachdem der Bote 922 ff. ausführlich die Vorgänge im Innern des 
Hauses geschildert hat, sagt der Chor 1029 : 2iav2i*/a x>.?,0pa xXfvExai ü'jtMtuXuv 
3 i|*u>v. Nun wird Herakles, der an eine Säule gefesselt ist, sichtbar; neben und 
vor ihm liegen seine Waffen und die Leichen der Mcgara (1175} und der Kinder 
(xps itaxpi? xsfpiEva, 1032*. Da die Säule o~iyr,$ 3 i*/i ppayr,; xpi^iSiov Ixt 

(1008) beim Erdbeben gestürzt ist, so kann der Dichter ihr ganz nahe an der 
Thüre einen Platz angewiesen haben, sodass nach dem Öffnen der mächtigen 
Thürflügel der an den Säulenstumpf in sitzender Haltung gefesselte Herakles von 
aussen gesehen werden konnte. Die Skenc war auch von den äussersten Sitzen 
des Theatron noch so weit abgerückt, dass wohl jeder Zuschauer in der Lage 
war, einen Gegenstand zu sehen, der etwas innerhalb der Thüre in ihrer Mit- 
telaxe lag. Wenn dabei die an den beiden Ecken des Theaters Sitzenden etwas 
schlechter wegkamen als die Zuschauer der Mittelplätze, so ist das ein Übelstand, 
der auch im modernen Schauhause nicht vermieden werden kann. 

Da neben Herakles die Leichen der Ermordeten sichtbar sind, so müssen 
wir auch hier wieder voraussetzen, dass sie (gerade so wie die Waffen) von Die- 
nern neben ihn hingelegt worden sind ; Megara und ihr dritter Sohn waren ja 
überhaupt nicht im Hofe, sondern in einem Gemache getötet worden (996 f.}; 


24ß 


IV. Abschnitt. 


Das allgricclmche Theater nach den erhaltenen Dramen. 


sie können natürlich ebensowohl an die Schwelle des Hofthores wie an eine 
beliebige andere Stelle gebracht worden sein. Thcseus, der V. 1163 den Spiel- 
platz betritt, bemerkt die Leichen erst V. 1171, als er in die Nähe des Thores 
gelangt ist; sie ziehen zuerst seine Aufmerksamkeit auf sich, später erst fragt 
er: 3 ’ 33 ’ ev vexpet;. Herakles sitzt etwas weiter rückwärts innerhalb der 

'ITiiire, sodass er beim Aufwachen die in der Orchestra befindlichen Choreuten 
und Amphitryon nicht sieht (1106). Nachdem ihm die Fesseln abgenommen 
worden sind (1124), tritt er heraus (vgl. 1146), zieht sich aber, als er Theseus 
kommen sieht (1154), wieder zu den Leichen zurück und verhüllt sich. 

In allen diesen Vorgängen vermag ich nirgends einen Hinweis darauf zu 
entdecken, dass Herakles auf den Spielplatz «herausgerollt» worden wäre. Wohl 
aber kann man darüber verschiedener Meinung sein, ob V. 1029 nur die Thürc 
allein oder ein grösserer Teil der Vorderwand geöffnet worden sei. Letzteres 
mag gerade bei der Skene im « Herakles » leicht durchführbar gewesen sein ; 
denn ihre Vorderwand stellte eine Hofmaucr vor, die, wie cs scheint, einer 
Säulenstellung entbehrte; wenigstens wird der Säulen auch bei der Schilderung des 
Erdbebens, wo sie in dem Parallelauftritt der «Bakchen» (591) erwähnt werden, 
nicht gedacht. Übrigens könnte der Dichter auch gerade jene Erschütterung 
des Hauses dazu benutzt haben, um Bauteile, die den Einblick in den Hof- 
raum verhindert hätten, zu beseitigen. 

Wenden wir uns nunmehr zu der Komödie, so kann bezüglich Aristopha- 
ncs «Acharncrn» auf das S. 238 Gesagte verwiesen werden. In der Bearbeitung 
der «Wolken» V. 181 f. sollte dem Strepsiadcs ein Einblick in das otx( 3 iov des 
Sokrates eröffnet werden. In welcher Weise das geschehen sollte, vermögen wir 
nicht mehr zu erkennen, da gerade in jenem Auftritt Vcrsparticn aus der er- 
sten und zweiten Bearbeitung des Lustspiels unausgeglichen nebeneinander stehen, 
vgl. Bodensteiner, S. 662. 

In den «Thesmophoriazuscn» hat man ausser für das Erscheinen des Aga- 
thon (V. 95, vgl. S. 237) auch noch V. 280 ein «Ekkyklcma» angenommen, indem 
man voraussetzte, dass die Versammlung der Frauen im Tempel stattgefunden 
habe. Dass der Scholiast, der zu dieser Annahme den Anlass gegeben hat, mit 
der Bemerkung : ixxuxXstTxt ts es&jASfipisv, nicht an ein solches Ekkyklema ge- 
dacht hat, haben wir vorhin S. 240 bemerkt. Die Meinung, dass hierbei das 
« Tempelinnerc » samt Schauspielern und 24 Choreuten mittelst einer Rollbühnc 
gezeigt worden sei, hat zwar auch neuerdings noch Vorkämpfer gefunden (Bethe, 
Prolegomena zur Geschichte des Theaters, S. 1 1 7), darf aber allein schon wegen 
technischer Schwierigkeiten als unannehmbar bezeichnet werden ; wir brauchen 
auf diesen Punkt nach dem, was wir soeben über die Rollbühne in den «Eume- 
niden» auscinandcrgcsctzt haben, nicht wieder zurückzukommen. Mir scheint aber 
überhaupt die Voraussetzung, dass in den «Thesmophoriazusen» das Innere des 
Tempels sichtbar geworden wäre, jeder Begründung zu entbehren. 

Wir wissen nichts Genaues über das Heiligtum der Thcsmophorcn und über 
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die darin abgehaltene Festversammlung der Frauen. Aber wir haben keine Ur- 
sache, uns dort statt eines Tempels gewöhnlicher Art einen Bau wie das elcu- 
sinische Tclcstcrion zu denken, und ebensowenig haben wir Anlass, uns die 
Thesmophorien - Fkklesia statt in den Formen anderer Volksversammlungen, die 
dem Herkommen nach unter freiem Himmel abgchallcn wurden, nach Art einer 
Mysterienfeier vorzustellen. Der Dichter bezeichnet den Versammlungsplatz der 
Frauen schlechtweg als (epiv, vgl. 1045 : 4 ist 3 s Tst; 3 ’ *£ tsS’ avfac|i'}ev Upsv, evöx 
YuyxTxs?, und alles führt darauf hin, dass die erste Hälfte der Handlung (295 - 
655) auf demselben Platze wie die zweite Hälfte .689 ff.), nämlich vor dem 
Tempel sich abgespielt habe, vgl. 584, 623, 893. Wenn nach der Entdeckung 
des Mncsilochos die Frauen ttjv IlOxyx -xjxv xxl tx? axtjvx; durchsuchen, um zu 
sehen, ob da nicht ein unbefugter Beobachter verborgen sei {658), so hat das 
nur einen Sinn, wenn die Versammlung im Freien stattfand, weil sie nur dann 
von der Pnyx und den Festzelten (vgl. 625) aus beobachtet werden konnte. 
Unter dieser Voraussetzung sind aber, wie mir scheint, auch alle Vorgänge V. 
2 79 * 6>5 vollkommen klar. Nachdem Euripides weggegangen ist, begiebt sich 
Mnesilochos zu dem ( vor der Mitte des Spielhauses aufgebauten ) Thesmopho- 
rion, um an dem (neben dem Eingang befindlichen) Altäre zu beten: SsDpi vuv, 
di 0 pxx 0’, escu, (279 . Wie er durch die Parodos hinausblickt, sieht er eine Schaar 
Frauen (das sind die Chorcuten), die nun, nachdem in dem Thesmophorion das 
yrjusTsv TiJ; ixxXyjstx; ausgesteckt worden ist (277), mit Fackeln zu der Festfeier 
heranziehen (489)* 0 ?xttx, fk'xsxt, xxipivwy tmv Xx^kxiwv sssv to ypijp.’ xv£p*/sG’ Orb 
TiJ; Xiyvuoi;. Wie diese volkstümliche Wendung zu verstehen ist, hat Blaydcs 
durch viele Beispiele erläutert, vgl. Pac. 1192: sasv tb ypiJi*' int BsTrvsv i$X 0 ’ i; 
tou; Y^i* 5u ?) unc ^ Eccles. 394 : xxäp -l rb TcpXYp.’ ® Tt toacüTOv ypijjx’ SyXcu ojtw; sv 
wpx fjimX^p)- Für den Besuch des hochgelegenen Tlicsmophorion ist iy^pysiOxi 
die übliche Bezeichnung, vgl. 623: iyf|X(h; t 53 yj SeDpo npitepsv; 893: rxvoup- 

Y« 0 v SsOp' ävijXOi (585 und 1047: ävxrt'pixi)» Hcsych: xvc 3 s;' ävx6xsi;' ij iySsxxTrj xoO 
Il'jxyiifiiäWo;, otc xl y uv *^-> äy^pysvTxi ei? 0 £<jp.c?ipix. Während Mnesilochos opfert, 
haben die Frauen sich vor dem Tempel niedergelassen. Nun sucht auch er sich 
einen Platz, nachdem er die Sklavin weggeschickt hat. Ausser den Tempelstu- 
fen werden für die Chorcuten und Statisten vermutlich noch Bänke in der Or- 
chestra bereit gestanden haben, ebenso wie in den «Acharnern» V. 1 f. und in 
den «Ekklcsiazusen» V. 57. Dann wird die sxxXrjo'x eröffnet, sicher unter freiem 
Himmel, wie auch die Anrufung der olympischen Götter V. 331 f. beweist. 

Damit haben wir wohl die Zahl der Spielauftritte erschöpft, für die es nötig 
scheinen könnte, die Frage, ob ein < Innenraum » sichtbar gemacht worden ist, 
zu erörtern. 

Für die bauliche Anlage der Skene hat sich aus diesen Erwägungen keine 
neue Thatsache ergeben. Die Annahme, dass die Vorderwand der Skene während 
des Spieles geöffnet worden sei, liess sich in keinem Falle zur vollen Sicherheit 
erheben ; wohl aber hat eine Anzahl von Auftritten sich nachwciscn lassen, wo 
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die Rücksicht auf die Zuschauer, die an den Seiten und in den höchsten Reihen 
sassen, dazu geführt haben könnte, Teile der Vorderwand und vielleicht auch des 
Daches hinwegzuziehen. Dass die Möglichkeit vorlag, solche Veränderungen durch- 
zuführen, dürfen wir mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Spielhauses gewiss 
zugeben ; und wenn man sich, wie es scheint, auch in jüngerer Zeit noch über 
die damit verbundene Störung der Illusion hinwegsetzte, so mag man auch im 
V. Jahrhundert daran keinen Anstoss genommen haben. Jedenfalls aber hat man 
nur sehr selten von diesem Kunstmittel Gebrauch gemacht. Für die Annahme 
einer besonderen Vorrichtung aber, die es ermöglicht hätte, einen «Innenraum» 
auf einer Rollbühne herauszuschieben, fehlt in den Dramen jeder Anhalt. 

Rascher als über das «Ekkyklcma» dürfen wir über die «Versenkungsma- 
schinen» hinweggehen, die man im Spielhause vorausgesetzt hat. Denn für das 
V. Jahrhundert lässt sich überhaupt keine besondere und ständige Einrich- 
tung nachweisen, die (wie die von Pollux IV, 132 beschriebenen yaptivisi x).{(xa- 
v.i ; und ivanUuiAZTa) dazu bestimmt gewesen wäre, den Schauspielern das Auf- 
steigen aus unterirdischen Räumen zu ermöglichen. 

Der Schatten des Darcios in den «Persern» steigt aus dem über der Erde 
errichteten Grabbau empor und verschwindet darin wieder; dafür genügt ein 
etwa 3 m hohes Gerüst, das den Grabbau darstellt und in dem eine Leiter zu 
einer verschiebbaren Dachklappe führt; vgl. S. 197. In ähnlicher Weise wird in 
Sophokles «Polyxena» Achilleus über seinem Grabe erschienen sein; vgl S. 200. 
Im «Prometheus* versinkt der obere Teil des Gerüstes, das den Felsen dar- 
stellt, in den Unterbau. Das war wesentlich dadurch erleichtert, dass der Fels 
am Rande der hochgelegenen Orchestra errichtet war, wo schon durch den 
Gerüstbau, der den Höhenunterschied des Tanzplatzes und des angrenzenden Be- 
zirks ausglich, ein grösserer Unterraum gegeben war; vgl. S. 198. 

In einer Reihe anderer Auftritte scheint die Annahme, dass Schauspieler 
aus der Tiefe emporgetaucht seien, überhaupt nicht gerechtfertigt. Die Vorstel- 
lung, dass die Schattenbilder der Toten an einer beliebigen Stelle des Erdbo- 
dens emporsteigen könnten, ist, glaube ich, für die ältere griechische Zeit nicht 
nachweisbar. Der Tote, « 1 er in einem Grabe bestattet ist, kann nur aus diesem 
Grabe wieder hervorkommen, abgesehen etwa von den Fällen, wo er von Hermes 
geleitet, die Unterwelt durch eines ihrer Thorc verlässt, um an einen bestimmten 
Punkt der Erde hingeführt zu werden. Wer aber der Grabesehren nicht teilhaftig 
geworden ist, irrt über der Erde schwebend umher. 

Es darf daher als gänzlich ausgeschlossen gelten, dass Klytaimestra in den 
«Eumcniden» aus dem Fussboden des Tempels emporgetaucht sei. Wahrschein- 
lich trat sie aus dem Inneren der Cella in die Thüröffnung vor und verschwand 
wieder hinter der Tempelwand ; denkbar wäre auch, dass sie durch die Paro- 
dos kam, vgl. V. 98: aisypeo; 5 ’ üXcTtpixt. Vielleicht sollte sic nicht als das Schat- 
tenbild selbst, sondern als Traumbild, das den Erinycn erscheint, angesehen werden, 
V. 116 : Svap y^P v 5 v KXur»ip.^JTpx xx/.<d. 
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Auf der Oberwelt irrt der Schatten des (noch unbestaltetcn) Polydoros in 
der «Hekabe» umher, wie der Dichter ausdrücklich angiebt, vgl. V. 32: Tpi 
fjJy; «iwpsüi*£»o;. Da er der Mutter im Traume sich gezeigt hat (30, 54), 

so trat er vielleicht aus dem Zelte heraus, in dem Hekabe sich aufhielt, und 
ging V. 58 durch die Parodos ab, vgl. 52 : ytpxiä 2 ’ ex 7:o2(ov yo>pr,3:;j.at 'ExaSr;. 

Auch Protesilaos im gleichnamigen Stücke des Euripides konnte, wenn seine 
Rückkehr zur Oberwelt wirklich vor den Augen der Zuschauer erfolgte, nicht 
aus der Erde emportauchen, sondern musste von Hermes herbeigeführt werden 
(Apollodor, Epit. Vatic. 17, 16; Hygin. fab. 103), ähnlich wie Alkestis von Herakles 
in Euripides «Alkestis* (1008 f.). 

Eine andere Form der Rückkehr aus der Unterwelt war vielleicht im Sa- 
tyrspicl « Sisyphos » des Aischylos dargestellt, wenn man mit Recht in Fgm. 
227 N.: a).),’ äpsupats; tf; tsri apüvOs; < 7 > 2 ’ ü~sp?j^?, eine Anspielung auf das Wie* 
dererschcincn des Sisyphos erkannt hat • Wecklein, Sitzungsbcr. der bayer. Akad. 
1893, II, 431). Wie alle, die im Hades lebendig ein- und ausgehen, so muss auch 
Sisyphos für seinen Besuch in der Unterwelt, also auch für seine Rückkehr, einen 
der Zugänge benutzt haben, die von der Oberwelt ins Reich der Schatten führen 
und die man sich durch Höhlen erreichbar dachte. Es könnte also Aischylos 
den Zugang zum Hades durch eine, vielleicht nur teilweise über den Boden 
hervorragende Höhle bezeichnet haben, die am Rande der Orchestra leicht 
aufgebaut werden konnte und in dem Spiclhintergrunde der Satyrdramen mehr 
als ein Gegenstück gehabt haben mochte. 

Vielleicht hätte Sisyphos auch wie aus einem Spalt der Erde unmittelbar 
aus dem Orchestraboden herauskricchen können, wenn darunter Hohlräume oder 
Gänge, wie sie in Erctria (S. 1 16) und anderen Theatern nachgewiesen worden 
sind, vorhanden waren, vgl. Dörpfcld, Berliner philol. Wochenschrift 1895, S. 68. 
Da aber unter der alten Orchestra des Dionysostheaters ein unterirdischer Gang 
nicht sicher nachgewiesen ist, und da im lykurgischen Theater, das auch noch für 
die Tragödien der Dichter des V. Jahrhunderts verwendbar sein musste, bestimmt 
keiner vorhanden war (vgl. S. 58). so wird man für die Erklärung der Spiclvor- 
gänge in den Dramen des Aischylos, wo nicht zwingende Gründe vorlicgen, besser 
von solchen Unterräumen absehen. 

Nach Erörterung der Vorrichtungen, die man teils mit Recht, teils irrtümlich 
in dem Spielhause des V. Jahrhunderts vorausgesetzt hat, erübrigt uns noch, 
die sogenannten Setzstücke, das sind die einzelnen Gegenstände und kleineren 
Schmuckbauten, mit denen der vor dem Proskcnion befindliche Spielplatz aus- 
gestattet war, ins Auge zu fassen. 

Gewissermassen als Zubehör des Spiclhauscs können die Götterbilder, die 
kleinen Altäre, die Bänke u. dgl. betrachtet werden, die vor dem Hause oder in 
der Vorhalle angebracht wurden. Schon bei dem Königspalast im «Agamemnon* 
waren Statuen des Apollon (1034) und anderer Götter (3*i(*sv£; ävröXtsi, 497) 
in Nischen der Vorderwand oder vor ihr auf besonderen Untersätzen aufge- 
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stellt ; bei ihnen standen vielleicht auch kleine Altäre, die dem häuslichen Culte 
dienten. In ähnlicher Weise war vermutlich der Theaterpalast auch in jenen 
Dramen ausgestattet, in denen solcher fromme Schmuck nicht ausdrücklich er- 
wähnt wird. Statue und Altar des Apollon wird nach attischer Sitte wol immer 
vor dem Hause gestanden haben (Soph. Oed. R. 919, EI. 634, Eur. Phoen. 631); 
andere Oewv 2 =;{[/.r,X’ iyiX|A5<T3c und Altäre werden vor dem Palast in den «Phoinis- 
sen» (631, 604, 274), Statuen der Artemis und Aphrodite im « Hippolytos » 
{73, 116 genannt. Seltener werden Götterbilder vor den Bürgerhäusern erwähnt 
(Arist. Vesp. 875, Nub. 83, 1478 . Vor den Tempeln stehen wohl nur ausnahms- 
weise Cultbilder, ein ßpizx; vor dem Athene-Tempel der «Eumeniden» (405, 424', 
ein iyaeXpia vor dem Thetidcion in der «Andromachc» ( 1 1 5, 246, 3 1 1 ) ; aber 
regelmässig befindet sich daselbst ein Altar, Androm. 162, 565; Iph. Taur. 72, 
63, 167 ; Ion 1 14, 422, 1255 über die Ou^Xr, irb vaef; vgl. S. 207) ; Thcsmoph. 695, 
886 Votivtäfclchen als Schmuck 773'. Alle diese Altäre standen, soweit sic nicht 
in den Vorhallen angebracht waren, vor oder neben dem Eingang der Gebäude 
und hatten die Massverhältnisse gewöhnlicher Opferaltäre. (Die zahlreichen Schutz- 
flehenden, die am Hausaltarc des Königs Oidipus versammelt sind, Oed. R. 1 6 
und 142, werden wir uns nicht auf den Stufen des Altares, sondern auf denen 
des Palastes zu denken haben). 

Ausser solchen Altären, die in engster Beziehung zum Spielhause stehen, 
werden aber in einigen Dramen auch grössere «Setzstücke» oder «Dekorations- 
stücke» vorausgesetzt, deren Standplatz strittig erscheinen kann. 

In den «Choephorcn» ist vor dem Spielhause das Grab des Agamemnon 
dargcstellt ; die ganze erste Hälfte des Dramas spielt in der Nachbarschaft dieses 
Grabes, an seinen Stufen sitzen Orestes und Elektra V. 488. Modernem Em- 
pfinden nach wird man geneigt sein, das Grab vom Palaste Klytaimestras möglichst 
entfernt, also etwa in der Mitte der Orchestra anzusetzen. Dagegen sprechen 
aber, wie ich glaube, abgesehen von den S. 196 vorgetragenen Erwägungen, die 
Vorgänge des ersten Auftrittes. Orestes sicht V. to die Frauen aus dem Palaste 

kommen, kann sich aber doch V. 21, ohne von jenen bemerkt zu werden, zu- 

rückziehen ; als er dann V. 204 plötzlich auftritt, ist er sofort wieder in der Nähe 
der an dem Grabe stehenden Elektra. Das würde sich schwer verstehen lassen, 
wenn Orestes beide Male den Weg von der Mitte des Tanzplatzes zur Parodos 
zurucklcgcn müsste, erklärt sich dagegen leicht, wenn das Grab selbst nicht all- 
zuweit von der Parodos stand. Zwischen den Ncbenthüren des Palastes und den 
Orchestrazugängen war aber genügend Raum für einen Grabbau, besonders dann, 
wenn die Thürcn der einzelnen Palastteile, wie das später üblich war, nahe 
aneinander gerückt waren. 

Die Erwägung aber, dass Klytaimestra das Grab des von ihr ermordeten 

Agamemnon doch kaum in solcher Nähe ihres Hauses errichtet haben dürfte, 

ist weder dem Aischylos noch seinem Zuhörerkreis gekommen. Man war noch 
gewöhnt, den Dichter mit dem Spielplätze wie mit einem idealen Raume schalten 
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zu lassen ; das Illusionsbedürfnis war noch nicht so gesteigert, um für jede Ein- 
zelheit realistische Begründung zu fordern. Mit gleicher Ungebundenheit und Nai- 
vetät hat sich Aischylos, im Gegensatz zu den Jüngeren, auch bei anderen Dingen 
über die Notwendigkeit der Motivierung hinweggesetzt, vgl. Dio Chrysost. or. 52, 6. 
Sophokles hat in seiner cElektra» das Grab des Agamemnon ausserhalb des Spiel- 
platzes versetzt (1457, 1464), da für ihn die Orchestra nur noch der zum Palaste 
gehörige Vorplatz war. Und wenn Kuripidcs in seiner «Helena» die Nachbarschaft 
des Palastes und des Proteusgrabes ausdrücklich durch Theoklymcnos begründen 
lässt (V. 1165 : Ix’ lijiSswi yap sfOa'jct, IIpwTJü, a’ ev*x’ lp.fj; itpsup^ssw;' «et 51 a’ e^uov 
te xsiWov 25 (A. 3 y; @isx).u;/.£vc$ x«T$ s 5 e xpscrivvlitsi, zarep), so ist das vielleicht nicht 
ohne Seitenblick auf seinen Vorgänger geschehen, den Euripidcs auch in seiner 
«Elektra» wegen der Art, wie in den «Choephoren» die Erkennung der Ge- 
schwister vorbereitet wird, in kleinlichem Rationalismus bekrittelt hat. 

Dass auch dieses Proteusgrab in der «Helena» der einen Parodos benachbart 
war, möchte ich daraus scliliessen, dass Helena V. 1 vom Grabe aus auf den — 
ausserhalb des Spielplatzes gedachten — Nilstrom hin weist, dessen Landschaft viel- 
leicht irgendwie durch Malerei an dem Seitenbau des Spielhauses angedcutet 
war (vgl. S. 210); dazu kommt, dass die ersten Worte des durch die Parodos 
eintretenden Theoklymenos (1165) an das Grab gerichtet sind. Wenn Helena, 
die aus der Wohnung der Thconoc herauskommt (V. 527 — 556), längere Zeit 
bedarf, um zum Grabe zu gelangen, so mag man vermuten, dass es auf der dem 
Frauengemach entgegengesetzten Seite des Spielhauses lag. Was wir an Ein- 
zelheiten über den Grabbau hören, zeigt, dass er einem Steinaltar nicht unähn- 
lich gewesen ist, vgl. 962: ).aivs? tzso;, 986: riss?, 547 : TopuSoo litt xpr,it: 3 ’ ipt- 

supsu; t’ ipOtxrtit«*. Wenn Menelaos 61 ts-T^;a; t«?ci> (1203) dem Theoklymenos 
eine Zeit lang verborgen bleibt, so genügen auch hierfür die Massvcrhältnisse 
eines gewöhnlichen Altarcs. 

Zu ähnlichen Schlüssen wie bei diesen Gräbern gelangt man auch für den 
Standplatz der grösseren Altäre, die im «Herakles» und in den «Herakliden» 
eine Rolle spielen. Der Altar im «Herakles» ist dem Zeus Soter als Denkmal für 
einen Siegeszug erbaut (48), ist also kein Hausaltar <m engeren Sinn des Wortes ; 
der Altar in den «Herakliden» ist dem Zeus Agoraios geweiht (70, 12 1, 238), 
steht daher auch kaum in einem cultlichcn Verhältnis zu dem Tempel, der den 
Spielhintcrgrund bildet. Der Dichter konnte also den Standplatz dieser Altäre 
nach Belieben wählen. Unmittelbar vor den» Mittelbau durfte er sie aber, ohne 
den unteren Sitzreihen den Ausblick auf die Schauspieler zu benehmen, nur dann 
aufrichten lassen, wenn sie nur eine geringe Höhe hatten und die Schwelle der 
Hintergrundsbauten um 2 — 3 Stufen über dem Tanzplatz erhoben war. Die Altäre 
weiter gegen die Orehestramittc vorzurücken, konnte kein Anlass sein in einer 
Zeit, in der man bereits lange daran gewöhnt war, das Spiel in nächster Nach- 
barschaft der Skenc sich abwickeln zu sehen. Zudem hören in den «Herakliden» 
die in dem Tempel Befindlichen die Stimme des Iolaos (474, 642), der aussen 
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am Altäre sitzt (44, 61, 79); sie können also nicht weit von einander entfernt 
gewesen sein. Allen diesen Erfordernissen würde wohl am besten entsprochen 
durch die Annahme, dass auch hier der Altar zwischen dem Hauptbau und der 
Parodos errichtet war. 

Auch der in besonders grossen Massverhältnissen gedachte Altar in Euri- 
pides «Schutzflehenden*, an dem Aithra und der ganze Chor — die Mütter 
der vor Theben erschlagenen Heerführer (32, 258, 289) mit ihren Dienerin- 
nen — sitzen, kann nicht weit von dem Tempel entfernt gewesen sein, vor dessen 
Thor (104: ev süXat?, vielleicht in einer Vorhalle) Adrastos mit den Kindern der 
Erschlagenen sich befindet (21, 107); denn während des Auftrittes V. 103 — 400 
muss Theseus in gleicher Weise der Aithra wie dem Adrastos nahe sein. Ein 
so grosser Altar würde aber, wenn er gerade vor dem Tempeleingang gestanden 
hätte, den auf der Schwelle liegenden Adrastos (21) wenigstens für die unten 
Sitzenden gänzlich verdeckt haben. Wir werden ihm daher seinen Platz seitlich 
neben dem Tempel anweisen ; gerade die grossen Altäre waren auch in der 
Wirklichkeit nur selten in der Axe des Tempels aufgebaut. 

Für die Frage nach der Lage der Altäre in den zuletzt genannten Stücken 
kommt aber noch ein anderer Umstand in Betracht. Es wird hier überall voraus- 
gesetzt, dass die Personen, die zu Beginn des Stückes an den Altären sitzen, 
sich schon dort befunden haben, bevor noch die eigentliche Handlung begonnen 
hat. Im «Herakles» sagt Amphitryon, der zusammen mit Megara und den Kindern 
des Herakles am Altäre Schutz gesucht hat, V. 51: xivxwv 3* -/pstsi ’ eäpa; 
f’jAijssjxs v, atiuv, rsiwv, SjÖijTs;, also muss er schon seit längerer Zeit an dieser 
Stelle verweilt haben. In den «Schutzflehenden» des Euripides hören wir zu Beginn 
des Stückes, dass Aithra mit dem Chor bei dem Altäre auf den Erfolg einer 
vorher abgesendeten Botschaft warte, V. 33 : ji^vu sp'o; ivvat; £s*/ipai; .... oiyixxi 
(A5i xljpy; zpc; asru 2 iüps 0 r;j£a xaXüv. Und in gleicher W’eise müssen wir uns 
auch in den «Herakliden» die Ankunft der Schutzflehenden, die teils im Tempel 
teils an dem Altäre sich befinden, schon vor Beginn des Stückes erfolgt den- 
ken, vgl. 32 : MapaÖwva xai syYxXr,pcv iXOövrs; yüiva ixexaci xa 0 £$s}i.£ 30 a ßwpusi Osmv. 
Wenn wir nicht zugeben wollen, dass die Schauspieler erst vor den Augen der 
Zuschauer sich an die Altarstufen hinbegeben haben, an denen sie schon lange 
zu verweilen behaupten, dann müssen wir voraussetzen, dass die Gruppen zu- 
nächst hinter einem Vorhang so angeordnet worden waren. Damit wäre für die 
vorhin verfochtene Annahme, dass jene Altäre nahe an dem Proskenion standen, 
ein entscheidender Beweis gegeben, da nur bei solchem Standplatz ein Vorhang 
vor den Setzstücken angebracht werden konnte. Wir werden uns also an dieser 
Stelle auch mit der vielerörterten Frage nach dem Vorhandensein eines Vor- 
hanges im alten Schauspiclhause auscinanderzusctzen haben. 

Ausser den eben erwähnten Dramen giebt es noch eine Reihe anderer, bei 
deren Beginn Schauspieler in bestimmter Haltung oder Handlung anwesend ge- 
dacht sind. Ebenso wie Amphitryon im « Herakles » muss auch Helena in der 
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gleichnamigen Tragödie schon zu Anbeginn an dem Grabe des Proteus sitzen, 
da dieses ihr ständiger Aufenthalt ist, den sic nur auf ganz besonderen Anlass 
verlässt (393), vgl. 797: ipi; Ti?iv tc03’ äO'/.fsu? e3?a{ und 1228: xiv3’ g z’ oi- 

x^ in; TJfiv ; Nicht viel anders liegen die Dinge für Andromachc (Eurip. Androm. 
44), die auch schon zu Anfang des Dramas an dem Altar des Thetideion sitzt. 
Und der Sachlage in den euripidcischen « Schutzflehenden » entspricht die Situa- 
tion der Schutzsuchenden in Sophokles «König Oidipus* so genau, dass auch 
sie wohl schon an den Stufen des Palastes versammelt zu denken sind, noch 
bevor dem Zuschauer das Zeichen zum Beginn des Dramas gegeben ward. 

In den «Wolken», den «Wespen», dem «Orestes» sah man zu Anfang des 
Stückes Personen im Schlafe, in den «Troerinnen» Hckabe in stummer Ver- 
zweiflung vor dem Spiel hause liegen. In dem «Befreiten Prometheus» des Aischvlos 
und in der «Andromeda» des Euripidcs erschienen von Anbeginn an die Schau- 
spieler an Felsen gefesselt. Hier ist überall die Annahme, dass das Stück zunächst 
mit stummem Spiel eröffnet wurde, kaum möglich. Übrigens wäre ein solches 
Gebärdenspiel, wie man cs etwa zu Beginn der «Acharncr» oder des «Friedens» 
voraussetzen könnte, bei der Beschaffenheit des offenen griechischen Schauhauses 
eine überaus unvorteilhafte Art der Eröffnung. 

In allen diesen Auftritten konnte der Schein der Wirklichkeit — wenigstens 
nach den uns geläufigen Vorstellungen — am besten erzielt werden, wenn die 
Zuschauer gleich von Anfang an ein fertiges Bild zu sehen bekamen. Daher sind 
auch die Neueren immer wieder, trotz des Mangels antiker Zeugnisse, zu der 
Annahme zurückgekehrt, dass bei den Aufführungen dieser Dramen schon ein 
Vorhang verwendet worden sein müsse, so neuerdings Weissmann, S. 32 f. und 
jetzt auch Bethe, S. 186 f. 

In einigen der angeführten Fälle liess sich vielleicht der Forderung, ein 
fertiges Bild zu zeigen, auch ohne besondere Vorrichtung Genüge thun. Die in 
den Vorhallen schlafenden Personen konnten durch einen kleinen Vorhang, der 
den Vorraum (wie das auch im wirklichen Leben vorkam) nach aussen abschloss, 
und Andromeda konnte durch das Proskenion der vorausgehenden Tragödie 
vgl. S. 215) bis zum Beginn des Stückes den Blicken der Zuschauer entzogen 
werden. Aber diese Erklärung versagt schon bei dem « Befreiten Prometheus », 
da dieser an demselben Felsen gefesselt erscheint, der zum Schluss des voraus- 
gehendeu Dramas in die Erde versunken war, und sie lässt sich auch für den 
«Herakles», die « Herakliden », die «Schutzflehenden» nicht anwenden, da man 
nicht wohl annehmen kann, dass vor den Tempeln und Palästen, die in diesen 
Dramen dargcstcllt waren, in den vorausgehenden Tragödien noch andere Schmuck- 
wände, durch die sie hätten verdeckt werden können, aufgebaut waren. Hier 
konnte also nur mittelst eines vorgezogenen Vorhanges, der das Proskenion 
verhüllte, jener Grad von Illusion, der unseren Gewohnheiten nach unerlässlich 
erscheint, erzielt werden. Und in der That ist ein Vorhang ein überaus einfaches 
Hilfsmittel, das den Alten ebenso nahe gelegen haben muss wie uns Modernen. 
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Können wir also auch für die Verwendung des Vorhanges im V. Jahrhun- 
dert kein äusseres Zeugnis geltend machen, so ergiebt sich doch dafür aus den 
Voraussetzungen der besprochenen Spielauftritte eine grosse innere Wahrschein- 
lichkeit. Ob ein solcher Vorhang späterhin regelmässig oder nur in Bedarfsfällen 
benutzt wurde, vermögen wir nicht mehr zu bestimmen. 

Ebensowenig lässt sich der Zeitpunkt feststellen, an dem zuerst ein Vorhang 
notwendig erscheinen musste. Denn es wäre natürlich verfehlt, daraus, dass in 
einem Drama ein Vorhang entbehrlich ist, zu folgern, dass er damals überhaupt 
noch nicht bekannt war ; beginnen doch gerade einige der jüngsten unter den 
erhaltenen Dramen ganz nach alter Weise damit, dass die Schauspieler von 
aussen durch die Parodos oder aus der Skene kommen. Ziemlich hoch müssten 
wir mit der Einrichtung des Vorhanges wegen des « Befreiten Prometheus » des 
Aischylos hinauf rücken, wenn wir nicht etwa (mit Bcthe, S. 177 f.) anneh- 
men wollen, dass in der ursprünglichen aischyleischen Fassung des Ilpjpir.Osj; 
AsjpimTr,; Prometheus gar nicht versinken, sondern in gefesselter Haltung bis 
zum Beginn des folgenden Stückes vor den Augen der Zuschauer anwesend 
bleiben sollte. 

Aus den Veränderungen, welche an dem Spiclhintergrund in der Pause 
zwischen je zwei Dramen vorgenommen werden, lässt sich kein bestimmter Be- 
weisgrund für die Notwendigkeit eines Vorhanges ableiten. Schon in der Ore- 
stes-Trilogie musste das Spielhaus nach dem zweiten Stück einigermassen um- 
gestaltet werden, um in den «Eumeniden» verwendet werden zu können, und 
in den «Choephoren > war das Grab des Agamemnon dargestellt, das in dem 
vorausgehenden Drama noch nicht vorhanden sein konnte, wenn nicht etwa, 
wie O. Müller (Anhang zu Aischylos Eumeniden, S. 38) meinte, derselbe Bau im 
«Agamemnon» und in den «Eumeniden» als grosser Altar zu dienen hatte. 

Dass aber diese und ähnliche Veränderungen der Schmuckbauten auch vor 
den Augen der Zuschauer durchgeführt werden konnten, ohne dass man sich 
dadurch in der Illusion gestört fühlte, das wird derjenige nicht leugnen wollen, 
der sich gegenwärtig hält, dass auch in neuester Zeit noch auf mehreren gros- 
sen Bühnen der Versuch gemacht worden ist, Dekorationswechsel innerhalb der 
Akte ohne Zwischenvorhang geschehen zu lassen. 

Müssen wir also auch darauf verzichten, eine genauere Zcitgrenze für die 
«Erfindung» des Vorhanges festzusetzen, so dürfen wir doch wenigstens bei den 
eben besprochenen Dramen, die uns schon in den Eröffnungsauftritten ruhende 
Gruppen von Schutzflehenden vor Augen führen, einen Vorhang mit um so 
grösserer Wahrscheinlichkeit voraussetzen, als uns auch schon auf Grund ander- 
weitiger Erwägungen die Bedingungen erfüllt schienen, welche allein die Verwen- 
dung eines Vorhanges möglich machen konnten. Denn wie uns Erfordernisse der 
Dichtungen zu der Annahme führten, dass jene Altäre und Grabbauten dem 
Proskcnion unmittelbar benachbart waren, so dürfen wir andrerseits auch die 
Thatsache für gesichert erachten, dass das Spielhaus mit weit vorspringenden 
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Paraskcnien versehen war, die zur Befestigung eines die Schmuckbauten ver- 
deckenden Vorhanges wohl geeignet waren. 

Auf die allgemeinen Gründe, welche das Vorhandensein solcher vortretender 
Seitenbauten erschlossen lassen, haben wir zwar schon S. 202 hingewiesen. Es 
mag aber bei der Wichtigkeit, welche den Paraskcnicn im Gesamtbilde der Skcne 
zukommt, nicht überflüssig sein, am Schlüsse unserer Untersuchung nochmals 
auf sie zurückzukommen. 

Wenn schon der Umstand, dass die Paraskcnien als Stütze und Abschluss 
des beweglichen Proskcnion dienten, zu der Folgerung führt, dass sie noch ein 
Stück vor die Linie des Proskcnion vortreten mussten, so weisen verschiedene 
Spiclvorgängc darauf hin, dass der freie Raum zwischen den Paraskenien noch 
tief genug gewesen sei, um während ganzer Auftritte als Spielplatz auszureichen. 
Wir können häufig beobachten, dass Schauspieler, die vor dem Proskcnion ste- 
hen, und solche, die durch die Parodos eintreten, nicht sofort einander ansichtig 
werden ; das erklärt sich leicht, wenn vorstehende Seitenbauten ihnen den freien 
Ausblick verwehrten (Weissmann, S. 20 f., 45, 61), wobei freilich zu bedenken 
bleibt, dass der Dichter das Recht hat, seine Personen nicht immer alles über- 
schauen zu hassen, was zu überschauen möglich wäre. Als unbedingt notwendig 
aber darf man das Vorhandensein solcher Paraskcnicn bei denjenigen Auftritten 
erachten, in denen Schauspielpcrsonen sich in die Parodos zurückziehen, um von 
Personen, die aus der Skene heraustreten, nicht gesehen zu werden (vgl. S. 192). 

Es steht also auch nichts im Wege, das Proskcnion hinter der Fluchtlinie 
der Paraskcnien so weit eingerückt zu denken, dass in dem freien Raume zwi- 
schen den Paraskcnicn noch ein Altar und andere Setzstiicke aufgestellt werden 
konnten. Um das zu ermöglichen, genügte es, wenn die Flankenbauten etwa 
2 Meter vor die glatte Wand des Proskcnion, also etwa 3 — 5 Meter vor die 
Vorderwand der Skene vortraten. Ein Raum von solcher Tiefe war aber in der 
That auch dann erforderlich, wenn dort z. B. ein Hain, wie er oben für den 
«Aias» und den «Oidipus auf Kolonos* als Spielhintcrgrund vorausgesetzt wurde 
( S. 212), aufgestellt werden sollte. 

Ob die vor den eigentlichen Schmuckbau vorspringenden Teile der Para- 
skcnicn auch den jeweiligen Voraussetzungen der Dramen entsprechend verziert 
worden sind, wissen wir nicht (vgl. S. 202). Für spätere Zeit ist bezeugt, dass in 
den Seitenbauten sich die sogenannten Periakten befanden (vgl. A. Müller, 122). 
Dass solche Drehvorrichtungen schon im V. Jahrhundert vorhanden waren, lässt 
sich nicht erweisen. Wohl aber ist es möglich, dass durch eine bemalte Wand, 
einen Vorhang oder einen Pinax, an den Paraskenien angedeutet war, wel- 
cher Art die rechts und links dem dargestellten Spielhintcrgrund benachbarte 
Gegend war. Denn sicher hatten die von den Paraskenien und dem Zuschauer- 
raume begrenzten Parodoi schon im V. Jahrhundert feste Bedeutung insofern, 
als die eine Seite zur Heimat (im engeren oder weiteren Sinne), die andere in 
die Fremde führte. Da für den Athener «in die Fremde gehen» soviel heisst 
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wie «über Sec gehen», und da fiir den Städter der Marktplatz im Gegensatz 
zum freien Lande der gewöhnliche Aufenthaltsort ist, so können die beiden Ein- 
gänge je nach den gegebenen Bedingungen des Stückes verschiedene Gegen- 
sätze bezeichnen, bald Markt und Burg auf der einen, Land auf der anderen 
Seite, bald hier Stadt, dort Hafen, bald im allgemeinen hier Festland, dort Meer. 

Man darf annehmen, dass diese Scheidung, über die in der Grammatiker- 
Überlieferung etwas verwirrte Nachrichten vorliegen Poll. IV, 126, vgl. Rohde, De 
Pollucis fontibus, 61 und A. Müller, 158 f.) schon im V. Jahrhundert in derselben 
Weise durchgeführt war, die sich für die Zeit der jüngeren Komödie belegen 
lässt, indem im Dionysos - Theater links vom Schauspieler d. h. im Westen die 
Stadt (Markt:, rechts d. h. im Osten das Meer (Hafen) vorausgesetzt wurde, vgl. 
Plaut. Amphitruo 333, Menaechmi 551, Mercator 879. Darauf deutet auch die 
Bezeichnung ipimpsrraTai, die den besten Sängern des tragischen Chores gege- 
ben wurde ( A. Müller, 205 ). Denn wenn diese, die beim Einmarsch die den 
Zuschauern nächste Reihe bildeten, in der Regel an dem linken Flügel standen, 
so erklärt sich das daraus, dass der Chor in weitaus den meisten Fällen von 
rechts (vom Zuschauer aus) kam ; die rechte Seite musste also die Seite der 
«Heimat» sein, wo in der Regel der Wohnsitz der den Chor bildenden Personen 
gedacht werden sollte. Vielleicht darf man dafür, dass Stadt und Burg links 
vom Schauspieler angesetzt wurden, auch den (vermutlich von Euripides entlehn- 
ten) Vers aus der « Mcdea (exul)» des Ennius anführen: *asta atque Atfienas 
anticum opulentum oppidum (die iriXi?) contcmpla et tan p lum Cereris (das Eleu- 
sinion oder Thesmophorion) ad lacvam aspice » (Ribbcck, Fragm. trag. lat. p. 51, 
Röm. Tragödie, S. 1 5 7 )- 

Damit haben wir alles Wesentliche erschöpft, was wir über die Ausstattung 
des Spielplatzes und seiner einzelnen Teile aus den Dramen ableiten zu dürfen 
glaubten, ohne uns allzuweit in das Gebiet subjectiver Vermutungen, denen sich 
freilich nicht gänzlich auswcichcn liess, zu verlieren. Wie im allgemeinen der 
Gang der Entwickelung gewesen sein mag, den das Spielhaus genommen hat, 
ist S. 20t angedeutet. Ihn im einzelnen zu verfolgen, ist unmöglich, da wir nur 
für das letzte Drittel des V. Jahrhunderts über eine geschlossene Gruppe von 
Dramen verfügen. Wohl aber mag der Versuch erlaubt sein, für diese jüngere 
Periode die einzelnen Züge, die sich in der vorausgehenden Untersuchung aus 
den Spielerfordernissen der Dramen ergeben haben, zu einem einheitlichen Bilde 
zusammenzufassen. 

An der den Zuschauern gegenüberliegenden Seite wird die Orchestra, deren 
Kreisfläche völlig frei bleibt, fast in ihrer ganzen Länge von einem niedrigen Bau, 
dem Spielhausc, abgeschlossen. Dieses Spielhaus besteht aus einem grossen Schau- 
spielersaal, dessen Vorderwand um etliche Meter hinter der Tangente des Kreises 
zurückliegt, und aus zwei Seitenbauten, die bis zu den Orchestrazugängen vor- 
treten und zwischen sich einen grossen freien Raum einschliessen. In diesem 
Raum werden die Proskenicn aufgebaut und einzelne Setzstückc aufgcstcllt. Die 
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Vorderwand des Froskenion, das meist ein körperlich aufgebautes Haus ist, tritt 
noch um ein Beträchtliches hinter die Flucht der Paraskenien zurück. Über dem 
Schauspielersaal wird für die Tragödienaufführungen fast regelmässig, für die 
Komödien nur ausnahmsweise ein Obergeschoss errichtet, dessen Vorderwand 
dann entsprechend geschmückt oder auch mit einem besonderen Froskenion ver- 
sehen wird. Dieser Oberbau erstreckt sich manchmal oder immer auch über die 
Paraskenien, die dann vielleicht ebenfalls mit Schmuckwänden oder Vorhängen 
verkleidet wurden. Zur Bestimmung der Lage der inneren Thüren und Treppen 
fehlt es in den Dramen an Anhaltspunkten. Eine ständige Bühne ist nicht vorhanden. 

Wenn wir oben (S. 1 77) betont haben, dass den Vermutungen über die Be- 
schaffenheit des hölzernen Spielhauses feste Grenzen gezogen seien, weil uns die Ge- 
stalt der steinernen Skene des IV. Jahrhunderts bekannt ist, und diese sich aus den 
ältesten Vorstufen ohne Zwang ableiten lassen muss, so dürfen wir jetzt daraul 
hinweisen, dass in dem Bilde, das wir hier von der Skene des Euripides und 
Aristophanes zu zeichnen versucht haben, sich kein Zug findet, der dieser For- 
derung nicht entsprechen w’ürde. Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, 
die lykurgische Skene entspricht so genau den Bedingungen, die für das Spiel- 
haus des V. Jahrhunderts gestellt werden, dass man ohne Weiteres alle Dra- 
men, von der Orestie des Aischylos an, vor der Skene des Lykurgos sich auf- 
geführt denken könnte. Wir werden das als einen durchschlagenden Beweis 
für die Richtigkeit unserer Annahmen über das Spiel des V. Jahrhunderts be- 
trachten dürfen, wenn es uns gelingt, die bisher als selbstverständlich hinge- 
stellte Thatsache zu erweisen, dass die Aufführungen im lykurgischen Theater 
denen des V. Jahrhunderts gleichartig gewesen sind. Das wollen wir im Fol- 
genden klar zu stellen suchen. 

3. Der Spielplatz in den Dramen des IV. — I. Jahrhunderts. 

Für die Geschichte des Thcaterspicls in der Zeit vom IV. bis I. Jahrhundert 
haben wir, so sollte man meinen, unzweideutige Zeugnisse in den Bauwerken 
dieser Epoche. Die Gestalt des Spielhauses um die Mitte des IV. Jahrhunderts 
kennen wir durch das lykurgische Theater in Athen. Eine etwas jüngere Abart, 
die Skene mit steinernem Froskenion, dessen Vorläufer, das hölzerne Pinakcs- 
Proskenion, wir durch die Inschriften von Delos bis in den Anfang des III. Jahr- 
hunderts zurückvcrfolgcn können, ist uns durch die Theater von Epidauros, 
Oropos und anderen Orten bekannt. Was diese architektonischen Zeugen über 
die Art der Aufführung erschlossen lassen, ist oben S. 69 und 79 dargclegt. 

Aber diese aus den Denkmälern abgeleiteten Ergebnisse sind jenen nicht 
unanfechtbar erschienen, die sich auf Grund litterarischer Nachrichten eine be- 
stimmte Anschauung von dem Schauspiele in der späteren Zeit gebildet haben 
und dieser Anschauung entsprechend auch die erhaltenen Bauten auszudeuten 
versuchen. Wir können uns daher der Aufgabe nicht entziehen, aus den spär- 
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liehen Resten der Dramen und aus den schriftstellerischen und inschriftlichen 
Zeugnissen ein Bild von den Aufführungen des IV. Jahrhunderts und der helle- 
nistischen Zeit — zunächst ohne Rücksicht auf die Bauten — zu entwerfen, wobei 
wir ganz in derselben Weise, wie wir das für die erhaltenen Dramen der klas- 
sischen Periode gethan haben, vor allem zwei Punkte ins Auge zu fassen haben 
werden : erstens die Teilnahme des Chores an den Schauspielen und zweitens 
die Erfordernisse der Ausstattung. 

Für den ersten Punkt werden wir die verschiedenen Dichtungsarten geson. 
dert behandeln müssen, während bei dem zweiten diese Scheidung als über- 
flüssig bei seite gesetzt werden darf. 

Was den Chor der Tragödie betrifft, so steht zunächst durch ausdrückliche 
Zeugnisse fest, dass auch noch in der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts die 
Stücke des Sophokles und Euripidcs in Athen aufgeführt worden sind. Und zwar 
dürfen tvir, da gerade damals der Redner Lykurgos, der Erbauer des steiner- 
nen Theaters, cs sich angelegen sein licss, die Texte der älteren Dramen rein 
und unverletzt zu erhalten, mit Bestimmtheit behaupten, dass jene Dramen in 
seinem Theater unverändert in der Gestalt, in der sie von den Dichtern hin- 
terlassen worden waren, also samt ihren Chören aufgeführt worden sind. Dass 
aber auch die xaivat TpaywStai des IV. Jahrhunderts des Chores nicht entbehrten, 
bedarf wohl keines Beweises. Vgl. Capps, American journal of archaeology X (1895), 
289 f.. ’Ev is. ysp( 7 >v tpayooTiv tepat? stfd/./.ai; hat Theodcktcs nach dem Wortlaut 
seines Grabepigramms (Steph. Byz. s. v. Ta jyjXL ) seine Siege davon getragen; 
und noch Aristoteles uud Theophrast (Char. 22, p. 145, Petersen) bezeugen die 
tragische Chorcgic. 

Aber auch darüber, dass der Chor noch in gleicher Weise mit den Schau- 
spielern zusammcnspielte wie im V. Jahrhundert, kann kein Zweifel sein. Man 
hat allerdings aus einer Bemerkung des Aristoteles (Poet. 18, 1456) das Gegenteil 
schliesscn wollen. Dort wird getadelt, dass die Chöre Lieder sängen, die in 
keiner engeren Beziehung zum Stoffe der Dichtung ständen. Aber Aristoteles 
spricht hier nur vom Inhalt der Chorlieder. Davon, dass das äussere Verhältnis 
der den Chor bildenden Personen zu den Schauspielern geändert worden sei, 
sagt er nichts. Im Gegenteil ! Nur dann, wenn die Chorpersonen nach wie vor 
den Rollenträgern nahe standen, konnte man es ihnen zum Vorwurf machen, dass 
sie sich in ihren Liedern nicht mit den Ereignissen der Spielhandlung, sondern 
mit anderen Dingen beschäftigten. Und wenn Aristoteles die Regel aufstellte: 
T5v ysp'sv 5 s sva 5 st 6~s/.a6s:v tmv üxsxpixüv xat (xspisv £ivai tsü oXcu xat auvaywvfvt- 
sOat, so folgt daraus, dass zu seiner Zeit Chor und Schauspieler denselben 
Standplatz hatten; denn nur dann konnte der Chor wie ein Schauspieler in die 
Handlung eingreifen. 

In der That sehen wir im «Rhesos», der nach allgemeiner Anschauung erst 
im IV. Jahrhundert gedichtet ist, den Chor so lebhaften und vielfachen Anteil 
an den Ereignissen nehmen, wie in irgend einem älteren Drama. Und wenn 
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Aischines, als er im Theater von Kollytos in der Rolle des Oinomaos niederstürzte, 
von dem Chorlehrer Sannion (Demostilen. Mid. 58) aufgehoben wurde (Vit. Aesch. 
p. 296, Wcstcrm.), so zeigt das eben, dass der ysposiozaxaXs;, der vielleicht als xspv- 
s? mitwirktc, in unmittelbarer Nähe des Schauspielers stand. 

Aber auch noch im III. Jahrhundert wurde der Chor in der Tragödie beibehal- 
ten. Die Behauptung, dass er seit der Zeit Alexanders einfach bei Seite gesetzt 
worden sei, ist durchaus willkürlich und kann sich auf kein Zeugnis gründen. Al- 
lerdings sind in den Technitenverzeichnissen der delphischen Soterien (YVeschcr- 
Foucart, Inscr. de Delphes, n. 3-6; Lüders, Die dionysischen Künstler, S. 187 f.), 
die man, wie ich (De musicis Graccor. certaminibus, S. 88 f. ) ausgeführt habe, 
etwa um 270 ansetzen kann, tragische Chorcutcn neben den tragischen Schau- 
spielern, dem Flötenspieler und dem Didaskalos nicht besonders aufgezählt. Aber 
cs liegt nahe, dies daraus zu erklären, dass in den Tragödien eben dieselben 
Sänger verwendet wurden, die als Mitglieder der Aulcten - Chöre in den In- 
schriften verzeichnet sind, vgl. lan, Vcrhandl. der 39. Philologenversammlung zu 
Zürich (1887) S. 87. Etwa 100 Jahre später hören wir in Delphi von einem 
Auleten Satyros, des Eumenes Sohn, aus Samos, « 1 er aus Dankbarkeit für den 
errungenen Sieg aspa pr:z yspsö Aisvussv xat xiOapupa ex Baxy«T>v Eipmföoo (ge- 
meint ist wohl das erste Chorlied, V. 65 f. ) zur Aufführung brachte (Bull, de 
corr. hell. XVIII, 85). Wie damals die Chorsänger des Flötenspielers einen ein- 
zelnen euripideischen Chor sangen, — Tragödienaufführungen hatten scheinbar an 
jenem Feste nicht mehr statt gehabt — , so wird auch in früheren Zeiten regel- 
mässig der Chor für die Tragödie aus der Schaar der dithyrambischen Sänger, 
die alle demselben Tcchnitcnvcrcin wie die Schauspieler angehörten, zusammen- 
gesetzt worden sein. Eine solche Teilnahme von Chören an den Tragödienauffüh- 
rungen der Soterien darf man schon darum voraussetzen, weil an jenen Festen 
offenbar durchweg ältere Tragödien dargestellt worden sind und neben dem 
führenden Protagonisten ein besonderer Didaskalos, falls kein Chor vorhanden 
gewesen war, kaum notwendig sein konnte. Gerade für die Epoche der delphi- 
schen Tcchnitcnlisten können wir eine Wiederholung des euripideischen Hera- 
kles an den Soterien durch das Siegesverzeichnis eines tcgcatischen Schauspielers 
(Bull, de corr. hell. XVII, 15) belegen. 

Ausdrücklich bezeugt ist der Tragödienchor in Delos für 279 durch die 
Inschrift Bull. hell. XIV, 39^. Z. 83 : yep« tw vsvcplvw XuiptpSsT; xx't tö rpa- 
Y«oS«j> Apxxsvtt (vgl. S. 397 unten: st? ?bv ycpbv rbv Y £v sp.£vcv Tisporrpar«;» t«T> aiXujTfj). 
Es ist ein hübscher Zufall, dass dieser Drakon (aus Tarent, Bull. hell. VII, 108; 
XIV, 502) gerade einer der Protagonisten ist, die auch an jenen Sotcricnfcstcn 
mitgewirkt haben (a. a. O. n. 4, 48: Apäx«i>v Auxuvo; Tapav-rTvo?). Als ein mittelbares 
Zeugnis für die Verwendung eines tragischen Chores kann auch das Tcchniten- 
Verzeichnis von I’tolemais aus der Zeit des Philadclplios (Bull. hell. IX, 132) 
gelten, in dem neben den Tragöden, Komöden und auvay«im<r:at auch der yopo- 
JiSciaxaXo? und nach ihm der «uXkjty;? Tpayixb; genannt werden. Und als um 200 
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vor Chr. Aristophanes von Byzanz seine Comtnentare schrieb, da hatte er noch 
Gelegenheit in Alexandrien die Tragödien der älteren Zeit im Wesentlichen in 
ihrer ursprünglichen Gestalt zu sehen (v. Wilamowitz, Euripidcs Herakles I, 152); 
das darf man wohl daraus entnehmen, dass er allerlei kleiner Änderungen der 
Regisseure Erwähnung gethan hat (vgl. Schob Eur. Or. 58, 1366, Hipp. 172), aber 
über irgend welche Umarbeitungen der Chorliedcr nichts zu berichten weiss. 

Geringeres Gewicht mag darauf gelegt werden, dass Tragödien -Chorcgie 
in Delos für das ganze dritte Jahrhundert (Bull. hell. VII, 104 f.), in Iasos in 
einzelnen Beispielen für das zweite Jahrhundert (I.c Bas- Waddington III, 256 f.), 
in Samos (Monatsbcr. der Berliner Akademie 1859, S. 754 f.) für das zweite 
oder erste Jahrhundert bezeugt ist ; denn im jüngeren Sprachgebrauch könnten 
diejenigen, welche die Kosten der Aufführung bestreiten, auch dann als Choregen 
bezeichnet worden sein, wenn sie nicht wirklich für einen Chor zu sorgen hatten. 
Noch weniger aber darf man umgekehrt daraus, dass ein xpaytoBl; allein ge- 
nannt wird, schliessen, dass er ohne Chor aufgetreten sei. Denn in der jünge- 
ren Zeit ist der xpay<.> 55 ;, d. h. der Protagonistes, zugleich «Unternehmer» der 
Aufführungen, der selbst das übrige notwendige Personal mitzubringen hat, vgl. 
Lukillios, Anth. Pal. XI, 11: sux r'xs'jv cd xpaY«p 3 iv, ’ExdxpaxE;, oics yspayXvjv, oOB’ 
aXX’ o'jBsv oXw$, wv yspbv smv ?‘/£tv ' äXX’ exaXxuv ai juivov* alt 3’ eywv yepbv c'xsQsv 
vjxet; . . . (Lüders, Dionysische Künstler, S. 123). Diese Chöre bestanden natürlich, 
wie das gerade bei scenischen Chören auch schon in älterer Zeit üblich ge- 
worden war, ganz aus berufsmässigen Technitcn, die entweder vom Tragodos be- 
zahlt wurden oder einen bestimmten Anteil an dem Gewinn des Technitcnvercins 
hatten, dem sie angehörten. 

Nach einer Richtung allerdings hat der tragische Chor im IV. und III. Jahr- 
hundert eine Veränderung durchgemacht. Wenn in ältester Zeit (bei Phrynichos 
und Aischylos) ein Hauptgewicht auf die kunstvollen Tänze fiel, so war schon 
in der Tragödie der euripideischen Zeit die Orchcstik stark verkümmert. Diese 
Entwickelung hat in der Folgezeit ihren Fortgang genommen, so dass der Tän- 
zerchor zu einem Sängerchor wurde. Das bezeugt eine Nachricht bei Philode- 
mos De mus. IV, 7, p. 70, Kemke), auf die v. Wilamowitz (Euripidcs Herakles 
I, 1 3 1 ) hingewiesen hat. Philodcmos berichtet, Diogenes der Babylonier (der im 
zweiten Drittel des II. Jahrhunderts vor Chr. thätig war) habe gesagt, dass die 
Wirkung des Dramas seit dem Wegfall des Tanzes nicht geschwunden sei: xat 
Siixt xep»;pr,!Ji£vY;; tfi; ipy^Ccw? ex xwv 2pa|/.axii>v suosv I yjp.ev eXzttsv, eseiB^ssp oiBlv 
?,v ev oiSspuä rpi s$ x‘o xaXbv xal Y tVva I° w cuvfp «pijpia. Hier ist aber nur vom Wegfall 
des Tanzes, nicht von dem des Gesanges die Rede, so dass man vielleicht diese 
Nachricht geradezu als ein Zeugnis für das Fortbestehen des letzteren bis zum 
zweiten Jahrhundert betrachten darf. 

Hand in Hand mit dieser veränderten Bestimmung des Chores mag dort, 
wo die Mittel knapp waren, auch die Zahl der Choreuten eingeschränkt wor- 
den sein. Einen tragischen Chor von sieben Personen zeigt neben den drei 
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Schauspielern das Wandgemälde eines kyrenäischen Grabes, das Wicscler, Thea- 
tergebäude und Denkmäler T. XIII, nach der ungenügenden Publikation bei Pacho, 
Relation d'un voyagc dans la Marmariquc, la Cyrcnaiquc etc. {Paris 1827) T. 49 
u. 50, wiederholt hat. Leider erlaubt der Charakter dieser Veröffentlichung nicht, 
Stil und Malweise des Gemäldes zu bestimmen, und ich wage daher nicht zu 
entscheiden, ob das Bild der junghellenistischen oder erst der römischen Zeit 
zuzuschrciben ist. Aber selbst wenn das Bild erst in der Kaiserzeit gemalt sein 
sollte, so sind wir doch zu der Annahme berechtigt, dass auch dieser Chor, 
ebenso wie die anderen Eigentümlichkeiten der dargestellten Techniten - Schaar, 
heimischer griechischer Sitte entlehnt ist. 

Wenn aber die grössere oder geringere Stattlichkeit des tragischen Chores 
von dem Wohlstände der Eestgeber abhängig gewesen sein mag, so darf man 
doch bezweifeln, ob jemals bei Tragödien der Chor völlig Wegfällen konnte. Mög- 
lich, dass man aus Mangel an Hülfsmittcln gelegentlich die Partien des Chores 
durch einzelne Personen sprechen Hess. Wenn aber im eigentlichen Griechenland 
im Jahrhundert des grössten künstlerischen und socialen Tiefstandes (etwa von 
220 — 120 v. Chr.) nur ganz selten Tragödien aufgeführt worden zu sein schei- 
nen, so ist dies vielleicht eben in dem Umstande begründet, dass die Tragödien 
einen Chor erforderten und daher zu kostspielig waren. 

übrigens ist wohl selbst in jenen armen Zeiten der Zusammenhang mit 
den Tragödien des V. und IV. Jahrhunderts nie völlig verloren worden. So sehr 
das dichterische Schaffen auch gerade auf dem Gebiete der Tragödie seit der 
Mitte des III. Jahrhunderts zurückgegangen ist, so hat es doch selbst im II. 
Jahrhundert vor Chr. nicht ganz an Tragödiendichtern gefehlt. Ich erinnere nur 
an Dymas von Iasos (Inscriptions in tlic Brit. Museum III, 444), an Melanthios, 
den Schüler des Karneadcs (Gomperz, Philodem und die ästhet. Schriften der 
herculanischen Bibliothek, Sitzungsber. der Wiener Akademie CXXIII, 1891, S. 84', 
an Euandridas von Milet (Kaibel, Epigramm. S. X, 222 b; Premier, Hermes XXIX, 
553), an Dionysios, Sohn des Dcmctrios, in Delos (Bull. hell. 1889, S. 372). Die 
reichere dichterische Schaffenslust, die im Jahrhundert vor Chr. bemerkbar wird, 
ist auch für die Tragödie genügend bezeugt durch die agonistischen Listen aus 
Büotien und Oropos (vgl. Reisch, De musicis Graec. certani., S. nof. und CIGS. 
416 f., 541 f., 1760 f., 2727, 3195 f.), denen sich die Inschriften von Delphi (Bull, 
hell. XVIII, 93), von Magnesia (Athen. Mitthcil. XIX, 98), Samos (Journ. hell. 
VII, 148) u. a. anreihen. 

Es ist sehr wohl möglich, dass diese Spätlinge dem Chor mit Rücksicht 
auf die Verhältnisse ihrer Zeit nur einen möglichst kleinen Raum in ihren 
Dichtungen zugewiesen haben. Aber cs ist festzuhalten, dass, solange nicht die 
Kunstform der chorlosen Tragödie bei den Griechen nachgewiesen ist, die Ein- 
schränkung des Chores nur als ein Notbehelf angesehen werden kann. Überall 
dort, wo man über reichere Mittel verfügte, wird man im tragischen Schau- 
spiel nach wie vor einen vollen Chor haben auftreten lassen. 
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Dieses Bild von den griechischen Tragödienaufführungen findet seine beste 
Bestätigung in der Geschichte der römischen Tragödie, vgl. Capps, Amcr. journ. 
of archacol. X, 297. Die Tragödiendichter der älteren rcpublicanischen Zeit 
haben, wie cs scheint, tlen Chor vielfach eingeschränkt (Leo, Plautinischc For- 
schungen, 85), weil die Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, knapp waren. 
Sie haben ihn aber nicht völlig aufgegeben, sondern ihm mehr als einmal auch 
eine thätige Rolle in dem Plane der Dichtung ztigeteilt (Ribbeck, Rüm. Tragödie, 
638). Bei den Aufführungen der letzten rcpublicanischen und der ersten Kaiser- 
Zeit scheint der Chor eine ähnliche Bedeutung gehabt zu haben, wie in den 
Dramen der griechischen Klassiker. Wenn Horaz A. P. 193 anempfiehlt: actoris 
partes chorus officiumque virile defendat, neu quid tnedios intercinat actus, quod 
non proposito conducat et hacreat apte, so schliesst er sich damit genau an die 
Lehren fies Aristoteles an. Dass diese Verwendung des Chors den Römern erst 
durch litteraturgeschichtlichc Ausgrabungen bekannt geworden sei, ist eine Be- 
hauptung, die sich ebenso wenig beweisen lässt, wie die Meinung, dass die 
späthellenistischen Dichter ihre Tragödien nach anderen Grundsätzen gebaut hät- 
ten, als ihre Vorläufer und ihre Nachfolger. 

Aus diesen Darlegungen über die Geschichte des Tragödienchores lassen 
sich aber einige wichtige Folgerungen für den Spielplatz des IV. Jahrhunderts 
und der folgenden Zeit ziehen. Zunächst ergiebt sich, dass für das Tragödien- 
spiel in dieser Zeit zwar nicht mehr die volle Orchestra, aber doch ein Platz von 
beträchtlicher Ausdehnung notwendig war, auf dem sowohl der Singchor wie 
die Schauspieler sich bewegen konnten. Fasst man den Gang der Entwickelung 
ins Auge, den der tragische Chor seit dem IV. Jahrhundert genommen hat, so 
wird man als das Wahrscheinlichste betrachten dürfen, dass der Singchor seit 
dem IV. Jahrhundert in der der Skene benachbarten Hälfte der Orchestra, in 
welche die Parodoi mündeten, sich aufzuhalten pflegte. Aus der Teilnahme des 
Chores am Tragödienspiel lässt sich aber des Weiteren schlicssen, dass auch 
die Theater des IV. und III. Jahrhunderts so angelegt gewesen sein müssen, 
dass sie ein Zusammcnspiel von Chor und Schauspielern gestatteten. Denn 
selbst an kleinen Orten, wo in der Zeit von 250 — 100 vielleicht Jahrzehnte lang 
keine Tragödien aufgeführt worden sind, wird niemand ein steinernes Theater 
gebaut haben, das von vornherein jede Möglichkeit ausschloss, bei der Wieder- 
kehr günstigerer Geldverhältnisse in der altherkömmlichen Weise chorische Tra- 
gödien aufzuführen. Bevor wir diese Thatsachcn für die Beurteilung der erhal- 
tenen Bauten nutzbar zu machen suchen, müssen wir noch die Rolle des Cho- 
res im Satyrspiel und in der Komödie ins Auge fassen. 

Uber den Chor des Satyrspiels können wir uns kurz fassen, da von ihm 
ähnliches wie von dem der Tragödie gelten darf. Wenn Sosithcos von Diosko- 
rides (Anth. Pal. VII, 707} als Wiedererwecker des Satyrspieles gepriesen wird 
— £xi<x<rof5 pr ( 3$ yap wvr;p a'iz •PXsiastMv, vai \xx yopoii?, Saropwv — ,so kann gewiss 
nicht an ein Satyrspiel ohne Chor gedacht werden. Wir haben aber um so we- 
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niger ein Recht, für die Satyrspiele des zweiten und ersten vorchristlichen Jahr- 
hunderts — vgl. die S. 261 angeführten Inschriften — das Vorhandensein eines Cho- 
res zu leugnen, als diese späten Dichtungen in der Wahl der Stoffe sich noch 
ganz an die Satyrdramcn des V. Jahrhunderts angeschlosscn zu haben scheinen, 
vgl. Kern, Athen. Mittheil. XIX, 100. Während aber der Tragödienchor keine 
Tanzbewegungen ausführte, wird man sich das Satyrspiel wenigstens dort, wo 
der Chor wirklich aus Satyrn bestand, nicht ohne Tanz denken mögen. 

Einen ganz anderen Entwickelungsgang als in der Tragödie hat dagegen der 
Chor in der Komödie genommen. Auf die Streitfrage, welchen Anteil der Chor 
in der sogenannten mittleren Komödie hatte, brauchen wir uns hier nicht einzu- 
lassen. Denn die Grammatikernachrichten, die schon mit dem Ende der aristo- 
phanischen Zeit Chor und Choregen für die Komödie in Wegfall kommen las- 
sen (Platonios bei Dübner, Proleg. de com. p. XIII, 24; Vit. Aristophan. p. XXVIII, 
65 ; Schob Aristoph. Ran. 404), werden durch ausdrückliche Zeugnisse des IV. 
Jahrhunderts genügend widerlegt, vgl. Acschin. Timarcli. 157: -p«,>r,v iv rot? xxt' 
iypcü? Aiovujlct; xtopiwSüv ovtwv h Ks/./.utö) xxt l Jxpp^vovis; xsj xüipuxsü üxsxpitoü 
ebrsvTS? ti spb; tiv yopbv ävx-xttnsv, CIA. II, 1285 (Vari): Tf ( 3uy£>.<jm yopw Awvu«a 
oüpxcT’ «vlxwv, Theophr. Char. 6: xp.CAet Juvsts; xal spysisOai v^swv xbv xbpSxxx. . . 
iv xwpixw ycpw, Arist. Pol. III, 3, p. 1276 B: (öjzep y* xal yspbv Jts piv xwpuxsv, 
i~e Sk Tpayixbv stspsv etvxt eapi«v, twv aitmv ito/./.xxt? ävOpmrwv ävrwv. Die komische 
Chorcgic ist noch in der Zeit Alexanders für Athen durch Aristoteles ( A0r ( v. ns- 
Xtttta 56, vgl. Eth. Nicom. IV, 6, p. 1123 A), für Rhamnus durch die Inschrift 
ipy. 1891, S. 50 (vgl. CIA. II, 1278) erwiesen; auf Choregen der Komödie 
beziehen sich gewiss auch die Inschriften von Aixone CIA. II, 579, Athen. Mit- 
thcil. IV, S. 194, vgl. CIA. II, 585. 

Für die erste Hälfte des III. Jahrhunderts ist die Beteiligung der xeopaxoi yjpsu- 
Tal an den delphischen Soterien und den delischcn Dionysien durch Inschriften 
(s. o.) bezeugt; ja sogar noch bei dem sehr dürftigen Feste der ysipispivi Zwz r,- 
pia um 150 vor Chr. werden vier yopeuTat xupiwbcü genannt (’E?r,y.. äpyxi:X. 1883, 
16 1, vgl. 1884, 218). Wie ist nun aber diese Thatsachc damit vereinbar, dass in 
den Komödien des Plautus und Terenz, welche griechischen Komödien aus der Zeit 
Menanders nachgcbildet sind, dem Chor im Plane der Dichtungen keine Rolle 
mehr zufällt? Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst die Veränderun- 
gen klar machen, die der komische Chor seit dem V. Jahrhundert durchgemacht 
hat. Während in der Tragödie zwar der Gesang weiter lebt, der ernste wür- 
devolle Tanz aber abstirbt, sehen wir, dass in der Komödie schon seit der 
letzten Zeit des Aristophanes der kunstvolle Chorgesang immer mehr zurück- 
tritt, der pantomimische, possenhafte und etwas anstössige Tanz (vgl. Theophr. 
Char. 6) dagegen sich weiter erhält und sogar noch steigende Bedeutung ge- 
winnt. Das zeigen deutlich die «Ekklesiazusen» und der «Plutos». Arist. Plut. 760 
fordert Karion den Chor auf: äXX' sl’ ätraijxTTxvTs? £vb$ Xsyju cpyitaOs xxi uxiotSts 
xat yspjtisre, dann folgt V. 770 in den besten Handschriften die Angabe: xop.- 
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ptärisv */cp:D, ohne dass ein Liedtext überliefert wäre. Hier hat also der Chor 
entweder einen Tanz ohne Worte aufgeführt oder zu seinen Tanzbewegungen ein 
ep-Si/aptiv, vielleicht irgend ein volkstümliches kunstloses Tanzlied gesungen. Mit 
ähnlichem Volksgcsang mag auch der Auszug des Chores begleitet gewesen sein, 
vgl. 1 208 : 3 s! yip xstTS-tv tovtwv ääsvtac I-ssOsi. 

In der Vita des Aristophanes (§11, p. XXVIII D) wird erzählt: rxXtv 3 « IxX*- 
/.sizjtos xscl Tcü ycpr t '[i 7 .v tsv IIXsDtov ypi-iai, iij tö BucvairauesOxt ~'x oxnj/ixjt itpiawia 
xat p.'TeaxruiaOai izv { px < p-i yspsv, $0£YY3|Aevs; iv ixsivst;, * xa: ipfijJisv toO; vesu; ou- 
tw; iKtypäfsv:*; ’Aptjrsyivs’j;. Vgl. Euanth. de com. p. 5, 22 (Leo, Plautin. 

Forschungen, 206). Wenn in den I landschriften des Mcnandcr und Philemon die 
Angabe yjpj 5 sich fand, warum sollen wir sic dort anders erklären als in den 
Handschriften des Aristophanes (Lcclcs. 729, 876 ; Plut. 770), nämlich so, dass 
an den betreffenden Stellen der Chor die Pausen der Handlung, sei es mit 
einem Tanze, sei es mit einem Tanzlied von allgemeinem Inhalt ausfüllte ? Ich 
will nicht die Frage aufwerfen, ob nicht etwa bei Plautus einzelne Partien, z. B. 
einige der langen monologischen Betrachtungen, aus Chorgesängen umgesetzt sein 
könnten. Denn auch die erhaltenen Bruchstücke der griechischen Komödie ge- 
nügen, um zu zeigen, dass selbst in dem «neuen» Lustspiel der Chor manchmal 
eine Rolle gespielt haben muss. Und cs ist klar, dass, solange der komische 
Chor durch seine Maske in einem persönlichen Verhältnis zum Stoffe der Dich- 
tung stand, eine räumliche Trennung von Chor und Schauspielern, von Tanzplatz 
und Sprechplatz in den Stücken der jüngeren Komödie ebensowenig möglich 
war wie in den Dramen des V. Jahrhunderts. 

Ein sicheres Zeugnis für die Thatsache, dass auch in der damaligen Zeit 
die Orchestra noch zum Schauplatz der Dichtung gerechnet wurde, giebt das 
Bruchstück einer Komödie des Heniochos (Fgm. 5, K.). Dort sagt der Sprecher 
des Prologs: iyw 3’ svjua t b |*lv xaO’ exxsrijv xidxa X££o>, «uvitcawei 3’ eist -av-rcsa- 
zx\ ~sXsi; ... ts ytopisv pdv yxp tsS' ejt’i zxt xu/.Xm ‘OXujxirt*, TtjvSl 3s tyjv crxr ( vf ( v 

£XS? SXYJVYJV ipX'J OsMptXYJV VSpÜ^STE' £t£V Ti C jV ivTXÜOx SpWJtV «i TCsXei? J tXeuQjpi' Xft- 

xovto Ojssuuxi “2T£, oti Twv 9 ipwv £v£v:vt’ sXsüOfpat . Der Schauspieler, der 

diese Worte spricht, steht vor der Skene, deren Proskcnion als Zelt der Festge- 
sandten sich darstellt, und bezeichnet die Orchestra — t b ywplsv :;?£ zx> xüxXw — 
als den heiligen Bezirk von Olympia Man kann zweifeln, ob die Darsteller der 
«Städte» als Choreuten oder als Statisten zu bezeichnen seien. Da sie sich nicht 
selbst cinführcn, sondern durch den Schauspieler vorgcstellt werden, wird man 
geneigt sein, sie für stumme Personen zu halten. Gemäss dem, was wir soeben 
über die Entwickelung des komischen Chores dargclegt haben, müssen wir ihnen 
aber nichtsdestoweniger den Namen Choreuten selbst für den Fall lassen, dass sie 
nur die Aufgabe zu tanzen, nicht auch zu singen hatten. Und die IhXii;, die 
doch mit einer gewissen Würde sich bewegen mussten, können uns dann auch 
vielleicht als Beleg dafür dienen, dass die yopsuToci xwpuxsi nicht nur den Kor- 
dax zu tanzen verstanden. Leider lässt sich die Zeit des Heniochos nicht genau 
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bestimmen. Bergk hat das Fragment auf die Vorgänge von Ol. 104 (360 v. Chr.) 
beziehen wollen (Griechische Literaturgeschichte III, S. 1 68, Anm. 193); dage- 
gen möchte es Kock in die Zeit nach dem chremonidcischcn Kriege Ol. 128, 
3 (264 v. Chr.) verweisen. Diesem Ansatz, dem die im Prolog geschilderte Sach- 
lage gut entsprechen würde, ist aber wiederum die Angabe, dass Heniochos ein 
Dichter tij; piov;; xci>n<p 2 ta; gewesen sei, nicht günstig. 

Erst im dritten Jahrhundert kann also die Entwickelung, durch welche der 
geschulte Sängerchor der alten Komödie zu einer Schaar von Statisten und Tän- 
zern herabsank, zum Abschluss gelangt sein. Zugleich ist, wie wir aus den Sotc- 
rien - Inschriften ersehen, der Chor auch seiner Zahl nach immer mehr zusam- 
mcngeschmolzen ; doch lehrt die delphische Inschrift von 150 v. Chr. (s. o.), dass 
man selbst im zweiten Jahrhundert und unter ärmlichen Verhältnissen nicht ganz 
auf ihn verzichten wollte. Für diese letzte Periode wird man als wahrscheinlich 
erachten dürfen, dass die Tänze der -/spiinoti in keinem Zusammenhang mehr 
mit dem Gang der Handlung standen ; natürlich folgt daraus aber nicht, dass 
damals auch der Spielplatz der Choreuten von dem der Schauspieler geschieden 
worden sei. Die Stellung, die der Chor im Lustspiele einnimmt, hat sich so unmerk- 
lich und allmählich verschoben, dass es schwer wäre, zu sagen, an welcher Stelle 
ein Einschnitt gemacht werden dürfte. Und wozu sollte man, als man sich bewusst 
wurde, dass der Chor für den Plan der Dichtung ohne Bedeutung geworden war, 
diese Thatsache äusscrlich den Zuschauern dadurch klar gemacht haben, dass 
man die Schauspieler auf eine erhöhte Bühne stellte? Das wäre doch gerade in 
einer Zeit, wo Schauspieler und Choreuten nicht mehr zusammen sichtbar wurden, 
also einander auch nicht im Wege stehen konnten, ohne jeden Zweck gewesen ! 

Aber bevor wir aus diesem Verhältnis zwischen Chor und Schauspielern 
weitere Schlüsse über die Beschaffenheit des Spielplatzes ziehen, müssen wir 
noch einen anderen Umstand ins Auge fassen : nämlich die Ausstattung des 
Schauplatzes, die in den Dramen der jüngeren Zeit vorausgesetzt wird. Wenn 
wir uns von dieser ein Bild machen wollen, so dürfen wir ausser den spärlichen 
Bruchstücken der griechischen Dramen und den vereinzelten Angaben der Gram- 
matiker auch noch die Nachrichten des Vitruv und Pollux sowie die Komödien 
des Plautus und Terenz heranziehen. Denn Vitruv beschreibt die tria scaena- 
rum genera offenbar nach den Thcatcrmalereien seiner Zeit. Die Mitteilungen des 
Pollux aber gehen, wenigstens zum Teil, auf clic hier von uns behandelte Periode 
zurück, da die Theater -Nachrichten des vierten Buches nur ein Auszug aus älte- 
ren Werken alexandrinischer Gelehrter sind, die ihm, wie cs scheint, durch Iubas 
Vermittelung bekannt waren (vgl. Rohde, De Pollucis in apparatu scaenico enar- 
rando fontibus ; Bapp, De fontibus, quibus Athenaeus in rebus musicis lyricisquc 
enarrandis usus cst. Leipziger Studien VIII, 86). Die Stücke des Plautus und Te- 
renz endlich können uns mit ihren scenischen Erfordernissen (vgl. Hahn, Quacstio- 
nes Plautinac scacnicac, Greifswald 1867) gewissermassen das Mindestmass der 
von ihren griechischen Vorbildern vorausgesetzten Ausstattung veranschaulichen. 
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Sowohl aus den Nachrichten des Pollux, wie aus denen des Vitruv, die wir 
aus Zweckmässigkeitsgründen voranstellen, geht zunächst klar hervor, dass die 
alte Dreiteilung der Skene oder des Proskcnion (vgl. S. 204) auch in der jünge- 
ren Zeit fast regelmässig festgehalten wurde, und dass auch damals noch die 
Schmuckwand in der Tragödie gewöhnlich einen Palastbau, in der Komödie eine 
Gruppe von Bürgerhäusern, im Satyrspicl eine Landschaft ( mit einer Höhle im 
Mittelpunkte) darstcllte. Vgl. Poll. IV, 124: Tpiwv 2 b twv xzii ttjv sxr,vt;v Oupwv -fj 
[asv fiasinsiov rj 3-r,Xoc uv f ( o;xo; Ivoo|o; f, -äv toD -pwTaYWvmcü tcO Spagats?, r, 
2 b os^iä «D S£'JTepaY wv ttrcsüvTo; xaTorywYiov (*** der Bezeichnung Protagonist und Deu- 
teragonist ist der Rang der Schauspiel rollen und der Schauspieler vermengt), 
r, 21 ipiczip'x tb EvreXbcrratov *p6»w*o» f, Up sv i;jr l pr J iJt.u>|Abvov ) r, aoixi; eotiv. Vi- 
truv V, 6, 8 : tragicae ( scannte ) deformantur columnis et fastigiis et signis re - 
liquisque regalibus rebus, comici autern aedificiorum privatorum et maeniano- 
rum habent speciem prospectusque fenestris dispositos imitatione communium 
aedificiorum rationibus ( rationis verbessert Boltenstein in den Thesen seiner 
Dissertation «De rebus scaenicis Romanorum», 1873), satyr icae vero ornantur 
arboribus spcluncis montibus reliquisque agrestibus rebus in topiarii speciem de- 
formatis . Bei dem Palast führt die Mittelthür in den Hauptbau, die Seitenthüren 
in die Nebengemächer, vgl. Vitruv V, 6, 8: Ipsae autern scannte suas habent ra- 
tiones explicatas ita, uti ntediae vahae ornatus habeant aulac regiae, dextra ac 
sinistra hospitalia. Diese Anordnung der Fremdengemächer entspricht ebenso der 
alten Theatersitte wie der Raumteilung der hellenistischen Prachtwohnungen, vgl. 
Vitruv VI, 10,4: dextra ac sinistra (vom Hauptgebäude) domunculae constituan • 
tnr haben tes proprias ianuas, triclinia et cubicula commoda, ubi hospites adve- 
nientes non in peristylia sed in ca hospitalia recipiantur. Pollux hat einen be- 
sonderen Fall im Auge, wenn er sagt (IV, 125): ev 2 b Tpaywbva i, pdv 2 e!;iz 6äpz 
§evmv bar iv, eipxtr; 2 b vj /.au, wobei man sich daran erinnern mag, dass Diony- 
sos in Euripides «Bakchcn» im Stalle (509), die Schwestern in Sophokles «Anti- 
gone» (578) in der Frauenwohnung gefangen gehalten werden, und dass der Scho- 
liast zu Acsch. Chocph. 434 (;rjysv 2 ’ ip£py.ro; itoXuoe/oü; xuvb; 2 mwjv) bemerkt : xari- 
xXeisro; -Ep; tyjv E?pxrr,v. Die erhaltenen Bruchstücke der griechischen und römischen 
Tragödien liefern uns keine weiteren Einzelheiten über den Theaterpalast. Dass 
er ein festes Dach hatte, zeigt uns des Plautus «Amphitruo», vgl. V. IOOO und 
1021 f. Dass er nicht selten mit einer vorgelegten Säulenhalle geschmückt war, 
darf man vielleicht aus unteritalischen Vasenbildern, die unter dem Einfluss von 
Tragödien gemalt sind, schlicssen, vgl. Abschnitt VI. 

Etwas besser sind wir über die Gestalt der Proskcnia, welche Bürgerhäuser 
veranschaulichten, unterrichtet. Wie schon vorher bemerkt wurde, wird hier (über 
die Häuser bei Aristophanes vgl. S. 207) eine Gruppe von zwei oder drei Häu- 
sern vorausgesetzt. Vgl. Antiphanes, Fgm. 73, K. : twv ctxiüv o 3 v, o>v opä;, iv t?, 2 s 
p.bv 2 twv 4 >poyu>v ivpawo; cixwv Tjy/avet und die grosse Mehrzahl der Stücke des 
Plautus und Terenz. Diese Häuser stiessen entweder unmittelbar an einander, wie 
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im «Miles glorioses», oder sie waren durch ein Zwischcngässchcn, angiportus, 
das an der Skenenwand vermutlich durch ein Bild abgeschlossen war, getrennt. 

An Stelle gesonderter Nachbarhäuser können auch rechts und links von der 
Mittelthiirc Nebengebäude, Ställe, Werkstätten u. dgl. treten; so schliesst in Plau- 
tus «Trinummus» an das Hauptgebäude ein posticulum an (193, 1085, 1174), 
in Antiphanes «Akestria» war dort die Werkstätte der Näherin, vgl. Poll. IV, 
125: xb es xXfatov ev xu^wetot rapzxiixsu zxpx rr,v oixtxv zapazexiapiau 2r,Xcu|A«v3v, 
xat seit piv eraOpte; izo^v'putv xat ai Ojpat ährst» SexeSet, xaksüpisvat xXtsta- 

5 s;, itpb; xb xat Ta; ipti-ja; stesXaüvstv xat xä exsusoepa (der Gewährsmann des Pol* 
lux hatte hier offenbar wieder einen bestimmten Einzelfall vor Augen), Iv es ’Av- 
ttfäveu; ’Axssxpta xat ipyxezrjpisv y^Y 5v£v ' ? r i al Y®’X y (Frgm. 2I > K.) x<5; ctxta; xb 
xXiatov, 0 zpsxtpov [txsx’] r ( v xeT; s| iyp c 5 ßsw oxaOpts; xat xeT; evet; itsttstYjxsv £pya- 
exr,pt3v. Statt solcher Nebenbauten können die Seitenteile des Proskenion auch 
ein Heiligtum oder ein Landschaftsbild zeigen, vgl. Poll. IV, 124: i, 2 s äptsxspä. . . 
Ispbv £;rjpYjpto)^vov, aetxi; iaxtv. In den Komödien des Plautus scheinen diese 
heiligen Bezirke nur durch die (mit einem Kingangsthore versehenen) Peribolos- 
mauern dargestcllt gewesen zu sein, vgl. das fanum der Fides in der < Aulu- 
laria», des epidaurischcn Asklepios im «Curctilio», der Aphrodite im «Rudens». 
Im cRudens» oder doch in der vorbildlichen Komödie des Diphilos war neben 
Haus und Heiligtum auf der einen Seite noch die Felslandschaft der Meeresküste 
(206 und 212) dargestellt. 

Dass die Bürgerhäuser auch in dieser Epoche gelegentlich mit einem Ober- 
stock versehen waren, darf man wohl aus der Erwähnung der Fenster bei Vitruv 
V, 6, 8 und der Angabe des Pollux IV, 129 schliesscn (Iv U xwpupbi'a iz'o xf;; 
Staxsy ta; icopvs5o5xo( xt xaxsTtxsücuatv i; Y?? £ta ^ Y“ vaut zaxaSXetrsi). Das flache Dach 
ahmt nach dem Vorbild der Wirklichkeit ein Ziegeldach nach, vgl. Poll. IV, 
129: ifj 2 ä 2 txx£y(a... ixixe 2 s xa’t x^papts;, ä?’ oZ (SaXXs’jji x« x£papiw (s. VII, 1 6 1 ), 
Diphilos Kgm. 84, Plaut. Mil. glor. 285, Rudens 87. 

Dass die Thürcn und andere Teile der Vorderwand körperlich aufgebaut waren 
und dass vor dem Hause manchmal ein besonderer Vorbau sich befand, geht 
mit genügender Deutlichkeit aus Plautus «Mostellaria» 817 f. hervor, wo die Bauart 
eines der dargestellten Häuser gepriesen wird : viden vestibulum ante aedis hoc 
et ambulacrum quoiusmodi / age, specta postes, quoiusmodi, quanta firmitate 
facti et quanta crassitudine. Vgl. Asinaria 425 : Iussin columnis deicier operas 
araneorund iussine in splendorent dari has bullas foribus nostris t Dieser Vor- 
platz des Hauses wird bald als kleine, zweisäulige Halle, bald als offener, vom Vor- 
dach der Thürc überdeckter Raum zu denken sein ; vielleicht konnte er auch nach 
den Seiten zu teilweise durch Vorhänge abgeschlossen werden. Für die Annahme, 
dass den Zuschauern auch ein Einblick in das Innere des Hauses gewährt wer- 
den konnte, geben die plautinischen Komödien kein Beispiel und es muss frag- 
lich bleiben, in wie weit derartiges in den griechischen Originalen vorkam. Wenn 
bei Timoklcs, P'gm. 32, K., der Befehl gegeben war : ävolyex’ f ( 2 ij xä; 0 vpa;, tva 
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upb; to sw; wjasv xaia^avE?; ptäXXsv, s?iS eüeiv iiv ^ouXyjO’ i Yuvaixsvsiio; tsv äpiöjabv 
Xai*$iy$tv... twv isTtw^vwv, so lässt sich, da wir den Zusammenhang, in dem die 
Worte gesprochen wurden, nicht kennen, daraus nicht schliessen, dass ausser 
dem Gynaikonomos auch die Zuschauer in den Speisesaal blicken konnten. So se- 
hen z. B. in Plautus «Bacchides» zwar die Schauspieler (720, 754, 823), nicht aber 
die Zuschauer das biclinium im Inneren des Hauses (durch eine Nebenthüre ? ). 

In einigen anderen Auftritten, von denen vermutet worden ist, dass sie im 
Innern des Hauses sich abspielten (Bethe, S. 31 1), lässt sich aus den Worten des 
Dichters das Gegenteil leicht nachweisen. Dass die Hetäre Philematium in Plaut. 
Mosteil. 158 f. vor dem Hause sich befindet, geht daraus hervor, dass sie von 
Philolaches von der Strasse her belauscht wird, und dass V. 294 der Befehl 
gegeben wird : abi tu bitte intro atque ornamenta haec auf er. Über das sich 
anschliessende Gastmahl s. u. Auch Phronesium im «Truculentus», die vorgiebt 
Wöchnerin zu sein ( 47 5 )» befindet sich vor dem Hause; denn sie wird nicht 
nur von den Leuten auf der Strasse gesehen und gehört, sondern sie sagt auch 
ausdrücklich (483' : fer /tue verbenam intus et bellaria, und 583 : iube attferri 
intro, 631 : eiatin solas atque me intro actutum ducite. Dass die Schwestern zu 
Beginn des «Stichus» auf der Thürschwelle (oder hinter einem geöffneten Fen- 
ster) sitzen, wäre wohl denkbar, wird aber wenig empfohlen durch die Thatsa- 
che, dass sie bei V. 147 (nunc soror, abeamtts intro) sicher vor dem Hause 
sich befinden, sie müssten denn erst V. 88 herausgetreten sein. Es lässt sich, 
da die Verteilung der Verse auf die einzelnen Personen unsicher bleibt, nicht 
entscheiden, ob das Gespräch vor dem Hause der älteren oder der jüngeren 
Schwester stattfindet. Der Vater, der die ältere Schwester besuchen will (65), 
sagt V. 87 : ibo intro sed apertast foris. Jetzt hören ihn die Schwestern, kom- 
men auf ihn zu und nötigen ihn zum Sitzen. Dass die Thürc offen steht, würde 
sich ganz wohl auch dann erklären, wenn die ältere Schwester, wie V. 7 nahe- 
legt, für einen Augenblick zu dem Hause der jüngeren Schwester hinüberge- 
gangen war, sodass sie V. 88 von dort aus den Vater, der sic besuchen will, 
bemerken und begrüssen konnte. 

Die Thatsache, dass allerlei Vorgänge, die nicht auf offener Gasse gedacht 
werden sollen, von dem Dichter auf diesen Vorplatz verlegt werden, ist für die 
Frage nach der Beschaffenheit des Spielplatzes von solcher Bedeutung, dass 
wir liier noch einiger Auftritte der plautinischen Komödien, die in diesem Vor- 
raum sich abspielen, gedenken müssen. 

Im «Persa» und im »Stichus» halten die Sklaven ihre Gelage im Vorraum 
ab. Im «Persa» lagern sich die zwei Sklaven mit ihrer meretrix vor dem Hause, 
nachdem sie Klinen und einen Tisch herausgeschafft haben, vgl. 758 : ite foras, 
hie volo ante ostium et ianttam t/teos participes bene accipere. Statuite hie lectu- 
los : ponite hie qttae adsolent... (769) apponite inensam. Und dieses Bild wie- 
derholt sich in ganz ähnlicher Weise im »Stichus» 683, wo wiederum zwei Skla- 
ven und eine Magd zusammen ein kleines Fest feiern. 
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Aber auch die flotten Gastereien der athenischen Jünglinge und ihrer Freun- 
dinnen spielen sich in der Komödie gelegentlich auf diesem Vorplatz ab. In der 
« Mostei Iaria * zechen dort Philolaches und sein Freund mit zwei Hetären; cs 
war also ein biclinium vor dem Hause aufgestellt. Auf die Nachricht, dass der 
Vater heimgekehrt sei, zieht sich die Gesellschaft ins Haus zurück, vgl. 17 t : 
iubc haec bitte otnnia amoliricr, 385 : abripite butte intro actutum inter tnattus, 
396 : otnttiutn pritnum Pbilanatiutn, intro <tbi, et tu , Delpbiutn. Sie wollen 
drinnen im Hause ihr Trinkgelage fortsetzen, 394: na nt intus potate bau tan - 
tillo bac quidetn causa minus (vgl. 401 f.); die Hausthtire wird von aussen ge- 
schlossen (405), und der Vater wird verhindert, dem Hause nahe zu kom- 
men (339). Wie sehr die Zuschauer an derartige Darstellungen gewöhnt waren, 
zeigt uns am besten die «Asinaria», wo der Vater, der alle Ursache hätte, zu 
fürchten, dass er auf seinen Abwegen ertappt werde, zusammen mit seinem 
Sohne und der gemeinsamen Freundin Philaenium vor dem Hause sich gütlich 
tliut. Dort sicht ihn die Gattin (877), die V. 909 mitten unter die lustige Ge- 
sellschaft tritt und ihren Mann hinwegführt, während Philaenium mit dem Sohne 
ins Haus geht, 941 : iintno intus potius : sequere bac tue, ttti artiine. Aus allen 
diesen Auftritten geht hervor, dass der Vorplatz, auf dem die Klinen für vier 
Personen Platz finden, ziemlich geräumig gewesen sein muss. 

Der Ausstattung des Hauses ist endlich auch noch der neben dem Hausthor 
stehende Altar zuzurechnen, der nach attischer Sitte in der Regel dem Apol- 
lon Agyieus geweiht ist (vgl. S. 249) ; neben ihm scheint häufig noch ein ande- 
rer Göttcraltar aufgestcllt gewesen zu sein, vgl. Menander, Fgm. 740 und 748 K., 
Plaut. Aulul. 394 und 606; Bacch. 172; Merc. 676 ; Mostell. 1093; Trucul. 476; 
Terent. Andria 726. Der Altar vor dem Hause des Pcriplccomcnus in Ephesus 
(Mil. glor. 412) ist der Diana, der vor dem Hause des Kupplers (Plaut. Cure. 
71 und 123) der Venus geweiht. Pollux IV, 123 erwähnt ausser dem Altäre des 
Agyieus noch einen Opfertisch ( eysuaa, rj Oswss; f, 

öowplc), vgl. Brunn, Ann. d. inst. 1856, 117. Auch vor den Eingängen der heili- 
gen Bezirke waren natürlich Altäre aufgerichtet, vgl. Plaut. Rud. 688, 691 und 694. 

Die Götterbilder und die Thürvorbauten mögen cs zum Teil erklärlich er- 
scheinen lassen, wenn bei Plautus so oft vorausgesetzt wird, dass Personen, die 
nicht weit von einander stehen, einander doch nicht bemerken, aber in den 
meisten Fällen wird das wohl bloss mit der Freiheit oder Nachlässigkeit des 
Dichters begründet werden müssen, der es mit der Wahrscheinlichkeit auf dem 
Spielplätze des Theaters nicht mehr so genau nahm. 

Andere Gebäude als Paläste (in der Tragödie) und Bürgerhäuser (in der Ko- 
mödie) scheinen seit dem Ende des IV. Jahrhunderts nur ganz ausnahmsweise 
dargcstellt worden zu sein. Eine Gsupixf, sxrjvr, ist in der oben S. 264 besproche- 
nen Komödie des Heniochos vorausgesetzt. 

Proskcnien, die einen landschaftlichen Hintergrund darstellen, erforderte das 
Satyrspiel. Darauf bezieht sich wohl des Pollux Angabe (IV', 124), dass der 
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mittlere Eingang auch als ot^Xsusv gebildet sein könne. Reicher ausgcfiihrt ist 
die satyr ica scaena, die Vitruv (s. o.) beschreibt. Aber auch das Lustspiel mochte 
sich gelegentlich ähnlicher Schmuckwände bedienen, Beweis dessen ist Menan- 
ders «Dyskolos», vgl. Ergm. 127, K. : Ti|; ’ATTixfj; vojju£eT’ «tvai töv Titrsv 
to Nup^aTsv, 5 ’ oOev xxp;(py:p.xi, 'l>y).aotu»v. Neben den üblichen Gebäuden war im 
«Rudens» ein landschaftlicher Hintergrund angebracht, s. o. Ein Wechsel des 
Spiclhintcrgr undes während des Spieles ist in der jüngeren Zeit so wenig nach- 
weisbar wie im letzten Drittel des V. Jahrhunderts. 

Wenn wir schon vorher (S. 255) die Möglichkeit zugeben mussten, dass seit* 
lieh von dem eigentlichen Schmuckbau die den dargestellten Häusern benachbar- 
te Gegend durch Gemälde angedeutet war, so wird das für die Zeit der höher 
entwickelten Landschaftsmalcrci als sicher betrachtet werden müssen. Dem III., 
vielleicht auch schon dem IV. Jahrhundert wird man die Erfindung der Periak- 
ten zuschreiben dürfen, der drehbaren Schmuckwände, die entweder an den 
Enden des Proskenion oder in den vorspringenden Paraskcnien angebracht wa- 
ren (vgl. S. 126). Pollux beschreibt sie IV, 126 und 13 1: r.xp’ exzrepa 5 s tüv 2 uo 
O uptov tmv irept ttjv [AttjTjv aXXa i oüo stev iv, (*ta exaTtpwOev, r.pSi a; «! tcep(axTSt oyjA- 
rsz^Yaotv, v; jasv 2 ec;ii tä TtiXeto; Svj/.oöox, i, 5 ’ ixipx tz Ix xsXew;, ptaXiSTZ x'x 
ex Xija^vs; (hier sind wieder einzelne Fälle in missverständlicher Weise verallge- 
meinert; die typische Bedeutung der seitlichen Zugänge ist schon oben S. 266 
besprochen worden)... et 2’ eTiKJTpajeiev a! zeptaxiot, Beijiä (asv äp.et6et *b xäv(?), 
«(Afitspat 2 s ywpzv ijiaXXxTTOvsiv... (131) *xxxi\r,p.xxx Be vyxap.xxx f, idvaxe; ^cxi iyst- 
ts; vpajä? Tf, yptix Twv BpajAaTwv Ttpsssipso;' -Axxiix/'/.txo 2 ’ ist Ta; TteptäxTou; opo; 
Betxvtma f, OaXaTTav r, zoxx',xb't Ij aXXo ti tsioütov. Wir lernen aus dieser Stelle zu- 
gleich, dass das Proskenion mit bemalten Tafeln (rtvaxe;) und Vorhängen ge- 
schmückt war, vgl. Poll. IV, 125: xXfoiov... Txpx-zxx3\i.xxi ByjXsupLevoY, und Menander 
krg. 1093: üyjiv Bet zXouotav, tx 2 e ypr t 'p.xxx xx’ix iorlv c'it;, -xpx~(xxap.x ts 3 

ßfou, wo st|n; wie bei Aristoteles im Sinne von «Thcatcrausstattung» steht. 

Lassen sich so über die Beschaffenheit des Proskenion auch aus unseren 
dürftigen literarischen Quellen noch einige wertvolle Einzelheiten ermitteln, so 
reichen doch unsere Nachrichten nicht aus, um auch von der übrigen Einrichtung 
des Spiclhauscs ein volleres Bild zu gewinnen. Aber die grosse Übereinstim- 
mung, die wir zwischen dem Proskenion des V. Jahrhunderts und denen der 
Folgezeit beobachtet haben, berechtigt uns zu der Voraussetzung, «lass auch die 
übrige Skcncncinrichtung des IV. und III. Jahrhunderts der des V. im Wesent- 
lichen gleichartig gewesen sein müsse. Obergeschosse der Skcnc sind durch 
Inschriften ausdrücklich bezeugt in Delos (al e-ävm dxrjvai und rtapasx^vta Ta avw 
im Jahre 274 v. Chr., Bull. hell. XVIII, 162). Für die Gemälde dieser Schmuck- 
wände sind wir auf Vermutungen angewiesen. Dass Malereien, welche die freie 
Luft nachahmten, im hellenistischen Theater schon bekannt waren, darf man 
vielleicht aus den Bildern des von Heron beschriebenen Automatentheaters schlies- 
sen ; vgl. p. 264 (Thcvenot): oiBev ifxtveTo ev t«T> idvax 1 xXtjv zips; Y £ YP ac I*i A ^ y9u 
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xs'i 0»Xx33Y];. Denn wenn auch Heron von Alexandria erst im II. Jahrhundert 
n. Chr. gelebt hat (Diels, Sitzungsber. der Herl. Akademie 1893, 106; Deutsche 
Litteraturzeitung, 1895, 43), so geht doch seine Beschreibung des mechanischen 
Theaters auf Philon von Byzanz, einen Schriftsteller der späteren Ptolemäerzcit, 
zurück (Prou, Memoires pr£sent£s ä l’acadömie des inscr. I. Ser. T. IX, 1 884, 1 1 7). 
Auch der merkwürdigen Nachricht, Gramm, de comoed. p. XX, 2S Dübner, mag 
hier gedacht werden, da sie trotz mancher Unklarheiten doch wirkliche Kennt- 
nis hellenistischer Theatcrcinrichtungen zu verraten scheint: tv iaptvw xaipw xsXv- 
xsXfai Sxxivai; xarstr/.sui^eTO i, oxyjvt; xpuopifsi* cixo5;|x.A ( piaa'., xexsixiXpivnj xapax ixiz- 
p.aji xai äOsvai? Xsuxat; xat (xsXatvat; . . . £*.? tuxsv OaXäsair;; xapxäp a' 3 oa . . . y?,? 
oipavsü ivaxiipiov xat xavxwv äxXw;. 

Als selbstverständlich dürfen wir es ferner betrachten, dass die Schwebe- 
maschine wie im IV. Jahrhundert so auch in jüngerer Zeit bekannt war. Sie ist 
den Erklärern der Tragiker wohl geläufig und auch im Automatentheater der 
späthellenistischen Zeit nachgeahmt — oder richtiger, wie das die Beschaffenheit 
der Marionetten notwendig macht, durch eine entsprechende Vorrichtung ersetzt 
(R. Schöne, Arch. Jahrbuch V, 76). Am Schlüsse von Plautus «Amphitruo» er- 
scheint Jupiter (V. 1143) von Donnerschlägen angekündigt über dem Hause, da 
er sich nunmehr, ganz ähnlich wie Dionysos am Schlüsse der «Bakclicn», als 
Gott zeigt; und wenn er V. 1143 sagt: ego in caelum migro, so erinnert auch 
das an Wendungen, wie Eurip. Her. für. 872, Troad. 72, Orest. 1683. Dass ver- 
mutlich auch die Worte des Jupiter V. 863 (in super iore qui habito cenaculo) auf 
solche Spiclvorgänge hindcuten, ist schon S. 226 bemerkt. Die göttlichen und 
allegorischen Personen, die in den Komödien Menandcrs und seiner Zeitgenossen 
die Prologe sprachen, ‘’EXeyyo;, ’AVjp, Nv;, ’ApxxeOps; u. a. (vgl. zuletzt 

Leo, Plautinischc Forschungen, 192) erschienen in der Regel gewiss ebenfalls in der 
Höhe, während sie bei Plautus vermutlich alle auf dem gewöhnlichen Spielplatz 
auftraten. Diese den Prolog sprechenden Personen sind daher mit Recht den am 
Schlüsse der Tragödien auftretenden Göttern gleichgestellt worden, vgl. Euanthius, 
de com. p. 6 , 4, R. : deinde Ossi; äxö [Mjyavifa, id est dcos argumentis narrandis 
machinatos ceteri Latini ad instar Graecorum habent, Terentius non habet. 

Dass die altübliche Form der Schwebemaschine bis in die Kaiserzeit hinein 
fortbestand, darf man aus dem Spottwort bei Dio Cassius (LX, 35) schtiessen : 
ffn; T9v KXaiiäisv äyxiciTpip et? tsv cipavbv ävevvjyOiJvai (vgl. Crusius, Philol. 48, /OO ). 

Über die Verwendung anderer Maschinen — von der Donnermaschine und 
ähnlichen Vorrichtungen können wir hier abschcn — geben die schriftlichen Nach- 
richten keine zuverlässige Auskunft. Dass «Ekkyklemata» irgendwelcher Art den 
hellenistischen Gelehrten von ihrem Theater her bekannt waren, möchte man aus 
den oben S. 235 erwähnten Nachrichten entnehmen. Ob der d^Xtxtpa, mittelst 
derer in Herons Puppentheater Schiffe über das Meer hingezogen wurden (p. 272, 
Thev.), in grossen Theatern eine ähnliche Maschine entsprach, wissen wir nicht. 
Die ei*Ü5Tpxi, die in der dclischen Inschrift (s. o.) um 270 v. Chr. erwähnt wer- 
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den, bleiben in ihrer Bedeutung unklar, obwohl sie in der jüngeren Literatur auch 
sonst genannt werden, so bei Polybius XI, 5, 8: vuvi 3 s... yeysiazi xstrapstve T;, Ti*; 
tÜ’/yj; «Üsirsp £ittTr, 3 s'; lz\ t r,v spniJTpav ivaSiJasSÜsr,? ttjv yjp.eT^pav acyvstav, und Cic. de 
provine. eonsul., 6 : qutbuscum tarn in exostra helluatur, antea post siparium 
solcbat; vgl. Poll. IV, 129; Cramer, Anecd. Paris. I, 19 (Arnold, Rötn. Theater, 18). 

Über das von Pollux beschriebene Stropheion und Hemikyklion enthalten wir 
uns aller Vermutungen, ebenso über die Vorrichtungen, die es den Schauspielern 
ermöglichen sollen, aus unterirdischen Räumen emporzusteigen. Doch mögen die 
Angaben des Pollux (IV, 131) hier eine Stelle finden, da sie auf die Orchestra als 
Spielplatz hinweisen : tw 3 s lfjuixuxXtw tb piv T/f,xx svspta, f ( 3 s Bis t; xati ttjv spyr,- 
srpav, i, 3 s ypsta Svj/wiv rtippw tiva Tijp ttsasu); tsitsv f, t 33; ev OaXaTtr, v^yspivs»; . . . 
(132) at 3 s yapMvist x/.Ijj taxs?, xaii ti; ix twv s 3 m>.twv xaOiSiu; xstjxsvat, Ta si’ 3 u>Äa 
iz' aittov ävazip.as’jsiv' Ta 3 s ävaTnsapaTa, ts pfv estiv sv t?, crxyjvf, w; zsTapov ivsXOstv 
f, T013ÜT3 v ti zpiawsov, T3 3 s Ttspt T3Ü? ävaSaOpsü; äp’ o»v ävefaivov ’Epivvusp. 

Allerdings muss es bei diesen wie bei manchen anderen Nachrichten der Gram- 
matiker fraglich bleiben, in wie weit sie aus dem wirklichen Theaterbrauch der 
jüngeren Zeit geschöpft sind, und in wie weit sie durch (richtige oder irrtümliche) 
Rückschlüsse aus den Dramen und aus Anspielungen der Komödien abgeleitet 
sind. Und im Hinblik auf die Unsicherheit dieser Angaben über das Maschinen- 
wesen muss auch die Frage offen bleiben, ob etwa schon in den grossen, reich aus- 
gestatteten Theatern der hellenistischen Städte, z. B. in Alexandrien, ein ähnlicher 
hoch gelegener Spielplatz bekannt war, wie ihn die Theatervorgänge der römi- 
schen Kaiserzeit voraussetzen, oder ob dieser Fortschritt der Theatereinrichtung 
erst in der Zeit der römischen Herrschaft gemacht worden ist. 

Wir haben es bisher vermieden, bei unserer Untersuchung über das helle- 
nistische Theater auf die erhaltenen Bauten Rücksicht zu nehmen. Wir wollen nun 
darangehen zu prüfen, wie sich diese zu den Spielerfordernissen der jüngeren Dra- 
men verhalten, indem wir die zwei Bautypen dieser Epoche, das lykurgische Thea- 
ter und das Theater mit Stcin-Proskenion, zunächst gesondert betrachten. 

Es ist einleuchtend, dass im athenischen Theater des IV. Jahrhunderts ein 
Zusammenspicl von Chor und Schauspielern nur dann möglich war, wenn wir den 
freien Raum zwischen den Paraskenien als Standplatz der * Schmuckbauten be- 
trachten, wie wir das schon für die Skenenanlage des V. Jahrhunderts voraussetzen 
mussten, vgl. S. 255. Dieses lykurgische Spielhaus ist aber, wie cs scheint, Jahr- 
hunderte lang unverändert geblieben, denn das steinerne Proskenion stammt ver- 
mutlich erst aus der sullanischen Zeit, vgl. S. 82. Nun ist es wohl von vornherein 
selbstverständlich, dass der Bau im III. und II. Jahrhundert in derselben Weise 
benutzt worden ist, wie im IV., dass also auch damals vor dem Proskenion (mö- 
gen wir nun dabei an eine «scaena ductilis» oder an einen Holzbau mit Pinakcs 
denken) gespielt worden ist. Ohne Zweifel sind im athenischen Theater damals 
keine anderen Komödien und Tragödien aufgeführt worden als beispielsweise in 
Delos. Da nun aber hier, nachdem im Jahre 282 ein mit Pinakes ausgestattetes 
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Proskcnion errichtet worden war (Bull. hell. XVIII, 162), im Jahre 279 an den 
Aufführungen der Komödien und Tragödien nachweislich ein Chor teilgenommen 
hat (Bull. hell. XIV, 397), so muss dieses mit einem Pinakcs • Proskcnion versehene 
Theater den gleichen Zweck erfüllt haben wie das lykurgische Theater, d. h. man 
muss in Delos wie in Athen vor dem Proskcnion gespielt haben. Dazu kommt, 
dass ungefähr in der gleichen Epoche in Megalopolis vor einer tscaena ductilis» 
gespielt worden ist (S. 139), und cs ist klar, dass die Schauspieler nicht in dem 
einen Theater in der Höhe auf dem Proskenion, in dem anderen in der Orchestra 
vor der Schmuckwand aufgetreten sein können. 

Entspricht aber, so wird man fragen, jene steinerne Pinakeswand, deren 
Aufbau wir in Oropos, Delos und Epidauros noch bis in alle Einzelheiten ken- 
nen lernen, den von uns soeben dargelegten Anforderungen, die von den helle- 
nistischen Dramen an die Ausstattung des Spielplatzes gestellt werden ? Da be- 
darf es wohl zunächst kaum eines Beweises, dass j'ener hallenartige Vorbau den 
Erfordernissen der neueren Komödie sich auf das Beste unpassen lässt. Wir sahen 
vorhin, dass eine Gruppe von Häusern — in der Regel drei — der üblichste Spiel- 
hintergrund der Komödie ist. Das Stein -Proskenion aber lässt sich sehr wohl 
als Nachbildung mehrerer kleiner, flachdachiger Spielhäuser auffassen, die vorne 
mit Halbsäulen geschmückt sind. In der That hat eine neue Untersuchung des 
Proskenion von Delos ergeben (s. Abschnitt VIII), dass die Vorderwand in drei 
Teile, deren jeder eine Thüre hat, gegliedert werden konnte, so dass der ganze 
Bau in diesem Falle ein grösseres Mittelhaus und zwei etwas kleinere Nachbar- 
häuser darstellte. Das dclische Stein -Proskenion giebt also jenes typische Stadt- 
bild wieder, das die plautinischcn Prologe als Spiclhintergrund der jüngeren Ko- 
mödie erschlossen lassen, Menaechm. 72 : haec urbs Epidamnus est, dum Iiaec 
agitur f abu/a : quando alia agetur, aliud fiel oppidum ; Trucul. 1: perparvam 
partan postulat Plautus loci de vostris magnis atque amoenis moenibus, Athcnas 
quo sine arc/iitectis conferat . . . Athenis tracto(l) ifa ut hoc est proscacnium, 
tantisper dum transigimus haue comoediam, vgl. Rud. 32 ; Mil. glor. 88. Die Ta- 
feln an den Ecken der Proskcnien mochten in den griechischen Theatern Bilder 
tragen, die für die einzelnen Städte verschieden waren und die Aufgabe der 
Periakten erfüllten. Ob die den Wänden Vorgesetzten Säulen genau den Bürger- 
häusern der Wirklichkeit nachgcbildet waren, brauchen wir hier nicht zu unter- 
suchen, denn dass die im Theater dargestelltcn Häuser wirklich mit Säulen ver- 
sehen waren, ist durch das Tcrracottarelief, das in einem ergänzten Exemplar 
bei Schreiber, Culturhist. Bilderatlas I, Tafel III, 4 und auch sonst oft abgcbildct 
ist (s. Abschnitt VI), gegen jeden Zweifel sichergcstcllt. 

Das steinerne Proskenion ist in einer Zeit geschaffen worden, wo Komö- 
dien weitaus häufiger aufgeführt worden sind als Tragödien ( s. o. ). Darum ist 
cs natürlich, dass der Bau in erster Linie den Erfordernissen der Komödie ent- 
sprechen soll. Aber es sind doch auch gerade für Delos Tragödicnauffuhrungen 
während des ganzen III. und II. Jahrhunderts bezeugt, vgl. Bull. hell. VII, 113 nr. 
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VUI aus 261 und nr. X aus 203 v. Chr., Bull. hell. IX, 147 aus 172 v. Chr. ; auch 
die Pormel : lI-:sX;p.atwv tm iywvt tw epw~<ii, oiav st TpaywSsi äyum^ümat, in einem 
Beschluss des Insclbundcs (Bull. hell. IV, 323, aus dem Ende des III. Jahrhunderts) 
bezieht sich wohl auf Delos, und Ende des II. Jahrhunderts hat dort ein Diony- 
sios seine Mitbewerber, tsä^ xwi xpa y*‘* 5 uov xxl sarjpwv, besiegt (Bull. hell. 

XIII, 372). Es muss also das steinerne Proskcnion doch auch für Tragödien einen 
geeigneten Spielhintcrgrund geboten haben. Nun könnte man sagen, dass die 
Zuschauer die Schmuckwand als eine rein conventionelle Vorrichtung betrachte- 
ten und bereit waren, die kleinen Häuser, wenn der Dichter cs forderte, auch 
als Paläste oder Tempel gelten zu lassen. Ich glaube aber, dass es doch auch 
möglich war, mittelst des steinernen Proskenion einen höheren Grad von Wirk- 
lichkeitsschein zu erzielen. Man konnte z. B., wenn an dem Spielplatz ein Tem- 
pel dargestellt werden sollte, dieser Anforderung in der Weise genügen, dass 
man entweder vor der Mitte eine etwas höhere Tempclfassadc aus Holz aufbaute, 
oder aber einen Teil des Proskenion etwa in der Länge von 3 oder 5 Inter- 
kolumnicn durch Entfernung der Pinakcs als offene Halle erscheinen Hess und 
darüber auf dem Proskeniondache einen Giebel aufsetzte. Wollte man aber einen 
grossen Palast darstellen, so konnten alle Interkolumnien geöffnet werden, so dass 
das Proskenion als eine vorgelegtc offene Halle an dem dahinter befindlichen, 
höher ansteigenden Hauptbau erschien. 

Wo endlich, wie im Satyrspiel, ein landschaftlicher Hintergrund erforderlich 
war, da konnten, falls man nicht eine bemalte Wand davor stellen wollte, in die 
Säulenzwischenräume Pinakes mit entsprechenden Gemälden eingelassen werden. 
An die Halbsäulen und das Gebälk der Wand war man wohl längst so sehr 
gewöhnt, dass man durch diese conventionellen Zuthatcn in der Illusion sich nicht 
stören licss, sonst konnte man wohl auch leicht die Architekturglieder in irgend 
einer Weise verkleiden. 

Diese Auffassung der Pinakcs wand scheint sich auf das Beste dem Bilde 
cinzufügen, das wir von der Theatermalerei der hellenistischen Zeit auf Grund 
anderer Thatsachen gewinnen können. Wie wir vorhin sahen, wurde seit dem IV. 
Jahrhundert in der Tragödie wie in der Komödie die Schmuckwand des Hinter- 
grundes immer gleichförmiger, während andererseits die für Theaterzwecke ver- 
fügbaren Mittel immer knapper wurden. Man suchte daher, um nicht jedesmal 
das Proskenion neu aufbauen zu müssen, ein für alle mal einen Hintergrund 
von typischer Geltung herzustellen. Das konnte in zweifacher Weise geschehen. 
Man konnte eine Anzahl verschiebbarer Wände schaffen (scaenae ductiles), die 
nach Bedürfnis vor die Vorderwand des Spiclhauses gezogen wurden, oder aber 
man baute einen bleibenden Rahmen auf und setzte darin Füllbilder ein, die 
ausgewechsclt werden konnten, wenn es nötig war. Diesen Bestrebungen kamen die 
Fortschritte der hellenistischen Malerei zu gute, indem jetzt hinter der perspccti- 
vischcn Darstellung auf glatter Fläche die körperliche Nachbildung der Bauten 
immer mehr zurücktrat. Dazu kam, dass man im Theater nicht mehr wie im V. 
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Jahrhundert strenge Nachahmung der Wirklichkeit erstrebte, sondern einer mehr 
phantastischen Richtung huldigte, wie die Geschichte, die Vitruv VII, 5, 5 von der 
Skene des Apaturius erzählt, und pompejanischc Wandgemälde, die unter dem 
Einfluss der Theatermalerei stehen (s. Abschnitt VI), erkennen lassen. 

Das Proskenion mit Pinakes und die beweglichen Schmuckwände sind also aus 
den gleichen Bedingungen heraus entstanden und dienen den gleichen Zwecken- 
Im III. Jahrhundert hat man bald dieser, bald jener Einrichtung den Vorzug ge- 
geben. Wenn in den Inschriften von Delos in den Jahren 290 und 282 Proskc- 
nia mit Pinakes genannt werden, dann aber im Jahre 274 das Spielhaus, wie es 
scheint, wieder von Grund auf neu gebaut und darin mehrere sxrjvat hergestellt 
werden, so ist das vielleicht dahin zu erklären, dass man erst einen Versuch 
mit Pinakcs-Proskcnicn gemacht hatte, dann aber zur Einrichtung beweglicher 
Schmuckwände (exKjva’t) übergegangen war, um in späthellenistischer Zeit das heute 
noch teilweise erhaltene steinerne Proskenion zu errichten. Im II. und I. Jahrhun- 
dert vor Chr. sind die steinernen Proskcnien in den Städten Griechenlands fast 
allgemein üblich geworden, weil sie dauerhafter und daher auch billiger waren 
als die leicht abnutzbaren beweglichen Schinuckwändc, für die man besondere 
Magazine bauen musste. In den reichen hellenistischen Königsstädten haben sich 
aber die verschiebbaren Schmuckwände, wie es scheint, noch länger erhalten ; 
denn von dort her sind sie vermutlich zu den Römern gelangt. 

Es würde nun noch erübrigen, die Frage zu erörtern, in wie weit Vitruvs 
Angabe über das Spiel oben auf dem Proskenion mit den Erfordernissen der 
hellenistischen Dramen sich vereinigen lässt. Dass überall dort, wo den Chören 
noch ein Anteil am dramatischen Spiel zuficJ, ein derartig erhöhter Standplatz 
der Schauspieler undenkbar ist, braucht nach dem Vorhergesagten nicht neuer- 
dings nachgewiesen zu werden. Aber auch viele Auftritte der plautinischcn Lust- 
spiele, so namentlich die S. 269 erwähnten Symposien, lassen sich auf dem schma- 
len hellenistischen Proskenion nicht durchführen, da der Vorplatz des Hauses 
und die vor ihm hinlaufendc Strasse zusammen einen Spielplatz von mindestens 
4 — 5 Meter Tiefe erfordern. Diese Vorgänge wären aber auf dem Proskenion 
auch dann nicht darstellbar, wenn sie, wie man angenommen hat, in den griechi- 
schen Originalkomüdicn nicht auf der Strasse, sondern im Innern des Hauses 
(das durch Wcgzichen der Vorderwand sichtbar gemacht wurde) sich abgespielt 
haben sollten; denn in diesem Falle würden die in der untersten Reihe in der 
Nähe der Skene sitzenden Zuschauer bei einer Bühnenhöhe von 10 — 12 Fuss 
von dem ganzen Symposion so gut wie nichts gesehen haben. Die aus anderen 
Thatsachen abgeleiteten Erwägungen aber, welche Vitruvs Angabe zu widerlegen 
oder doch wesentlich einzuschränken geeignet sind, werden wir besser im Zu- 
sammenhang des VII. Abschnittes darlegcn. 


(E. R.) 


V. ABSCHNITT. 

DIE GRIECHISCHEN BEZEICHNUNGEN 
FÜR DIE TEILE DES THEATERS. 

In den Worten steckt oft ein Stück Geschichte, das nicht nur die Sprach- 
wissenschaft angeht. Die Entwickelung, welche im Laufe der Zeiten die Grund- 
bedeutung eines Wortes genommen hat, spiegelt auch die Schicksale der damit 
bezcichneten Dinge wieder. Und umgekehrt kann die geschichtliche Betrachtung 
eines Namens zu keinem Ziele kommen ohne Kenntnis der betreffenden Dinge 
und ihrer W andlungen. 

Es mag nun freilich gerade auf dom hier zu behandelnden Gebiete ein 
missliches Unterfangen scheinen, die Geschichte der Bezeichnungen für die Denk- 
mäler und die Beschaffenheit der Denkmäler für das Verständnis der Namen 
fruchtbar zu machen. Denn in den wissenschaftlichen Arbeiten über das Thea- 
ter herrscht über den Zweck der Bauteile wie über den Wortsinn ihrer Namen 
vielfach eine solche Meinungsverschiedenheit, dass man in einigen Fällen noch 
nicht einmal über die Art, wie die einzelnen Namen zu den Dingen in Beziehung 
zu setzen sind, zu einer Einigung gelangt ist. 

Aber umsomehr muss jetzt, wo wir aus den Fundthatsachcn soviel Neues über 
die Geschichte der Denkmäler gelernt haben, der Versuch gemacht werden, die 
schriftlichen Zeugnisse über die Bezeichnungen der Theateranlagcn geschichtlich 
zu ordnen. Ansätze dazu sind in den neuesten Schriften über das griechische 
Theater schon mehrfach gemacht worden, insbesondere für die Geschichte des 
Wortes OuixO.rj, dem man, seit Wieseler darin den Namen eines Chorgerüstes 
wiedergefunden zu haben glaubte (s. Abschnitt VIT), erhöhte Aufmerksamkeit 
zugewendet hat. In weiterem Umfang hat neuerdings W. Christ den Bedeutungs- 
wechsel einiger, auf das griechische Theater bezüglicher Ausdrücke darzulegcn 
unternommen (Fleckcisens Jahrb. f. dass. Philologie 1894, S. 27 f.), wobei er aller- 
dings zu Ergebnissen gelangt ist, die in einigen Hauptpunkten mit den hier 
vertretenen Anschauungen nicht übereinstimmen. 

Den Zwecken dieses Abschnittes lag es fern, eine vollständige Sammlung 
aller der Stellen zu geben, wo vom Theater und seinen Teilen die Rede ist. 
Es konnte sich hier nur darum handeln, die Bedeutungsentwickelung der ein- 
zelnen Worte in ihren verschiedenen Stufen festzustellcn und durch einzelne 
Beispiele zu erläutern. Und es mag gleich im Voraus zugestanden werden, dass 
auch bei den gewählten Beispielen noch mehr als einmal Zweifel darüber ge- 
stattet sind, ob ein Wort im engeren oder weiteren Begriffsumfang zu verstehen 
sei. Wenn cs hier oft so schwierig ist, ein sicheres Urteil zu gewinnen, so liegt 
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dies vor allem an der eigentümlichen Beschaffenheit der Überlieferung, der wir 
bei allen Untersuchungen über das alte Theater gegenüberstehen. 

Wie es uns, wenn wir vom Theatcrspicl vergangener Zeiten reden, leicht 
begegnet, die uns geläufigen Einrichtungen des heutigen Theaters in die Ver- 
gangenheit zu übertragen, so ist es auch den Schriftstellern der hellenistischen 
und der römischen Zeit ergangen. Wissentlich oder unbewusst haben sie dem 
Bilde des jüngeren Theaters, das ihnen vor Augen lag, ihre Vorstellungen über 
den Spielplatz älterer Zeiten angepasst. Insbesondere gilt das von den Erklä- 
rungen, welche die Grammatiker und Scholiasten der Spätzeit uns vermittelt haben; 
hier liegen oft verschiedene Schichten gelehrter Ergebnisse über- und durch- 
einander, die zu scheiden nicht immer möglich ist. Vielleicht werden cindringcndc 
Untersuchungen der Quellcnvcrhältnissc und des Sprachgebrauches über manche 
Punkte einmal grössere Klarheit schaffen, als sie bisher erreicht werden konnte. 

Wir haben uns darauf beschränkt, im Folgenden jene Thcatcrausdrückc zu 
behandeln, die für die Kenntnis des Theaters und seiner Geschichte von Belang 
sind ; wir durften daher die Namen untergeordneter Bauteile, die in den gang- 
baren Handbüchern genügend erörtert sind, ganz übergehen und brauchten die 
lateinischen Namen auch nur dort hcranzuziehen, wo sie das Verständnis der 
Theateranlagen und ihrer griechischen Bezeichnungen zu fördern geeignet schie- 
nen. Um in der Anordnung des Stoffes wenigstens cinigermassen dem Werde- 
gang des Schaugebäudes gerecht zu werden, empfahl es sich, zuerst die Namen 
für den Tanzplatz und den Zuschauerraum, dann die für die Skcnc und ihre 
Teile, zuletzt die Bezeichnungen des Spielplatzes im römischen Bühnentheater 
zu besprechen. 

l. ’O p yi, 3 z p x . 

’Opy^axpa ist der kreisrunde Tanzplatz, der auf der einen Seite von dem 
Zuschauerraum umschlossen wird. Dieser Name verblieb dem Platze auch, nach- 
dem er im römischen Theaterbau in zwei Hälften von ungleicher Bodenhöhe 
zerschnitten war. Die ticferliegende, den Zuschauern benachbarte Kreishälfte ist 
in griechischen Theatern (soweit hier überhaupt die römische Bauform angewen- 
det worden ist) vielleicht noch zu chorischcn Aufführungen benutzt worden ; ihr 
verbleibt der Name Orchestra auch noch im Gegensatz zu dem erhöhten Spiel- 
platz der Schauspieler, den man als Sprechplatz, Xoyetov (s. u.), bczeichnetc, vgl. 
Phot, spy^ffxpa, Tipürav sxXr,0r, iv äycpä, elxa xai xoü Qsaxpcu xa xxtüj f,|MX'jxXtov. 
Während aber die Griechen diese tiefer gelegene Kreishälfte auch xaviixpa nennen 
(s. u.), verbleibt ihr merkwürdiger Weise bei den Römern, wo sie nicht als Tanz- 
platz, sondern als Zuschauerraum benutzt wurde, durchwegs der Name orc/n'Stra, vgl. 
ausser den oft angeführten Beispielen aus römischen Schriftstellern, CIL. X, 1443 
(Herculaneum): theatrum orchestram (das Spiclhaus stammte also aus einer anderen 
Bauperiode); IX, 4133 (Acquiculum) : orchest\ram straverunt, podium et tribunal. 

Aber auch der römischen Bühne wird, da sie die eine Hälfte des alten Tanz- 
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platzcs einnimmt, gelegentlich von den Griechen der alte Name spyr.jxpa belassen, 
während sie bei den Römern immer als pulpitutn bezeichnet wird. Vgl. Suidas, 
Ktym. m., Schol. Gregor. Naz. (Herrn. VI, 490): fxsxx Je xr,v «xvjvyjv eiOO? xai xä xapa- 
<jxr ( via, f, :pyr,:rxpa' ajxnj 3£ eaxiv i xiss; 5 ex cravß« ov eywv xs fJa?s?, i?' oZ Öeatpi^ouatv 
ei p.t[x:t, Cramer, Aneed. Paris. I, 8, 15: exesJäv Je ei? xr,v spyr,(rxpav eitrijpyeio, f,v Jr, 
xa': Xsyefov xaXsvsiv, I, 9, 26: öpyr ( 3xpav, f,v esasav xa: Xeyetov, Gramm, de cotnocd. 
VH, p. XVII, Dübncr: i yepb; i xwjjuxs? ew^yero ev xf, ipyr,sxpa 79 v5v Xeyo|i£vo> Xs- 
yetw, (Argum. Arist. Nub. I). Diesem Sprachgebrauch schlicsst sich Isidor Origg. 
XVIII, 43 an, wenn er sagt : scannt au tan erat locus intra theatrum in tnodum 
dotnus instructus cum />ul/>ifo, t/ui pulpitus orchestra vocabatur, tibi cantabant 
comici et tragici atque saltabant histriones et tnitni. 

2. 0 u |x i X r, . 

0y|*eXr) (von OtJeiv) bezeichnet die Opferstätte, den Altar. Im engeren Sinne 
wird das Wort für einen Teil des Altars gebraucht in der dclischen Inschrift Bull, 
hell. XIV, 397 (aus dem Jahre 279): xv;v OyjjdXrjv xs5 ßtuptei xs5 ev 7$ vr,3< ; > xsvtäaavx:. 
Die Ov;jiXr, im Theater ist der in der Orchestra stehende Altar, vgl. Poll. IV, 123: 
V; Je Jpyr,3xpa xo5 y;psü, ev f, xat v; OjpiXv; ette ßijp.a syja efxe ßu>ni;, denn so wie 
jeder andere mit Trittstufe versehene Altar kann auch dieser als (ji^a dienen. 
Insbesondere ist die QupiXv; der Platz des Flötcnbläsers, vgl. Kaibcl Epigramm, 
p. XIII, 474 a (Sparta) : cüxlxi xaT$ OuplXai; xaT; euoxesavii? xapeJpeüw xepxvä {x^Xyj 
xeXaJüv x:T? XiyupotJi -/opc:?. Aber nicht nur die Musiker, sondern alle musischen 
Künste haben an der 0'j;/eXv; ihren Platz, auch die Rhapsoden (Kaibcl Epigramm. 
101) und die Paroden (Athen. XV, 699 a). Wo der Altar einer grösseren Stand- 
stufe ermangelte, konnte daneben ein besonderes ßtjpLa aufgestcllt werden, auf das, 
wie es scheint, ebenfalls der Name Oj]j.£Xr ( übertragen wurde. 

Eine OupiXvj kann natürlich auch dort errichtet werden, wo kein Schauspielhaus, 
keine Skene besteht. So giebt cs in dem knidischcn Heiligtum, das in dem Epi- 
gramm Kaibcl 781 beschrieben wird (Benndorf, Samothrake II, 84), eine äoiJstaiv 
OujjdXr,. Und dasselbe meinte vielleicht der Gewährsmann des Plutarch, Sulla 19: 
xa ix ivixia xt;? f ( yev ev 0^5at? xepi xy;v OtJixiseiav xpr ( vy;v xaxasxeuäaa? Ou|a£Xy;v. 

Der Name Oup-iXn], Opferstätte, ist sodann vom Altäre auch auf den umgeben- 
den Platz ausgedehnt worden ; für diese Dehnbarkeit des Wortes ist ausser dem 
Sprachgebrauch der Tragiker die Thatsachc bezeichnend, dass in I'.pidauros die 
Tholos OujjteXr; benannt werden konnte. Schon I’ratinas scheint QypiXr, in solchem 
weiteren Sinn verwendet zu haben, wenn er sagt (Egm. 1 B, Athen. XFV, 617 c): 
xt; 0 OipvSs? cJe ; x{ xiJe xä yspeupaxa ; xt; tifipi? epioXev ex: AicvuatäJa xoXuxa- 
xaya Ou;x e'Xav ; 

Häufig werden und oxTjvf, als die Wahrzeichen von Musik (im weite- 

sten Sinne) und Dramatik einander gcgcnübergcstellt. So wird in dem Ixpigramm 
des Simmias (Anth. Pal. VII, 21, Bcrgk, PLG. III, 497) der Epheu bezeichnet als 
OupiXv;« xai ev sx^vljsi xeOr^Xw; ^Xataö; Ayapvlxr;; xtsai?, weil er sowohl die musi- 
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schon wie die dramatischen Sieger der dionysischen Spiele auszeichnet. Eine 
ähnliche Gegenüberstellung scheint in dem Epigramm des Iledylos (auf den Flö- 
tenspieler Theon) vorzuliegen, Athen. IV, 176 c (Preger, Inscript, metr. 43), wo 
wohl (mit Bergk ) zu lesen ist: idptov x^v OjpiXr.civ yipi;. Damit darl man das 
späte Epigramm auf die Mime Basilla in Aquileia (CIG. 6750, Kai bei Epigramm. 
609) vergleichen : 2 :$av ^(i>vr,sacav £v axxjvarci Xa6:0sa xjivtoIyj? äpsxtj^ £v |A£S|*ci;, £txa 
ycpslai xsXXäxi? h OupiXai$. 

Mit besonderer Vorliebe wird das Adjectiv OjjxsXixb; von den nicht dra- 
matischen musischen Künstlern gesagt, vgl. Isidor. Origg. XVIII. 47 : thymeli - 
ci autem erant musici scenici, qui in organis et tyris et citharis praecinebant et 
dicti thymelici, qnod olim in orchestra Staates cantabant snpra pn/pitunt, quod 
thymclc vocabatur. Schon im IV. Jahrhundert werden die 6u[AsXixcl aywvs; den 
skcnischcn entgegengesetzt, vgl. Stratonikos bei Athen. VIII, 359 b: yup.vixov? cs 
äyw*at$ äiauO^Twaav llXstsi, KopivOist 2 s OjjasXixcu;, ’AOijvatei 2 c cxr,v»xs! 5 $. Und der 
Zuruf OunsXixiv i'Oi (aaxap ?iXcsa:v(.>; si; Iptv (Fragm. adesp. lyr. 107, p. 723 Bergk), 
der £x xüv xaXoupivuv AcXftxiöv (Choeroboscus cd. I Iocrsehelmann, in Studcmund, 
Anecdota p. 84) entlehnt ist, gilt offenbar einem Teilnehmer des musischen Py- 
thien - Wettkampfes. 

Der äywv Ics-vOio; OupieXtxc;, der im III. Jahrhundert v. Chr. an den Museen 
von Thcspiai neugeordnet wurde, steht den epischen Dichtern, den Auloden 
und Auleten offen (CIGS. 1735), und ebenso wird der Agon der apollinischen 
Ptoia in Akraiphia, der nur musische, keine skenischen Agone umfasst (CIGS. 
4147), als GojasXixb; bezeichnet (CIGS. 4137). Vitruv V, 7, 2 berichtet, dass von 
den Skenikern die Thymeliker geschieden würden, quod . . . suas per orchestrani 
praestant actiones. Die Akten der Saecularspiele vom Jahre 17 v. Chr. (Ephem. 
epigr. VIII, 225 f.) erwähnen [ludos]graccos thymelicos in theatro Pompei h. ///, 
graecos asticos (das sind dramatische Spiele) in theatro, quod est in circo Fla- 
minio, und eine Inschrift von Aphrodisias aus neronischer Zeit (CIG 1820) be- 
lobt eine Festgeberin, sv t£ xöT^ Gu(jlsXixc?{ xat sxr ( vixcr? äyüciv xä xtpwxsysvxa iv xi) 
Ada ixpaajaaxa auxr,v zptöxu; äyayoficav. 

Eine noch weitere Bedeutung scheint das Wort Oujj^Xy; in einigen Wendungen 
anzunehmen, in denen man es am liebsten im allgemeinen Sinne von «Spielplatz» 
fassen möchte, so wenn cs in einem Epigramm auf die Muse Thaleia (Anth. 
Pal. IX, 505) heisst : ep ya 2 s pojTÖiv sj-/ bci'wv OvuiXxici ftXaxpsxzXsiaiv «O-jpw, oder 
wenn Alkiphron (II, 3, p. 240 Bcrgl.) den Mcnandcr sagen lässt: 2p*jA2TCupystv xi 
xaivcv ixijclat; OuiuXat;. Freilich kann hier sowohl wie in den Worten des 
späten Epigramms, mit denen Alkibiades den Eupolis höhnt, ßaixxst; ja’ sv Ou- 
(*tXr,5iv, eyw 51 cs xu|Aaci icovxou (Schob Arist. III, 444', auch schon an die späte 
Verwendung des Wortes im Sinne von « Bühne » gedacht werden. 

Während nämlich QyuiXt; und QupeXixbc bis in die letzte Zeit des Griechentums 
für die Bezeichnung des Orchestra- Altars und der an ihr abgehaltcncn musischen 
Aufführungen üblich bleibt, findet sich daneben seit der Kaiserzeit QupiXx; auch 
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in der Bedeutung Bühne verwendet, so dass Theaterdichter oder Schauspieler als 
o! asb t>!; OjjjT/.r,; bezeichnet werden (I’lut. Alex. 67, Dcmetr. 12, Luc. Salt. 76}. 
Dieser Bedeutungsübergang lässt sich auf verschiedene Weise erklären. Es kann 
der Name OjjasXv; (ebenso wie der Name Orchestra) vom Tanzplatz auf die römi- 
sche Bühne übertragen worden sein ; oder aber es hat die Thatsache, dass in 
den Bühnentheatern die Musikanten oder die Thymeliker in der Regel auch 
ihren Hatz auf der Bühne hatten, dazu geführt, den Namen des Standplatzes 
der Musiker auf das Logeion zu übertragen ; endlich hat vielleicht auch der 
Umstand, dass der Altar jetzt in einigen Theatern auf der Bühne seinen Platz 
erhielt, bei dieser Namensübertragung mitgewirkt, vgl. Suid. s. v. jxyjv^ : . . . cjti 
jaexz xr ( v sp yifaxpav (Bühne) ßujAS; xsiJ Aisvv«u, 5; xaXetxai OjjAiXv; sapä xö Ojsiv* jastz 
3« xr,v OupiXvjv xsvkrxpa. 

Dieser Gebrauch von OupiXr, findet sich mehrfach in den Aristophanes - Scho- 
lien, vgl. Av. 673 : ü>; ev O’jpiXr, y'xp spcswssTsv ijjijXOEv eyeusjt (da der Flötenspieler 
in der Rolle der Prokne auf der Bühne erscheint, trägt er eine Maske), Eq. 149: 
w; ev Ot>|AiXr, Bs Tb ävaSatv«, Eq. 482 : tb [aev KXiwvs; Ti); OjpiXy;; ösEljijXOav spsjw- 
ssv, Eq. 5 ! 9 : c«sv f®-? v£si$ yat psvxx; ist xwv sjujxwv aal |atj ts?; äpyatsi? xat si; trjv 
Guja£Xv;v sapuOst spwxov. Auch in der Erklärung, welche Timacus von ixp(6a; giebt 
(s. u.): siJYP-a xo ev xö> Osäxpw tiOe;aevsv... Öj|a£X») yxp ciBisw ^v, ist das Wort so zu 
deuten. In anderen Nachrichten dieser späten Erklärer wird man dagegen wohl 
an der älteren Bedeutung Orchestra festzuhalten haben, so wenn Ulpian zu De- 
mosthen. Mid. p. 532 sagt: sxsXsue y ap e vsjaj; . . . xov; cs äxtjAau? isiXa}A£zvsa6ai xf[; 
ytipb? xat i;xy-iv ix xfc (bjAiXt;?, vielleicht auch bei Suidas s. v. 5 a 6 Bs 5 ysi (Schob 
Ar. Pac. 715): ifcav Bi int xij; Oosa^Xvj? pa£Bsaipit xivi;, 5? xijs euxosptfaj IpiiXovTO twv 
Osaxwv. Häufig wird man im Zweifel bleiben, ob Oujae'Xij als « Bühne » oder als 
«Orchestra» (Spielplatz im allgemeinen) zu verstehen ist. Der Attikist Phrynichos 
hat daher das Wort seiner Vieldeutigkeit wegen ganz aus dem Sprachgebrauch 
verbannen wollen, p. 163, Lob.: Ojja^Xvjv... cl 2 s vvv ist tsü xssst» ev tw Osäxpw, iv w 
ajXrjxat xat xiOapwBet xat aXXsi xtvs$ ävt.ivt^cvxat, gü pivxst ivQa jaev xwptwBst xat TpaywJst 
«Ywvl^ovxai, Icyelcv ipsl?, iv Oa 2 i ot aiXvjxat xat 0? yepst ipyi,a tpav, javj \£y* 2 s Ou;AiXr ( v. 


3. IläpoBc;. 

Die säpcBsi sind, wie der Name besagt, die Zugänge, die von den Seiten 
her auf den Spielplatz führen. Darum heisst auch das Einzugslied des Chores 
irapsBs;. Als eine Skene erbaut worden war, blieb den seitlichen Zugängen in 
die Orchestra der alte Name, im Gegensatz zu den aus der Skene heraus- 
führenden «mittleren» Thürcn, vgl. Aristot. Eth. Nikom. IV, 1123: xat xwjawBsT; 
•/jpvjYwv iv xij sapiBw sopsupav ei;s£pwv wjssp o ! . Mey*P-??> Scmos von Delos (FHG. 
IV, 496) bei Athen. XIV, 622 c: s! 8i fxXXofbpoi. . . szpipysvxzt st |aev ex sapiBou, 
ci Bi xaxä p.£sa; xa? Oupa; (letztere sind die Thürcn der Skene oder des Proskc- 
nion). Bei demselben Gewährsmann findet sich auch der Name xuXwv für den 
Thorbau der Parodos (Athen. XIV, 622 b) : sl 3 s tOüpaXXoi xiytj 2 tä xsä iruXwvo; 
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EtasXOovxs;, cxav xaxa |a£oy)v xf,v spy^sxpav yfvwvxai, szi3Tp£?ouatv et? x 3 (Raxpcv, vgl. 
die Inschrift von Pergamon, Bd. VIII, N° 236 : ’AzcXXiSwps; . . . tsv zuXwva xai 
to iv aixü e;jLz£xa<j[ita Atovoow xaDr^eiAivi xat tu 3 r,p.w (oben S. 153 )- 

Als im römischen Theater die beiden Parodoi mit in den Skenenbau einbe- 
zogen waren, und nun neue Zugänge in die tiefer liegende Orchestra gebaut 
werden mussten (vgl. Abschnitt VIII), konnte der Name, da es jetzt zweierlei 
seitliche Zugänge gab, mehrdeutig erscheinen. Doch wird auch bei den Schrift- 
stellern der Kaiserzeit zäpc 3 c; noch schlechtweg von den seitlichen Orchestra-Zu- 
gängen gesagt, vgl. Plut. Arat. 23 : eztax^ira; 2s Tat; zapsoot; ixax^pwQrv x5Ü; ’Ayatsj; 
aixb; izb xij; sxrjvij; st; ptsoov zpoijXOs, Schob Ar. Eq. 149 (ävaSatvs swxrjp ziXet xat 
vwv pavsi;) iva, ?r ( Gtv, ix xi}; zapiSsu izt to Xsyetov äva£i) - Stä Tt ouv ix ttJ; zapo 2 o'j; 
toöto yap oix iva yxatov. Auch bei Poll. IV, 1 26 müssen unter den zapooot die 
unteren Orchestra -Zugänge verstanden werden, da er «rechts» und «links» von 
einem anderen Standpunkt aus als bei den Periakten scheidet und dann fort- 
fahrt: stosXOivTs; 3 s xaxa tyjv 5 pyr,erxpav izt xr,v oxyjvtjv ävaSafvouot 3 tä xXtptaxwv. Eben- 
sowenig liegt ein Grund vor, Poll. IV, 128 (ilj !xr,-/avr, . . . xsixat xaxa x»;v äptorspiv 
zapo 2 ov), wo links ebenfalls vom Standpunkt der Zuschauer aus gesagt ist (vgl. 
S. 233 und 256), das Wort anders aufzufassen. 

Im Gegensatz zu den Orchestra-Zugängen scheinen die auf die römische Bühne 
mündenden Zugänge als cl avw zapsJot bezeichnet worden zu sein. Unter dem 
Einfluss dieses Sprachgebrauches hat Plutarch von «oberen Zugängen» auch schon 
bei dem Theater des IV. Jahrhunderts gesprochen, wenn er (Dcmetr. 34) von Deine- 
trios erzählt: aixb; 3 i xaxa6ä; wozsp 0! xpaytiisot 2 iä xwv atvto zapiSwv, sxt p.aXXsv 
ixzs*X>JYPt^vwv Ttäv ’A 0 r,vatwv xr,v apyijv xoö XSyou zipa; izot^oaxo toö 2 iou; auxüv. 
Denn offenbar will er damit sagen, dass Demctrios nicht wie die anderen Be- 
sucher des Theaters durch die Eingänge der Orchestra, sondern vielmehr wie 
die Schauspieler aus der Thüre des Spielhauses hervorgetreten sei. 

Seltener begegnet der Ausdruck sfcr« 3 o;, den Aristophanes gebraucht bei 
dem Einzug der Wolken (Nub. 326: zapä xf,v etooSov) und der Vögel (Av. 296: 
oi 2 ’ I3sTv It’ IoO’ 6z’ auxtov zsxouivwv ttjv efooSov, vgl. Schob), doch kannte ihn 
Didymos, Harpokr. s. v. zapatner,via ... 6 3 c AiSupto; xot; ixaxipwOev xfj; jpy^rtpa; 
siosSou; cutu xaXstsQat, vgl. Schob Soph. Ai. 866 : of äzb yopoü zpclaoiv i jozsp 
ex otaoipwv xozwv xax’ aXXxjv xat aXXrjv etoo 3 ov. 


4. 0 £ a x p o v . 

0 £axpov bezeichnet ursprünglich die «Gesamtheit der Zuschauer», wird aber 
seit der Zeit, in der man sich nicht mehr mit Holzgerüstcn (txpia) begnügte, sondern 
für die Aufnahme der Zuschauer einen ansteigenden Raum (erst durch Erdbauten, 
später durch Steinbauten) kunstvoll herzurichten verstand, auf den Zuschauer- 
raum selbst übertragen, vgl. Zeitschr. f. österr. Gym. 1887, S. 277. So spricht schon 
Thukydides VIII, 93 von einem dionysischen Qiaxpcv im Piräus (vgl. Lys. Agorat. 32), 
Xenophon Hell. IV, 4, 3 von einem Oiaxpiv in Korinth. 

36 
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Das gilt natürlich nicht nur für den Zuschauerraum, der neben einem Tanz- 
platz angelegt ist, sondern auch für jeden andern. Xenoph. Hellen. VII, 4, 31 
spricht daher von einem Osaipav auch in Olympia (vgl. Olympia, Textband II, 
S. 79, Dörpfcld), obwohl es dort niemals ein skcnisches Theater gab, und in 
dem Volksbcschiuss für Eudemos von l’lataiai (CIA. II, 1 76) ist mit den Worten 
nolr,«; ?s 5 ffraJIsu xa: tsü Oszxpco x;3 IIavaOr,va'ixiö die Herstellung des Rennplatzes 
und Zuschauerraumes im athenischen Stadion gemeint. Ein O^axpav x5 litt tcü axasiou 
wird Anfang des III. Jahrhunderts in einer Inschrift von Eleusis genannt, Athen. 
Mittheil. 1894, S. 180. Und in einer Inschrift von Oropos aus der Zeit zwischen 338 
und 322 (CIGS. 4255) lesen wir Z. 29: XiOst; 5s yp^xsxai xot{ ix xoO Osixpou xaxi x5v 
ßüjpiiv, hier war also neben dem Altar ein ansteigender Zuschauerraum errichtet, 
der gelegentlich der grossen Opfer und der am Altäre abgehaltenen musischen 
Agone der ’Apipiapzta (vgl. CIGS. 414) benutzt wurde. 

Da aber der hoch emporsteigendc Zuschauerraum der musisch - dramatischen 
Spiele an Stattlichkcit die entsprechenden Anlagen der gymnischen Spielplätze 
weit übertraf, so ist es natürlich, «lass Osaxpsv schlechtweg vorzugsweise von 
dem Schauraum neben der Orchestra gesagt wurde. Dieser Gebrauch ist bis 
in die römische Zeit hinein so sehr vorwiegend, dass auch die Lateiner vielfach 
theatrum an Stelle von cavea sagen und häufig, ebenso wie die Griechen, O^axpav 
als den einen Teil des Schauspielgebäudes den anderen Teilen (der Orchestra 
oder der Skcnc) entgegensetzten, vgl. die Akten der Saccularspielc (Ephem. 
epigraph. VIII, 231, Z. 100) : in scacna, quoi theatrum adiectum non fuit, Z. 1 5 3 
theatrum posifum et scaena; CIL. X, 833 (Pompeii): eryptam tribunalin thea- 
trum; CIL. XI, 3620 (Caere) : theatrum scaena; CIL. X, 1443 (Herculaneum): thea- 
trum orchestram ; CIL. IX, 3857 (Supinum) : theatrum et proscaenium refecerunt ; 
ebenso CIL. XI, 2710, Liv. XL, 51,3. Auch die Wortbildung amphitheatrum setzt 
noch die engere Bedeutung von Oiaxpcv als herrschend voraus, vgl. Dio Cass. XLII, 
22 : 0£axpsv ti xwvjysTixbv ixpioixa;, : xat äuciftsaxpav ix xs5 itipt; ^avTa/iOsv 25pa$ avsu 
3 xYjvfj; i/Mv xpiT-psiO/;, Friedländer, Sittengeschichte der röm. Kaiserzeit II' 5 , 558. 

Da ferner der Zuschauerraum meistens die grossartigstc Anlage des Schau- 
spielbaucs ist und den Spielplatz, die Orchestra, gleichsam in sich einschlicsst, so 
hat sich der Name Otaxpav auch auf den ganzen Bau ausgedehnt. Schon bei Schrift- 
stellern des späteren IV. Jahrhunderts vor Chr. schimmert manchmal diese allge- 
meinere Bedeutung durch. Als man dann in römischer Zeit Zuschauerraum und 
Spielhaus zu einer einheitlichen Bauanlagc zusammenfasste, gewann diese Verwen- 
dung des Wortes natürlich grössere Ausdehnung. Daher konnte man, ganz wie wir 
es heute thun, das Hcrodestheatcr als G^axpov üstopiptav (Philostr. V. Soph. II, I, 5), 
das kleine Theater von Pompei als theatrum tectum (CIL. X, 8441 bezeichnen und 
ein Odeion als OiaxpsctBb; (CIG. 4614) beschreiben. Doch bleibt daneben O^axpiv 
auch im engeren Sinne von Zuschauerraum bis in die späteste Zeit in Gebrauch. 

’EstOeaxpav als Name des oberen Stockwerkes des Zuschauerraumes begeg- 
net uns in den dclischcn Inschriften von 250 v. Chr. (Bull. hell. XVIII, 164). 
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Die übrigen Bezeichnungen für die einzelnen Teile des Zuschauerraumes, die 
Keile, Umgänge, Treppen und Stufen, dürfen wir hier bei Seite lassen. 

5. Sxyjvi fi. 

Xxijvq ist ein aus Holz und Zeug aufgerichteter, überdachter, zur Wohnung 
geeigneter Bau, der in der Kegel nur eine kurze Zeit hindurch zu dienen be- 
stimmt ist. Das deutsche Wort « Zelt » entspricht dem griechischen <jxr,vrj in 
Rücksicht auf das vergängliche Material, darf aber nicht dazu verführen, die 
Gestalt der Skene nach Art unserer Soldaten- und Reisezelte zu denken. Viel- 
mehr gleicht die Skene im Grundriss und Aufbau dem aus festerem Material 
errichteten Wohnhausc ; vgl. Hcsych: axrjvfy i, airb -y/.wv f, xipifisXatav oixta, Etym. 
m. 743, 12: sxrjv-r, . . . c ! . ob Sep^ar» xai ^wsT^aa^ (Bekker, Anecd. 302, 31: s-pw- 
Tfjpa;) xai Baxoy;, otj xatan^y vatai rräaa r, oxv;vVj. Solche axiijval werden besonders 
zu Fcstzciten errichtet, um den in grosser Zahl zusammenkommenden Fremden 
und Festgesandten als Schlaf- und Speiseräume zu dienen, vgl. Eurip. Ion 1128: 
äpf^pet; 3XH)vi$ smanr) textivojv pay6^p.a9iv (1133 k), [Andoc.] in Alcib. 30 : tsütm 
sxr,vr,v llEpaixf,v ’Eifcotsi BirXaacav 2r;;jL55!a? EZYjijav, Mysterieninschrift von 
Andania (Le Bas-Foucart 326) Z. 35 : sxxvav Bl p.Yj E^irps-avTw oi lepst jzr ( QEva £ysiv 
£v TStpayoivü* jasüjti) irsBwv Tpiaxsvra, p.YiBl “EptttOiptsy rat^ uxavat; Bfpprt; |z^-* 

a&Xeta;. Diese axr.vat können zuweilen auch sehr grosse Massverhältnisse haben 
und in ihrer Bauart und Baucinteilung stattlichen Palästen gleichen, ich erinnere 
nur an die Riesenzelte Alexanders des Grossen (s. Chares und Phylarch bei 
Athen. XII, 538 c, 539 d ) und an die von dem Rhodicr Kallixenos beschriebenen 
Bauwerke Ptolcmaios II und Plolemaios IV (Athen. V, 196 und 204 d), vgl. Böt- 
ticher, Tektonik P, 260 f. 

Wenn von einer axrjvr, bei Schauspielen gesprochen wird, so könnte darunter 
sowohl ein kleines Haus, das den Schauspielern als Anklcide- und Aufenthalts- 
raum dient, als auch ein grösserer Holzbau, der an der Orchestra als Spielhin- 
tergrund aufgestellt ist, verstanden werden. Da aber der am Spielplatz seit der 
Zeit des Aischylos errichtete Bau allein die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf 
sich zieht und auch er allein für den Verlauf des Dramas bedeutsam ist, so 
wird ihm der Name Skene schlechtweg zugclegt, wobei eine Zweideutigkeit um 
so weniger entstehen konnte, als eben diese Skene schon seit dem V. Jahrhun- 
dert auch den Ankleideraum der Schauspieler in sich schloss, vgl. S. 202. Die 
ursprüngliche Bedeutung des Wortes hat noch Isidorus ganz richtig bezeichnet, 
wenn er sagt (XVIII, 43): dicta autem scaena Graeca appellatione eo, quod in 
speeicui dovius trat instructa. 

Diese Benennung des Schauspielhauses muss schon im V. Jahrhundert all- 
gemein üblich geworden sein. Dass bereits Agatharchos eine Schrift ^«pt axijvij; 
betitelt habe, möchte man aus Vitruv VII, praef. 1 1 entnehmen (S. 200). Bei 
Aristophanes Thesm. 658 ist zwar der Ausdruck sxijvai von den Festzelten der 
Frauen zu verstehen (vgl. S. 247), ebenso Pac. 880 (et; TaOjux cxyjvtjv k-j.xj~.si tü 


Digitized by Google 


2 «4 


V. Abschnitt. Die griechischen Bezeichnungen für <!ic Teile des Theaters. 


zeit xx:xXx;a5xvw). Wenn aber die Chorcuten Pac. 729 sagen : tjjjtiT; 5i x£w; xx8e 
xi sxrjr, zxpx 2 ivxi; xe?$ ixeXeuOei; 2 wpi£v ew£eiv, w^ etuOast jxxXtexx ZEp; xi? exv;vi; 
zXiCctxct x).£zxxi xuzxä^etv xx; xaxizotelv, so liegt es am nächsten an die Schauspiel- 
häuser zu denken, da von anderen Skcncn sonst in jener Komödie keine Rede ist. 

Die zu Schauspielzweckcn auf oder an dem Marktplatz errichteten Häuser ver- 
steht auch Plato unter den exv;vx;, Legg. VII, 817, wo er den Gesetzgeber zu den 
Tragödiendichtern sprechen lässt: piv; 2 s;r,x£ r,[aä; px 2 tw? ye eiixw; ü|xx; zexs 
zxp’ ^[xT/ iässtv oxyjvx? xs zr,; avxa; xxx iY^piv xat xxXXifwvsu? üzoxpixi? etaotY a Y c " 
piiveu?. Ganz klar ist diese Bedeutung bei Xenoph. Cyrup. VII, I, 54 > (wo die 
festen Wagentürme des Kyros beschrieben werden) : xaO 3 i züpysu wezep xpayi- 
xij? 5xn;viji xwv b-JXwv zxy:; eyivxwv xat etxsotv iv 2 pwv xa't ozXwv xeüxwv ey^vexs SXaxxcv 
t; zsvxixatSixa xiXavxa ixäoxw (guyet xb &yü>yisv. Die Balken der xpaYtxr, oxijvi] 
waren von besonderer Dicke, da, wie wir oben sahen, bei dem Spielhause der 
Tragödie ein Obergeschoss notwendig war. 

Und ebenso wie die im IV. Jahrhundert gebildeten Composita von xxvjvf; (s. u.) 
für dieses Wort die Bedeutung « Spielhaus > als die übliche erweisen, so darf 
auch in den gleichzeitig aufkommenden Wendungen izb oxrjvi;; und ez; exrjvi}? 
dem Worte keine andere Bedeutung untergelegt werden. 0 ! . äzb exvjvi;; heissen 
die Schauspieler, weil sie in der Regel in der Skene wohnend gedacht sind, 
aus der Skene heraustreten und von dort her sprechen. Vgl. Demosth. XVIII, 
180: (^sOXst) xs 2 e ptrjS’ f ( pu> xbv xir/ivxa (Qw), iXXi xeüxwv xivi xwv äzb xij? exrjvi;?, 
Kpeeeövxrjv r t Kpfevxx r, ev iv KoXXoxw zjxe Olv5|xxov xaxw? OzoxptvejAEvo; Ez^xpuix?. 
Da im Gegensatz zu den Schauspielern der Chor nicht aus der Skene kommt, 
auch beim Sprechen in der Regel nicht zu den Zuschauern, sondern zur Skene 
hin gewendet ist, so können die Schauspieler als ol äzb exr.vij? dem Chor gegen- 
übergestellt und ebenso können Monodien der Schauspieler (vorzugsweise Kla- 
gelieder, die von der Thürschwelle oder von dem Altäre des Spielhauscs her 
gesungen werden) als xi äzb exnjvj;? von den Chorgesängen unterschieden wer- 
den. Vgl. Aristot. Poet. 12, 1452 b: xeivi jaev äzivxwv xxüxx ; 2 ix 8e xi äzb xij? 
oxijvf); xx: xeppei. . . xs|a|as? 8e Opfjvo? xetvb? */epe 3 51131,5 3t *' 5 ®xv}v(;?. Aristot. Pro- 
blem. 19, 918 b: xb 2s xiixb a;xiov xx; 2tsxi xi |aev äzb xtJ? axr ( vf}; ovx ivxiaxpo?x, 

xi 2s xo 3 yopoü ävxixxpsfix. 3°» 9 2 ° a : Sti x; cü2s 6ze2wp;<jxt ov2s üzo^puYirc; six lexiv 
sv xpx Y<p 2 ta yipixiv ; . . . äXX’ äzb exvjviJ?, |*ip.v;xcxrj yxp. 48, 922 b: xaOxx 8s äpfu 

yspoi (xsv ävxp[/oexx, xeT; 2s äzb exifjvJj? stxstixspx' sxstvet [aev yxp iljpwwv (a;|av;xx{. 

Suid s. v. pi5vw3s?v xb Öpr,vs?v‘ iztsixw; yxp zxex; xi äzb ax^vi); <i) 2 a'; sv rij xpxY<;> 5 (x 
Opijvot' sieiv. Vita Aeschyli (sx xij? ixs jaixiJ; iexepix?) p. 380 Kirch. : xxl iext xi izb 
xij? ffXYjvfj; xxl xfj? cpyir ( axpx; ÖsTx zxvxx zpeswzx. 

Wie die Schauspieler izb sxr,v ■>;? kommen und sprechen, so bewegen sie sich 
in der Regel während des Spieles ez; sxtjvi;?, in der Nähe der Skene, ja häufig 
genug bleiben sic auf den Stufen des Hauses oder in dem von den Paraskc- 
nien begrenzten Vorraum des Hauses. Daher können sie kurzweg als ei sz; oxr,- 
vjj? bezeichnet werden ; doch ist zu bemerken, dass dieser Ausdruck niemals so 
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wie at äxa axrjvfj; im Gegensatz zum Chor gesagt wird, weil auch der Chor häufig 
in der Nähe der Skcnc zu thun hat. Es ist also damit durchaus nicht eine 
Scheidung der Schauspielpcrsonen beabsichtigt. 

Allerdings würde der Ausdruck ixt oxtjvij? von den Schauspielern auch dann 
gebraucht werden können, wenn der Vorraum vor dem Hause durch eine Bühne 
gebildet würde. Aber bloss aus diesem Ausdruck heraus lässt sich das Vor- 
handensein einer Bühne nicht erschliessen. Denn cs wäre natürlich ein arger 
Fehlschluss, wenn man aus den Worten ixi axrjvf;; und izö axYjvij; folgern wollte: 
crxYivf, heisst «Bühne». Wir können von jemandem, der auf der Treppe oder im 
Zimmer weilt, sagen, er sei im Hause, aber wir werden daraus nicht ableiten 
wollen, dass in der deutschen Sprache »Haus» soviel bedeute als « Treppe » 
oder «Zimmer». Nach dem, was wir über die Bedeutung von sxrjvr, auseinander 
gesetzt haben, können für izi axr)vij; in der erwähnten typischen Verwendung 
(al oder xi ix i <xxr,vf;?) nur zwei Übersetzungen in Betracht kommen: «auf dem 
Hause» und «bei dem Hause». 

Die erstere Auffassung hätte selbst dann ihre Bedenken, wenn man in der 
Skcne eine Bühne annehmen wollte, die wie die römische Bühne einen inte- 
grirenden Bestandteil des Schauspielhauses gebildet hätte. Denn dann wäre eher 
die Wendung iv axrjvfl «in scacna» zu erwarten. Die zweite Auffassung dagegen 
hat alle sprachlichen Analogien für sich. Dass das Vorwort izi (mit Genetiv, 
Dativ und Accusativ) nicht nur zur Bezeichnung von Höhenunterschieden, sondern 
auch zur Bezeichnung der Nachbarschaft zweier auf gleichem Boden befindlicher 
Dinge verwendet wird, dürfte wohl bekannt genug sein. Aber es ist vielleicht 
nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, dass ix i gerade mit den Bezeichnungen des 
Hauses sehr häufig in diesem Sinne verbunden zu werden pflegt. Vgl. Soph. Ai. 3: 
xai vOv ix\ axr,vat? as vaoxtxxt? ipw, Ai. 579 • ixtax^v ou? 3 axpue (bei dem 

Zelt), Eurip. Hec. 733 : bcvSpa xav 3 ’ ixt axr,vzT? ipü; Arist. Vesp, 801: ix i 

Tat? a’txlat? (“ 803 : iv rot? xpaQjpai;), Flut. 958: ix\ t tjv atxtav ä^Yitsö’ avxw? . . . 
ix’ aixa? xi; (Dp*?, l’Iato, de logg. XII. 944 b: xapuaQsi? ix: axvjvrjv (zum Zelt ge- 
bracht), Isocr. Areop. 1 5 : ixi |aiv xwv ipY*axi;ptwv xaOiJavxt? xaxYJYopaöat xwv xaOe- 
axwxwv, Aeschin. Tim. 40: ixäGijxa iv Iletpaut ixi xa 5 E 68 u 3 (xou iaxptfcu, Tim. 74: 
xeu? ixt cixYjii.äiü>v xaOt^aixivau?, Theophr. Char. 29(25): xpiywv ixt tf,v axrjvf,v... ixa- 
p.taev ixt ttjv axTjvr ( v, Polyb. XXXI, 22, 2: zapaY£va|A£va; ixi axrjvrjv (zum Zelt), CIG- 
2483 (Astypalaia, II. Jahrhundert v. Chr. ): ivaOrjpia ävaOijxtv azat xa ypr^t; xi? aYO- 
pä; ixi xä; axaä?, Hypothcs. Soph. Ant.: OzaxEixat 3 i xä zpaYH*** ixi x< 5 v Kpiavxa? 
ßaatXetwv, Schol. Soph. Trach. 1275: ix’ ct'xwv, (vor dem Hause), Hypothcs. Soph. 
Aias: xa |*iv ävstXe tmv xexpazaSwv xa 3 i 3 ^aa; ixiyei ixi xäjv axijvr ( v... xaxa).ap.6iv£t 
3 i ’AÖTjvä ’OSuaaea ixi xfj; oxr, vij? Stozxjvavxz, x( xoxe äpa xpaxxet c A"a?, Plutarch. 
Brut. 45 : xXr,YaT; xoXaaMvxa? ixi axvjvfj? (vor dem Fcldhcrrcnzelt) Y'-'ttvaj? izaSaOiJ- 
vat t3-j? jxpaxr ( YOüs. In gleicher Weise ist wohl der für die käuflichen Dirnen 
übliche Ausdruck ixi oixr,(*ixu>v zu verstehen, Athen. XIII, 569 a: 'htX^puov 3 ’ iv 
’AScXfst? zpataxapüv, axt xpüxa? — aXwv tanjatv ixi aixr ( jxzxo)v yüvxtx xptipitva;, Athen’ 
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V, 220 d: Apysuzpxrsu... tc 5 rapanX^aia ■*?; litt twv puxpwv e:xr ( jAaTwv ipya!(:|Afvou, vgl. 
569: at -pcc-äiat twv cixr.jj.ZTWv, 577 a: yovatxa sz' cix^jxaTO; zpz ecTYjxutav (586 a). 
Daran reihen sielt die Wendungen iz\ t< 5; GsJpa; (Athen. XIII. 586 a), iz\ twv 
(lupwv und ist Tat; Oupai;, vgl. Hurip. Ale. 100, Aristoph. Vesp. 362, 1482, Nub. 
467, Plut. Thes. 12 ( * Eppu^v . . . iz' Atvito; süXat;), iz' eJcSctci, Eurip. Hel. 1 165, 
Ion 515, und Composita, wie e^eSpo; cxv;va?; (Eurip. Troad. 138), iptorävat Jipioi; 
(Eurip. Phoen. 277). 

Diese Beispiele dürften genügen, um zu der Annahme zu berechtigen, dass 
man die Wendung ist sxr ( vfj; ursprünglich im Sinne von ist s’.xta; «vor, bei 
dem Hause* gebraucht hat. Natürlich erhielt der Ausdruck dann sehr bald 
formelhafte Geltung und bezeichnet kurzweg: «auf dem (vor der Skene befind- 
lichen) Spielplatz». Ich führe hier nur die ältesten Belege dieses Sprachge- 
brauches an. Dcmosth XIX, 337 : istiir; eix ist Ti|; oxrjvi;; äXX’ iv tcT; xstvot; 
xat luytatot; Ti); itcXew; |ayp(’ et'pyatiTai xaxä (Aischincs), Aristot. Poet. p. 1453 
ist yxp twv cxr,vwv xat twv äywvwv TpaytxwxaTai at TctaSrat catvovTat (die Stücke 
mit tragischem Ausgang), äv xaTopÖwOwciv, p. 1455 B: ist 5i Ti*; sxrjvf,; eijeeeas 
(der «Amphiaraos» des Karkinos , p. 1459 B: spb; ts eicexTsfvesOai to piyeOc; soXü 
Tt ij iscsjta ßtov Stä ts iv jxkv t? ( Tpaywiia ja.-»; IvJeyesOat ä;aa spaTT3[AEva ssXXa [aipt; 
[AijaitsOai, äXXa tc ist t >5; oxTjviJ; xat twv yscxpiTÖv jaivsv, p. 1460 A: xä sspl tvjv 
' Exxspo; 3iw;tv ist «xr.vfj ; cvxa y £ /-s?a äv paveb;, ct ptiv ecTWTc; xat ci Siwxsvts;, e 
3 ’ ävaveüwv (II. XXII, 205). Aus den zahlreichen Beispielen der jüngeren Zeit mö- 
gen hier nur noch einige wenige hervorgehoben werden, in denen Vorgänge isi 
ox/jvf,; den im Innern des Hauses geschehenen Ereignissen gcgenübergestellt 
werden; vgl. Schol. Hipp. 514* “V' |*sv oXr ( v säpjaa; iv eix ist cxrjVi*; äXX’ ivjsv siti;- 
cat piiXXouaa, und 172: ist yxp TfJ; cxrjvfj; Ssfxvuxat ev?sv spaTtipieva, Philostr. V. 
Soph. I, 9: ct; isi oxijvi}; xai ct; üss sxYj/i;; ysr, spittstv. 

Durch diese typische Bedeutung von ist cxvjviJ; war der Weg für eine freiere 
Verwendung des Wortes cxvjvy; eröffnet, so dass wir vielfach cxvjvTj geradezu als 
«Spielplatz* oder «Ort der Spielhandlung* übersetzen können, und zwar wird 
cxvjvr, in solcher Weise ebenso oft vom Platze des Chors, wie von dem der Schau- 
spieler gesagt, so dass also auch aus diesem Sprachgebrauch sich kein Beweis- 
grund für eine gesonderte Schauspielerbühne gewinnen lässt. Die sxyjvy; ist eben 
das Wahrzeichen der dramatischen Spiele, und bei diesen ist die Orchestra nichts 
anderes als der Vorplatz der Skene, der gewissermassen zu dem dargestellten 
Hause als Vorhof gehört. Wir begnügen uns hier einige Beispiele zusammen zu 
stellen, ohne die verschiedenen Bedeutungsnuancen, die man an den einzelnen 
Stellen dein Worte ;xr,vYj beilegen kann, weiter zu erörtern. Bei einer oder der 
anderen Wendung der späteren Schriftsteller mag auch der Gedanke an das 
römische Bühnenspiel (s. S. 290 - von Einfluss gewesen sein. Vgl. Schob Acsch. 

Eum. 33 : zxp eXfyav Ipr.jjt, c; r, cxyjvy; vivvetjci, cStc yip i ycpi; zu zxpea tiv, r t ts 

Up eix stsijXOsv ei; tcv vaiv ,vgb Eurip. Phoen. 274: xoux spr,;/.a Swptaxa, weil der 

Chor vor dem Hause anwesend ist), Schob Eur. Ale. 897: Syvaxai yxp 6 ys- 
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pb; eijtaxaoOai xij; nxr,^;, w; xa'; ev Aiavxi [zasxtyofipw, Schol. Aias 7 1 9 : e’xa xc 3 
y2p2ü ri;v <7xr,vr,v eäiavxo; 2 t* xf,v C^xxjeiv, e;ei<jiv & Aia; , Schol. Ai. 330 : T^xjMjaaa... 
xbv yopbv ixpbxpsxsxai eistbvai’ £~£i2y; 21 äx2T2v xbv yjpbv äsiXt“ itv tt;v 5XYjvr ( v, ava6;ä 
evboOev & Aia;, ?va jxeivr, sz't ywpa; 2 ysps;, Schol. Nub 344: cfj/.ov o 3 v, oxt ixiaa ev 
xoT; ivü> XbXex xai */2pixa, oux litt xij; axxjviJ; cvxo; xoD yop2ö stpYjxai, äXX’ f;w eoxwx2;... 
au vip Tj2tJv3vxo evxb; eivat xf|; axTjvf;; ai p.r, xaxa-xäxai jxx; 2 £?: t.i , Schol. Hcpliaist. 128: 
xrapoBc; xaXcixat Vj wpwxi] xwv yrspüv ir . i xr ( v sxr,vi;v staoJc;, Schol. Ar. Avcs 296: efao- 
2s; 2s X<Ysxai xj 2 yopb; efaetxi ei; xv;v ®xr,v^v, Ulpian zu Demosth. Midiana 17: • • • 
i-s^paxxuv xi; i - 1 xi(; sxyjvf;; elaibov;, tva J yopb; ävaYxäCvixai xcepubvai 2t* x^J; 
f;wOev 6 t® 42 ou, Marc. Aurel. XI, 65 : 0:; i~i xf ( ; arxnjvij; <|/uyaYWYsto(le, xoüxci; p.r, iyOe- 
sOe exet pis{;3vs; «vwjvfj; («auf einem Spielplatz höherer Ordnung»), Plut. de and. 
poet. 4 : (Euripides soll gesagt haben) oi jxbvxoi rpixepcv aüxbv ix xi“; oxYjvfj; i^- 
yayov (den Ixion) 7) x«T» xpsyw -p: 3 r,'/M 3 zt, Athen. I. p. 19 c: ’AOvjvaTxi 21 IlsOsivw 
xw veypojxäjxr; xr,v axrjvijv I2wxav, ä»’ rj; eveOouoiwv s? xrspt EipiTrtSxjv, Suhl. s. v. 'hpii- 
viyo;‘ cvxo; 2 s xpwxe; i <I>pvviyo; Y JV3ttX5 * 5V "psswxcv s : . 5 ^Y a Y £v £v T fS oxrjvi), Anccd. 
Beklc. II 2, 26: ixpwxöSaOpoi iv xat; axx;va;» oi xxpwxci xwv ycpeuxwv ejxwxe;, Schol. 
Lysistr. 539 : eieiy« avxa; cpycvptbva; iv xij axxjvfj, Aelian. V. II. II, 13: ixeptospo- 
piivsu xci'vuv iv xfj sxr,vij xc 3 Xwxpaxou;, Schol. Aias 7^9 • “<•> 2 b Oeaxfj cübbv äpYCv 
xtepiXenrexai zsTXStxtXpivYj; x? ( ; ev xij cxvjvij ixposwjx sixeda;, Lucian, Gail. 26: vjv 2 s... 
xsve|ASaxr ( sa; xi; avxwv iv xij oxrjvij xaxare'cYi Y^ ,WTa SajXaSxj ixapiyst xoT; 0 -axat;. 

Aus dem gleichen Anschauungskreise heraus erklärt es sich, dass man sxyjvy; 
auch von dem «Ort der dramatischen Handlung» sagt. Vgl. Hypothesis Soph. 
Aias : ij cxvjvi; xev bpajxaxc; iv xw vauixiOp.«.) xxpb; xi) sxxjvij xoO A’üavxo;, I'lypoth. 
Aesch. Pcrs. : xai ioxiv i, ;xbv sxxjvi; xsü 2päp.axo; xxspi xw xifw Axpslsu. Ähnliche 
Wendungen, die vermutlich auf Aristophancs von Byzanz zurückgehen, kehren in 
der grösseren Zahl der erhaltenen üi^Obssi; wieder. Vgl. auch Schol. Soph. Hl. 1: 
xbv X27TCV xxj; jxTjVt;;, Schol. Aeseh. Eum. 47 : ^aivsxat ist sx/;-/^; xb iAavxst3v, Schol. 
Ran. 274: p.sxa 2 iSXr ( xat +, 5 xr,vr, xai y £ 7 5v * v , j"SYSt2;> Ran. 181: ivxaDQa X 25 xxX oisv 
s^Oivxs; ^XXetwsOat ypr, xijv axx)vr,v xai sivat xaxä xf,v ’Ayspcuitav Xtpivr,v xbv xsixov 
«xtl xo 3 XeYCtsv f, ixxi xij; epyr,»xpa;, Schol. Aias 815: stsxäxsixat r, sxr ( vi) btsi ipr,- 
|aou xtvb; ywptou (813: jjisxaxtvsixai r ( sxyjvt^), Schol. llippol. 672: pisxaYsxat ^äXtv r, 
cxr ( vi; si; 0äxsp2v ixip2; xouxssxiv iixi xi;v xfj4 ‘l'a{ 2 pa; iy uvlav, Plut. Dem. 28: wjixsp 
ix xwjtixi;; sx>;v>;; xxaXiv st; ~pxyiY.r l i xr,v 2 t^Y Y i 5lv ,u£ 2 ZY IU3lv *• 

Diese letzteren Stellen leiten uns aber noch zu einer anderen Bedeutung des 
Wortes axrjvf, über, der Bedeutung von «Dekoration», «Spielhintergrund». Und 
schon bei einigen der angeführten Wendungen wird man zweifeln, ob 5 xr;vf, nicht 
eher in diesem engeren Sinne, als in dem allgemeineren von «Spielplatz» zu 
verstehen ist. Dieser Gebrauch von oxyjvt; zur Bezeichnung der «Schmuckwand* 
oder des «Schmuckbaues» erklärt sich auf einfache Weise aus der ursprüngli- 
chen Bedeutung des Wortes. In ältester Zeit ist für die einzelnen Spieltage die 
ganze Skene den Bedürfnissen der Dramen entsprechend gestaltet worden, spä- 
ter hat man nur den den Zuschauern zugekehrten Teil des Hauses verändert, 
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dem ausser dem besonderen Namen spsox^visv (s. u.) natürlich auch noch der 
allgemeine sxr.vr, belassen werden konnte. Je nachdem, ob das Spielhaus nur für 
Komödien oder nur für Tragödien dienen sollte, war seine Gestalt verschieden, 
darum spricht Xcnophon ausdrücklich von den Balken der ipayixr; oxnjvi) (Cyrup. 
VII, 54), und noch in den Spottworten des Demetrios Poliorkctes und Lysimachos 
werden die Tpay.y.t; und xiopuxr, crxrjvf, einander gegenüber gestellt, vgl. Phylarch 
bei Athen. XIV', 614 e: rf ( v Ausi^x/su ayXf ( v xidpuxij; sxrjvf}; oibiv 5 iaf£'p£iv, i!;i£vai 
yip ir.' airij; r.iv ra; 8iouXXä6ju; (Bcrgk, Grieeh. Litcraturgcsch. IV, 145, 57) und 
Plut. Dem. 25: ÜXryE (Lysimachos) v 5 v itpwTov iwpaxivai rrspvyjv stpsspyop^vTjv ix 
TpatytxfJ? sxr.vi;;. Diese Bezeichnungen »tragische, komische, satyrische Skenc » 
konnten aber, wie der lateinische Sprachgebrauch zeigt (s. u.), für den Spielhinter- 
grund auch dann bcibchaltcn werden, wenn das Haus gegen den Spielplatz zu 
nicht durch einen besonderen körperlichen Bau, sondern nur durch eine bemalte 
Wand abgeschlossen war. 

So scheint der Bcgrifl jxyjvtj allein auf den als Spielhintergrund dienenden 
Vorbau eingeschränkt, wenn Poll. IV, 128 sagt, die Schwcbcmaschine befinde 
sich 6t;sp ttjv axYjvfjv tb an der linken Parodos, vgl. Suid. xr.'o : ... 

Ossv* sOx ait’ aitij; rij; crx^vi;; ipjxwpi^vsu;, äXX’ £!j visui üxs uvo? [Mjyavij;. Aber 
auch schon in den delischcn Inschriften vom Jahre 274 (Bull. hell. 1894, 1 66; 
sind wohl die axtjva’t (iraXautl und xaiva;, at £~avw axvjvai) von bemalten, beweg- 
lichen Schmuckwänden zu verstehen, vgl. Plut. de esu carn. I, 7, p. 996 b: 
|M)‘/xvj;v afpEi KotYjtixb; ävrjp sxTjviJ; z£ptf£p3p.£vr,i;, und unten S. 290. Dieselbe Be- 
deutung liegt vielleicht auch der Zusammensetzung jxavsO/jxa zu Grunde ; wenig- 
stens scheint der durch Ziegelinschriften so bezeichnete Bau in Megalopolis zur 
Aufbewahrung der scaena ductilis gedient zu haben, vgl. S. 138. Das Wort 
kehrt ebenso auf Ziegeln von Sparta (Ath. Mitth. II, 441, Journ. of Hell. Stud. 
XIV, 242, Paris, Elatöc, S. 112 n. 11, Altertümer von Pergamon VIII, 395: nXtvOot 
stiSAsaiai uxav: 0 r,xa;) wieder. Man kann damit das lateinische Wort scaenarium 
vergleichen, das in der Inschrift CIL. I, 1341 (Civitavccchia) den Ort, wo die zur 
Ausstattung des Theaters nötigen Dinge aufbewahrt werden, bezeichnet. 

Diese Entwicklung des Spielhintergrundes spiegelt sich ebenso in dem Com- 
positum axYjvsypapia wieder. In ältester Zeit wurde die ganze Skcne selbst bemalt, 
so konnte man das Wort «Skencnmalcrei» bilden. Später brauchte nur der 
vordere Teil des Spielhauscs, das Proskcnion oder die vorgestelltc Wand be- 
malt zu werden ; doch wird die Bezeichnung sxijvsypa^ia auch weiter beibehal- 
ten und erhält den Sinn von «Dekorationsmalerei». Und da in hellenistischer 
Zeit vorgcstellte Schmuckwände besonders dort üblich waren, wo es galt, eine 
Landschaft oder eine grössere Gruppe von Bau -Anlagen als Spielhintergrund 
darzustellen, so geht das Wort zuletzt über in den Sinn von «Landschaftsma- 
lerei». Ein paar Beispiele mögen genügen, diese Entwicklung zu verdeutlichen; 
Diog. Laert. II, 125 (vom Skcnographcn Menedemos, Ende des IV. Jahrhnnderts) : 
Ypä’^avTo; otÜTOy <^?k* 1** ti xxxify ats 115 ’AXt^tvcio; eIjiwv, <b; oü*£ (rxrjvrjv cut£ 
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&p3C »p55^X£t TW ff5?W YP*?» tv , PolyblOS, XII, 28: TTiXtXXUTr ( V sivai Siafapiv TiJ? ?JTO- 
pta; xpb; tau; t-i 3 iixTixajs /.iyau;, i/jXfxrjv V/u tz xai’ äX^Qcuv wxcbapTjpiva xat xaxs- 
oxsaxapiva twv ev xaT; <Jxr,voYpa?tais (bemalte glatte Wände) ?xtvap£vwv t3itwv xat 
3 ta 0 £a«wv, Plut. Arat. 15: vuvt 3 ’ o zb axr,vr ( v iwpaxw^ irävxa x'x ex ei zpi Ypaxa xpzYw- 
Stav «vta xat axr,vcYpa?izv. Vitruv I, 2, 2 : scaenographia est frontis et laterum 
abscedentium adumbratio ad circiniqut centrum omniutn linear um responsus. 

Daneben bleibt aber für oxrjvr, bis in die späteste Zeit die ursprüngliche Be- 
deutung « Spielhaus » in Kraft. Auch die vereinzelte Angabe des Suidas und des 
Etym. mag.: axYjvr, eoriv p^ar, Oapa tsD 0 *zTpat> (im Gegensatz zu den seitlichen 
Zugängen, den xzpaSat), erklärt sich nur aus dieser Bedeutung; die Mittelthür 
spielt eben in der Gestalt der Skenenvordcrwand eine grosse Rolle, vgl. Serv. 
Aen. I, 164: scania au fern pars theatri adversa spcctantibus, in qua sunt regia. 
Doch lässt sich dieser Gebrauch von sxyjvt; in der Literatur sonst nicht belegen. 
Wenn der Scholiast Acsch. Chocph. 973 sagt: ävaefETzi r, oxrjvi; xat eit' t exxttxXr,- 
paxa; ipätat Ta awpaxa, so bleibt fraglich, ob er an das Offnen der Thiirc oder 
das Öffnen der Skenenvordcrwand dachte (vgl. oben S. 235). 

Werfen wir zum Schlüsse noch einen Blick auf die Geschichte des Wortes 
scaena bei den Römern, so finden wir hier ganz dieselben Abstufungen der Bedeu- 
tung, die wir im Griechischen nachgcwicscn haben. In erster Linie heisst scaena 
das zu Schauspiclzweckcn errichtete Haus, vgl. CIL. I, 206 (lex Iulia municipalis vom 
Jahre 709 d. St.', Z. 77 : quominus ei eorum ludorum causa scaenam pulpitum cete- 
raque , quae ad cos ludos opus erunt, in loco publico ponere statuere... liceat ; CIL. 
XI, 3620: theatrum sca\ena); Liv. 41, 27, 5: et scaenam aedilibus practoribusque 
praebendam ; CIL. X, 7120 (Syrakus): frontem scaenae; Vitruv VII, 5, 2: scaena - 
rum Jrontcs ; Tac. Ann. XIV, 2t: subitariis gradibus et scaena in tempus structa. 

Aus dieser Bedeutung, welche die herrschende bleibt, ergiebt sich für die 
Wendungen in scaena und in scaenam (in dem mit einer Bühne versehenen 
Schauspielhause) der Sinn «auf dem Spielplatz», vgl. Plaut. I’scud. 2: fabula in 
scaenam venit ; 568: qui in scaenam propenit ; Pocn. 20: histrio in scaena; Capt. 
60: foris extra scaenam fient proilia ; Horat. ad Pison. 179: aut agitures in scae- 
nis aut acta refertur ; 182 : non tarnen intus digua geri promes in scaenam ; Epist. 
II, I, 204: actor cum stetit in scaena; Vitruv V, 6, 8 : aditus in scaenam. Da in 
dem Theater des römischen Bautypus die Bühne als Spielplatz dient und einen we- 
sentlichen und auffälligen Teil des Spielhauses bildet, so kann gelegentlich scaena 
in freiem Gebrauch so verwendet werden, dass wir cs geradezu als Bühne über- 
setzen dürfen. Vgl. Donat. de com. p. 9, 26 R. : planipedia dicta ob... vilitatem 
actorum, qui non cothurno aut socco nituntur in scaena aut pulpito. Darauf sind 
auch die spätgricchischcn Zeugnisse zurückzuführen, die jxyjvt, der Oup^Xij (d. i. 
der römischen Bühne) gleichstellen. Vgl. Etym. m. 653, 7, s. v. irapaax^viz : axr ( vf; 

eiTiv f, vöv OupiXr; XeYapfvYj, Bekker. Anccd. 42, 23 : väv psv OupeXr,v xaXa 3 psv 
tvjv toO Oeixpau cxr,v/ ( v. 

Die sehr freie Verwendung, die scaena im Sinne von «Schauplatz» bei den 
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lateinischen Schriftstellern gefunden hat, brauchen wir hier nicht zu verfolgen, 
wohl aber muss darauf hingewiesen werden, dass im Lateinischen auch jener 
andere Bedeutungstibergang des griechischen Wortes <jxy;v^, der zu dem Begriffe 
von « Schmuckwand » führt, sich nachweisen lässt. Wenn die lateinischen Schrift- 
steller von der scaena sprechen, so steht dabei vielfach der Gedanke an die 
Vorderwand des Spielhauses in erster Linie. Daher konnte der Ausdruck leicht 
auch auf die vor der Stein- oder Holzfassade aufgestellte bemalte Wand über- 
tragen werden, vgl. Vitruv VII, 5 > 5 : cum Apaturius Alabandeus cleganti manu 
finxisset saun am (wo nur von Malerei die Rede ist); Plin. 35, 7, 23: habuit et 
scaena ludis Claudi Pulchri mag na m admirationem picturac, cum ad tegularum 
similitudinem corvi decepii imagine advolarent ; Vcrg. Georg. III, 24: scaena ut 
versis discedat front ibus ; Serv. z. < 1 . St.: scaena, quae fiebat, aut versiUs erat 
aut ductilis. 

Die Römer haben den Ausdruck scaena mit Vorliebe auch für das Land- 
schaftsbild verwendet, weil die Landschaftsmalerei eben in der Thcatermalcrci 
sich ausgebildet hatte {s. o.}; zweifelhaft ist diese Bedeutung bei Vitruv VI, 2, 2: 
in scacnis pictis videntur co/umnarum proiecturae, mutulorum eephorae, signor um 
figurae prominentes, cum sit tabula sine dubio ad regu/am plana (vgl. über VII, 
praef. II, oben S. 201 ), sicher bei Plin. N. H. 35, 64: cum ille (Zeuxis) detulisset 
uvas pictas tanto successu, ut in scaenam aves advolarent, 113: (Serapio) scaenas 
optime piuxit, sed hominem pingcrc non potuit, 1 4 1 : Iiudorus scaena spectatur. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass im spätgriechischen Sprach- 
gebrauch oxr,vf ( auch schon im Sinne von Spielakt gebraucht worden ist, vgl. 
Andronikos de com. X, j». XXII, Diib. : (Terenz) et; z£vts enojvä; 2 uipsJ tö Späjxa 
(Bergk, Gricch. Litcraturgesch. III. 144,479). Das mag sich vielleicht aus der 
späteren Verwendung des Vorhanges erklären. Wenn nach jedem Aktschluss 
der Vorhang emporgezogen wurde, so wurde gewissermassen die Skenc immer 
wieder von neuem sichtbar, vgl. auch Donatus (argum. Ter. Andr. ): quando 
scaena vacua sit ab omnibus personis. 

6. Flpccrx^viov. 

IIpsox^vuv ist gebildet wie zp3vr,iov, upsvas;, irpsxtfXawv, irpiSsjAS;, icpsOupsv 
u. a., kann also entweder als Vorbau vor der Skene, oder als der vordere Teil 
des Skcncn - Baues erklärt werden, was sachlich auf das Gleiche hinauskommt. 
In Bachmanns Anecd. I, 351 wird tcpssx^visv als irpiöupsv erklärt (vgl. Bötticher, 
Tektonik I' J , 264), weil es eben der Vorraum des hölzernen Wohnbaues, der 
Skenc, ist. 

Es ist natürlich, dass das Wort auch im Theater zunächst nichts anderes 
bezeichnen konnte als den Vorderbau oder Vorbau des Spielhauses, der wie 
die Skenc selbst in älterer Zeit provisorisch aus Holz und Zeug, später auch 
aus Stein aufgebaut wurde. Das älteste Zeugnis für das Wort findet sich in 
dem Spitznamen ^pscrx^visv, den die Hetäre Nannion (in der zweiten Hälfte des 
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IV, Jahrhunderts) erhalten hatte, öxi txpoawzov iaxElav tlyt xat sypfj xo ypyaiat? xa't 
iptaxlsi; ixoXuxsXtai, ixJSaa Je f,v ata*/psxaxr ( (Athen. XIII, 587 b, vgl. Suidas s. v.). 
Der witzige Vergleich wurzelt ganz in den athenischen Theaterverhältnissen. 
Dort mochte man oft Gelegenheit haben zu beobachten, wie neben der Or- 
chestra aus Balken und Brettern ein sehr einfacher und ärmlicher Bau her- 
gestellt wurde, um dann am Festtage, mit Malerei, Vorhängen und plastischem 
Bildwerk geschmückt, dem prächtigsten Bauwerk zu gleichen, hinter dem nie- 
mand das dürftige Holzgerüst merkte. Ähnlichen Sinn hat das Wort vielleicht 
in dem von Suidas s. v. rrpaarx^viov angeführten Satz, den man dem Polybios zu- 
gewiesen hat (Frgm. inc. 148): ■/; Je xüyt; RapeXxentar! xr,v zpifaatv xaOtaep ta( (ti 
wollte Wicscler S. 217, Anm. 74 schreiben) rpaaxr,vtev xxapEyiJiAvwas xä; äXrjOer? 
tatveta;. Gemeint ist offenbar, dass das Geschick hinter dem schönen, aber fal- 
schen Vorwand (dem xpaax^vtav) die wirklichen Beweggründe in ihrer Nacktheit 
sichtbar werden Hess. Doch ist die Lesart fixt xxpeax^v tav schwerlich richtig überliefert. 

Auf die athenischen Theatcrvcrhältnissc bezieht sich auch, was Duris (Athen. 
XII, 536 a) von Demetrios erzählt : yevsnivwv Je Ar,|jLY;xptii>v eypafsxo tat 

xeO xtpcaxr,v(cu tat xi;? eixaujatar;; ayaansva;. Hier ist wohl an ein Tafelgcmäldc zu 
denken, das dem hölzernen Proskcnion cingefügt worden war, vermutlich an dem 
Hauptfesttage der Dionysien, als die Pompe und der dithyrambische Agon im 
Heiligtum abgchaltcn wurden. Indem das Bild des Demetrios an eine Stelle trat, 
wo sonst vermutlich nur Ereignisse aus dem Leben des Dionysos dargestellt 
zu werden pflegten, ward eine ähnliche Entweihung vollzogen, wie sie Demetrios 
zu Ehren mit dem Peplos der Athena vorgenommen worden war (Plut. Dcmctr. io)- 
Wenn man an dieser Stelle des Duris 7xpaaxir ( viav vielfach als Vorhang hat auffas- 
sen wollen, so empfiehlt sich diese Annahme darum nicht, weil cs mindestens als 
unwahrscheinlich bezeichnet werden muss, dass man den Vorhang itpaax^vtav ge- 
nannt habe zu derselben Zeit, wo dieses Wort in einem anderen Sinne, nämlich als 
Name des Skcncnvorbaucs allgemein üblich war; vgl. die dclischen Rechnungs- 
urkunden vom Jahre 282 : HpaxXsiJYj ei? xb xrpa axr ( vtav ypatjavxi ixivaxa? Jye . . . . , 

’AvxtJbxw xeO xpeoxYjvteu ypa^avxi idvaxa; Jüo (Bull. hell. XVIII, 162). 

Als ein wirklicher Vorbau ist ttpaaxr,vtev offenbar auch gedacht in der Be- 
schreibung, die der Rhodicr Kallixcnos (Athen. V, 205 a) von dem prachtvollen 
Hause auf dem Schiffe des Ptolemaios Philopator entwirft : xayxa 3s (xb ixpexy- 
Xatav) JtsXOaSat waavst Ttpaax^vtev tasTxat'tjxa xfj JtaOtast xaxaaxeyav avu' <0 ixiXiv bpiilu; 
xaxi [xsv xf,v |a£ax;v 7tXsypav rpeaxis exfpa zapta Eixe c-taOsv. Und auch in des Po- 
lybios Erzählung von den Spielen des L. Anicius, die Athen. XIV, 615 b wieder- 
giebt, (xaiixeu; eyv (die Flötenspieler] axr,aa? tat xb tepaex^vtev (asxa xeö yepaO aiXetv 
Ex^Xsuaev äjxa zavxa?), wird man das Wort vielleicht in gleicher Weise erklären dür- 
fen; freilich muss man dann, da im Verlauf der Erzählung die Flötenspieler wieder 
mitten unter den streitenden Chören stehen (615 d), annehmen, dass in der 
Lücke (xa*/y Je auvvo^aavxE? ei ayXijxai xa't XaJavxs; . . . . ) gesagt war, dass sic auf 
den Spielplatz herabgestiegen waren, wenn man nicht tat xb zpacrx^vtsv über- 
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setzen will «neben oder vor das Proskenion». Das Urteil ist dadurch erschwert, 
dass wir die Form der grossen, von Anicius im Circus errichteten Skenc nicht 
kennen, vor allem aber dadurch, dass der römische Feldherr nach dem Zeug- 
nis des Polybios bei der Anordnung der Spiele die grössten Verkehrtheiten 
begangen hat; dazu gehörte vielleicht auch, dass er die Flötenspieler nicht in 
die Mitte des Tanzplatzes stellte. Wenn die Spiele in einem Bühnentheater vor 
sich gingen, so wäre wohl auch möglich, dass Polybios nach dem Sprachge- 
brauche der Römer (s. u.) das Wort zpotnuqvtov im weiteren Sinne gebraucht hat. 

An die Spitze der Inschriften, die uns itpejx^vtsv als Namen des steinernen 
hallcnartigcn Vorbaues vor der Skcne bezeugen, gehört der S. 102 besprochene 
Architrav von Oropos. Eine wertvolle Parallele dazu giebt ein Volksbeschluss 
aus Kalymna (Inscriptions in the British Museum II, 231; wohl noch aus dem II. 
Jahrhundert vor Chr.): i^jiCT; ’Apaxsxptxs;.... xp5atpev|Jievo; xb Up iv xo[ö ’AxiJXXwvo; 
xoö Aa/äsu s^tx53p.atv xat xäv ixaxptSa st? sst^xvstxv öiysiv, oitu; tot pts[>.ixot x]at 
yoptxcl iywvs? suvxsXüvxat . . . . atxetxat xitxcv itsxt xü Osixpw, 0? ixet iv xü tepü xsD 
’AxbXXwvo; wjxs sxav[av xat] xrpcsxxvtsv xaxasxeuäijai xü Osü ixäsav ivxsXiJ, xäv o’.xs- 

$op.tav xa't xäv sj|Appa;tv 6ft[GxäjAj]vo; BeBi^Oat xä ß;t>Xä xat xü oip-w .... Bspiev 

aixü x[ov x 5 ]^ov xbv ixoxt xü OsaxpM iv a’.XElxat, BtcisOat 5 s auxü xai ävavpotfäv xoCSs xsü 
<[<a^{!j[Aaxo[; sei] xä; oxavä;, äv ävaxtOrjxt xai äXXav ävayp asäv xä; ävaOiaew; sei xoü eps- 
oxavfsu xiv 5 [s]‘ ’Apaxsxptxo; ’Aptaxta xäv axaväv xai xb epouxavtsv jxs^avG^cpVjsa; ’AesX- 
Xwvt Aa[Xt<j>]. Diesem Beschluss von Kalymna kann man eine etwa gleichzeitige 
Inschrift aus der Troas (Schliemann, Troja, S. 262) anreihen, in der es heisst : 
suvxsxä'/Oat espi xüv ysp[üv] cew; xaO' sxaaxsv sxc; f, eöXt; ro?) xü Atsv[ü]s<i> Osav, xb 

5 s äpYÜptov sivat xb st; xrjv Osav xb esptvivip-svov äeb xüv ispsttov .... xaxaaxsuäaat 

5 s xai [xb] Osaxpsv... xaxaoxs-jäsai 5 s xat xfb epojax^vtov ü; äv Bsxij xot; äecBsc/OsTat... 

In beiden Inschriften wird ein Proskenion genannt bei Theatern, die, wie 
es scheint, nur für musikalisch-chorischc Aufführungen bestimmt sind. Gleiches 
gilt vermutlich auch von einer Inschrift aus Akraiphia, dem Festorte der apol- 
linischen Ptoia, in der (um die Mitte des I. Jahrhunderts vor Chr.) von einem 
Agonotheten gesagt wird: sttsaxsyaaa 5 s xai xb ixpoax^vtov [xai st;] xr,v xüv 
(jiäxwv STtaY^vwitv xat [Os)pa~siav IBu>xa xf, xaxanxaOs{<ni äp-/i) Bpayptä;... (CIGS. 4149). 
An ein Theater für dramatische Spiele ist dagegen gewiss zu denken, wenn in 
Chaironeia ein Agonothet der Dionysien das xtpssx^vtov dem Dionysos weiht, 

CIGS. 3409 (nach den Buchstabenformen wohl erst aus der Kaiserzeit). Eis ist 

verlockend, auch die Inschrift von Orchomcnos, CIGS. 3209 (Schliemann, Orcho- 
menos, S. 55 ) : AjixoXXiSwpo; N(xwve; xä -piOupa xr, xo>; ixivaxa; xw;..., auf einen 
Theaterbau zu beziehen und am Schlüsse iv xü xtpsoxijvtw zu ergänzen, da der 
0,32'° hohe Architrav, auf dem die Inschrift steht, in der Nähe des Charitcn- 
tempels gefunden worden ist, wo man das Theater der Charitesia suchen darf. 
Einem Theater muss auch die (zusammen mit Bruchstücken eines Maskenfrieses 
gefundene) Inschrift von Mylasa zugewiesen werden, Bull. hell. V, 37 : . . . xo-j xb 
xtpoo[xr ( ]vc 5 v xat xov; . . . , wo man ixtvaxa; oder (mit den Herausgebern) ivSptävxa; 
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zu ergänzen hat. Andere Inschriften, in denen xpssx ^vtiv erwähnt wird, ohne dass 
sich näheres über seine Beschaffenheit ergeben würde, ( z. B. Bull. hell. IV, 515: 
Scstos) hier aufzuzählen, wäre zwecklos. 

In der Bedeutung eines «Vorbaues der Skcnc* wird np:ax^vtsv auch im Spracli- 
gebrauche der Kaiserzeit ( in die einige der eben genannten Inschriften schon 
hincinrcichen) häufig verwendet. Ja cs kann, da in dem Theater des römischen 
Typus der steinerne Vorbau des Proskenion vielfach ganz nahe an die Vorder- 
wand der Skene herangerückt ist und mit ihm zu einer Einheit zusammenge- 
fasst werden darf, der Name zpisx^visv auch auf die gesamte, den Zuschauern 
zugekehrtc Fassade des Spielhauscs ausgedehnt werden. Vgl. Plut. Lyk. 6: ouJsv 
yip MSTO xsSxac xpb; eiSsuXiav etvat, . . . ötav äyiX|*3txa xzi ypaei; ■») rcpssxi^via 
Gsaxpwv . . . £xxXi)aii(ovxs; axsfXtaun, Phot. (s. v. -pix 0; ipiaxspoO) : i pisv äpunepb; 
stoT’/o; (yspsi) i Yipb; x« Otixpio ^v, i 2s 2*!jtb; 4 "pb? xw YrpscrxYjvkp. Diese Be- 
deutung hat das Wort auch in einer anderen, oft besprochenen Nachricht des 
Plutarch, Non possc suav. vivi 13, p. 1096 B: xa: */aXxo&v ’A/.£;av2psv h IHXXri 
ßsuXspsvov roifjuat xb x rps&xVjvwv süx sfaasv i xs/vi'xy;? w; 2ias0'psüvxa xiüv OaoxpiTMv 
xr,v ywv^,v. Nicht das Podium, auf dem man steht, sondern die Wände, vor de- 
nen man spricht, beeinflussen in erster Linie die Schallwirkung, und nicht die 
Böden, wohl aber die Wände hat man seit dem Ende des IV. Jahrhunderts mit 
Metall auszulcgcn begonnen ; so war das Haus des Phokion in Mclite yaXxat; Xs- 

geschmückt (Plut. Phok. 18; Schreiber, Wiener Brunnenreliefs Grimani, 32). 
Dass derartiger Schmuck sich in der hellenistischen Zeit auch für die Skenen- 
Vorderwand eingebürgert hat, bezeugt Valcr. Max. II, 4, 6: (scaenam) totam ar- 
gento C. Antonius, auro Petreius, cbore Q. Catulus praetexuit; vgl. Plin. N. H. 
36, 1 1 4 : itna pars scaenae e marmore fuit .... summa e tabulis inauratis. 

Auch Pollux IV, 123 kann bei seiner Aufzählung bpyi, enrpa, Xoyetov, 

-psax^viov, itxpasx^via, üxooxVjvta nichts anderes unter i;psaxr,vtov meinen, als den 
Vorbau oder die ganze Vorderwand des Spielhauscs. Und im gleichen Sinne 
ist das Wort auch von Athcnaeus Mech. verwendet, p. 29, Wcscher: xXipäxuv 
ylvT] r.xpxxth^aix xsl? xtOsp^vsi; «v xot; Oiaxpst; rpb? xi irpssrxi/jvu xs?$ üzcxpixx!?. 
Wenn Athenaeus, der etwa in hadrianischcr Zeit lebte (Diels, Sitzungsber. der BcrI. 
Akad. 1893, in), Sturmleitern, die bei Belagerungen verwendet werden, den 
an das Proskenion gestellten Leitern der Schauspieler ähnlich findet, so kann 
er natürlich nicht an die niedrigen (übrigens auch immer unbeweglich befestig- 
ten) und bequemen Treppen einer römischen Bühne, auch nicht an die kleinen 
Treppenleitern der Phlyakcnbiihncn (s. Abschnitt VI), sondern nur an hohe und 
leichte Leitern denken, vermittelst deren die Schauspieler auf das Dach oder 
an die oberen Fenster des Proskenion heranzusteigen pflegten, und die den in 
unseren heutigen Theatern an den Dekorationen üblichen Leitern gewiss ähnlich 
gewesen sind. 

Die mit Statuen reich geschmückte Fassade des Spielhauscs ist auch ge- 
meint in der Inschrift von Patara (CIG. 4283, aus dem Jahre 147 n. Chr.): ive- 
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Or,XEv xa't xaOikpioiEV t o te xpssx^visv o xaTSOXEtiaaEv Ix ös|jisXui>v i xaTYjp autfjc . . . xa't 
töv lv aÜTw xioptov . . . xa't Tr,v toO Xovstsu xaTacrxsyi)v xai xXäxoxnv. Das beweist die 
gleichzeitige Inschrift von Ephesos (bei Wood, Inscript, of the great theatre, 46, 
n. 3): to 7rp53x^vtev xat to xoowpia xa't tsü; osi^äpoyj. 

Als Beleg für die Fortdauer dieser Bedeutung von zposx^vtcv bis in die spä- 
teste Zeit mag cs genügen, auf Malalas XI, p. 276, Dindorf, zu verweisen: xa't 
to Oearpov 5k Ti|; aütf,; ’AvTisysta; ävExXr ( puxjiv aTsXs; öv, s rr,3as ev aüiü üxEpävw 
Tiooapuv xtovwv £v [aeum toö vy|Afatoy toö irpooxr,vtoy TiJ; tJ^aytaoOElot;? i>~’ aiitoD xipr,f 
ot^Xyjv yaXxfjv xsypuaupivyjv. 

Während die Stellen, wo xpoox^vtov von dem steinernen Vorbau oder der 
Vorderfassade der Skcnc gesagt wird, sehr zahlreich sind, ist dies Wort für den 
beweglichen Schmuckbau, wie es scheint, nur selten verwendet worden. Ausser 
den oben S. 291 besprochenen Stellen ist an den veränderlichen Vorbau wohl auch 
in den dclischcn Inschriften vom Jahre 290 und 282 (Bull. hell. XVIII, 162} zu 
denken, wo ein hölzerner Bau gemeint sein muss (vgl. S. 148). Schmiickbau- 
ten älterer Art sind wohl auch zu verstehet», wenn ein Grammatiker bei Cramcr, 
Anecd. Paris. I, 19: e^iiorpas te xa't xpsoxi^vis xa't 5iar£via? unter den Erfindungen 
des Aischylos oder Sophokles aufzählt. Endlich dürfen vielleicht die Worte aus 
dem Briefe der Glykcra bei Alkiphron II, 4, 5 (p. 65, Herch.) hierher zu stellen 
sein : xäv tcT; xpsoxijvtai; soTr,xa . . . Tplptoyoa, su>; äv xpoiaXior; tö Olarpov. 

Möglich, dass an diese Bedeutung auch der Gewährsmann des Suidas ge- 
dacht hat, der rpoox^viov erklärt mit tö xpb xfj? oxr ( vi}; xapaxlTaspia und dazu die 
vorher besprochene Stelle anführt (r, vr/r, xapsXxo|t 4 v»ij trjv •xpo^aotv xaOäzsp ix \ 
ttpooxr,viov) ; denn mehrfach werden trapa-Eiaop-aTa als Teile des Schmuckbaues er- 
wähnt, vgl. S. 267. Gewöhnlich wird die Nachricht des Suidas als Beleg dafür 
angesehen, dass xpoox^vtov Theatervorhang bedeute, und natürlich kann das auch 
sehr wohl mit dem Worte xapazlTaopia gemeint sein. Doch ist schon oben S. 
291 darauf hingewiesen worden, dass diese Erklärung nicht ohne Bedenken ist. 
Wenn die Römer den Vorhang des Theaters mit dem Namen aulaeum benen- 
nen, so ist es wahrscheinlich, dass auch bei den Griechen, soweit sic überhaupt 
Theatervorhänge verwendeten, dieser Name (aiXata), nicht aber xpeax^vuv neben 
dem allgemeineren xapaxl Taspia üblich war. Hcsych sagt : aiXata* tc xij? oxrjvfjs 
xapaxlraajAa (vgl. Rohdc, De Pollucis font. 59 '. Ob auch die Angabe des Pollux 
FV, 122: e^ejti 5 e xa't tb xapaxItaajAa aiXatav xaXelv, herbeigezogen werden kann, 
ist strittig, da er dazu eine Stelle des Ilypereides anführt, in der von einem ge- 
wöhnlichen Zeltvorhang die Rede ist. 

Auch in der Stelle des Synesios (Ende des IV. Jahrhunderts nach Chr.), 
De provid. III, 8, p. 128 C: st 3c Tt? st? tijv oxyjvTjV Et;{tä!(3iTS xa’t to Xey 3 |aevov st? 
tsöto xuv5iy0aX|A'!I(oiTO 5 ta toö xpoaxYjvtoo, ty;v xapaaxevrjv aQpiav axaaav iijiwv exoxteö- 
aat, Ixt toütov 'EXXavoctxxi Toi; (AaTTiyo^spoy; cxXtlJouaiv, wird unter xpooxi^vtsv nicht 
der Vorhang, sondern der vor dem Schauspiclcrsaale befindliche Vorbau zu 
verstehen sein. Ein ähnlicher Gedanke ist bei Plut. Arat. 1 2 ausgesprochen: xpo- 
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xspsv . . . tov A’.vuxucv c6awi*a!Ie itXsSxsv, vuvt 5’ Oxfc axvjvf,v swpaxw? iravxx xi exe! 
^paYixatai TpaY».>3tav cvxa xat oxrjvjYpa^tav ö'/.c; ifjja ?v xpo?x*y<ipr,xtv. Dazu kommt, 
dass bei Synesios in dem vorausgehenden Satze der Vorhang genannt und als 
TtapaiE^Taojjia bezeichnet ist: zs?o; äv b xexaYP^s? y^ v01T5 Oeatifo ; . . . 4x e(vo?, sgxi; 
4v xi) yüpa rcsptjjivEt xi SEtxvüpisva xaO’ sxasxjv sv xüjsi itpsxiitxovxa xoü zapa^£xä(jp.axc?. 

Wir haben bisher den lateinischen Gebrauch des Wortes proscacnium bei Seite 
gelassen. Von vornherein ist anzunehmen, dass die Römer das griechische Wort 
in demselben Sinne wie die Griechen verwendet haben. Das Proskenion, als 
derjenige Teil der Skcnc, der den Zuschauern zugckchrt ist und den eigent- 
lichen Spiclhintergrund bildet, konnte ja auch in dem bescheidensten Schauspiel- 
hausc nicht entbehrt werden ; viel eher konnte der hochgeführte Bau der grie- 
chischen Skcnc, ihre Neben- und Hinterbauten unter einfacheren Verhältnissen 
in Wegfall kommen. Da bei den provisorischen Theaterbauten der Römer kei- 
nerlei Vorratsräume für Masken, Maschinen u. dgl. nötig waren, so mochte in 
der Regel ein Haus von der Höhe und Tiefe eines griechischen Proskenion, an 
das etwa hinten noch eine kleine Bretterbude angeschlossen wurde, dem Spiel- 
bedarf vollkommen genügen, ln der That sehen wir mehrfach, dass bei den 
Römern mit theatrum und proscaenium die gesamten baulichen Anlagen, die für 
skenische Spiele notwendig sind, nämlich das Spiclhaus und der Zuschauerraum, 
bezeichnet werden. Wenn Livius XL, 51, 3 vom Censor Lcpidus (179 vor Chr.) 
berichtet : theatrum et proscaenium ad Apollinis... a/ho locavit, so giebt er damit 
wohl die Fassung der öffentlichen Urkunden wieder und versteht unter proscaenium 
dasselbe, wie XLI, 27, 5 unter scaena, (ccnsores . . . locavcrunt ... scaenam aedilihus 
praetor ibusque praehendam), vgl. CIL. XI, 2710 (Vulsinii): theatrum et proscae- 
nium de sua pccunia faciendum coeravcrunt. IX, 3837 (Supinum): tribunal novum 
a solo feccr[unt\ theatrum et proscaenium refecer[unt], ludis scaenicis biduo dedi- 
car[unt\. Gemeint ist hier überall das Schauspielgebäude in seiner Gesamtheit, das 
anderswo auch als theatrum scaena (CIL. XI, 3620, Caere) bezeichnet wird. 

Wie in Griechenland, so sind auch im Westen der feste Zuschauerraum und 
die steinerne Skcnc nicht immer gleichzeitig errichtet worden. An die vorher 
angeführten griechischen Inschriften erinnert die grosse Arehitravinschrift aus 
dem Theater von Lissabon (CIL. II, 183, von 57 nach Chr.): Neroni Claudio... 
proscaenium et orchestrain cum ornamentis ; das Theatrum bestand hier ver- 
mutlich schon seit älterer Zeit, nur die Skene musste neu erbaut und die Orche- 
stra wieder in Stand gesetzt werden. 

Einen unzweideutigen Beleg für diese Auflassung von proscaenium giebt ein 
Relief, das jetzt im Museum von Capua aufbewahrt wird (vgl. Winckclmann, 
Werke I, T. 11, Millin, Gail, mythol. 38, 139, Jahn, Berichte über die Verhandl. 
d. sächs. Ges. der Wiss., 1861, 302). Es ist geweiht von einem Unternehmer, 
der ein Proskenion zu erbauen hatte: redemptor prosceni ex viso fecit (CIL. 
X, 3821); dargestellt sind neben den Göttern Minerva, Jupiter, Diana, einer un- 
benannten Frau und dem inschriftlich bezeichnetcn Genius theatri (in Schlangen- 
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gestalt) zwei Männer, die mittelst eines Tret- Rades eine Säule aufrichten und 
ein dritter, der an einem Säulcnkapitcll beschäftigt ist. Das Proskenion ist als 
ein mit Säulen geschmückter Bau, also entweder als das mit einer Säulenfassadc 
versehene Spielhaus, oder als dessen Vorbau gekennzeichnet. 

Diese inschriftlichen Denkmäler geben uns eine feste Grundlage für die 
Beurteilung der literarischen Erwähnungen des Wortes proscaenium. Hier kommt 
zunächst eine Anzahl Stellen aus den plautinischcn Prologen in Betracht, an de- 
nen man proscaenium als «Bühne» zu übersetzen pflegt, während es ebenso- 
wohl als «Spielhaus», in einem Falle auch als der (den Spielhintcrgrund bildende) 
Vorbau des Spielhauses verstanden werden kann. 

Die allgemeine Bedeutung ist wohl anzunehmen Amph. 91 : etiam histriones 
anno quom in proscacnio Itic Iovcm invocarunt, venit : auxilio is fuit, und 
Poen. 56: accipite: natn argumentum hoc hie censebitur. Locus argumentost suorn 
sibis] proscaenium. Die engere Bedeutung von Spielhintergrund wiegt dagegen 
vor im Prolog. Trucul. 10: Athenis tracto ita ut hoc est proscaenium, tantisper 
dum transigimus hatte comoediam. Schwieriger ist es, den Sinn der Worte Poen. 
17 f. fcstzustellen : scortum exoletum nequis in proscacnio sedeat, neu lictor ver- 
baut aut virgae muttiant, neu dissignator praeter os obambu/et, neu sessum ducat, 
dum histrio in scaena siet. Gewiss ist, dass proscaenium hier nicht Bühne be- 
deuten kann; denn dass dort kein scortum sitzen sollte, brauchte der Sprecher des 
Prologs nicht zu sagen. Es sind hier nur zwei Möglichkeiten : die Hetäre kann 
entweder in dem Bau, welcher den Spielhintergrund bildet, sich aufhalten, wie Mc- 
nanders Glykera iv npsjxrjvfat? steht (Alkiphron II, 4, 5 ; vgl. Benndorf, Zeitschr. 
f. Östcr. Gymn. 1875, S. 87, Beiträge zur Kenntniss des athen. Theaters, S. 31), 
oder sie kann in dem oberen Teil des Proskenionbaucs an einem Fenster oder 
Balkon des Obergeschosses) sitzen, wo auch Kaiser Nero gelegentlich Platz ge- 
nommen zu haben scheint, vgl. Sueton it, 26 (s. u.). 

Da im römischen Theater das ganze Spielhaus proscaenium genannt werden 
kann, so ist natürlich auch die Bühne als ein Teil des Gebäudes mit in diese 
Bezeichnung eingeschlossen. Auch ist es natürlich, dass, seit die Bühne überdeckt 
war, der ganze, den Zuschauern zugekehrtc offene Raum, den rückwärts die scaenae 
frons abschliesst, als Vorbau (proscaenium) des Spielhauses erscheinen konnte. 
Vitruv bezeichnet daher die Bühne als pulpitum proscacnii, und es ist ganz folge- 
richtig, dass man von den Leuten, die in scaena sind, sagt, sic seien in proscacnio. 
Vgl. noch Vcrg. Georg. II, 381 : et vetercs i nennt proscaenia Zu di ; Diomedes 
(Gramm. Lat. I, 490 K.): ideo au fern lat ine planipes dictus, qttod actores pedibus 
planis, id est ttudis proscaenium introirent. Donat. praef. Ter. Andr: adnotandum 
puellarum liberalium nullam oratiouem in proscacnio induci. . . praeter invocatio - 
nein lunonis Lttcinae, quae et ipsa quoque post scaenam fieri so/et. 

Aus solchen Wendungen sind wohl die Angaben jüngerer lateinischer Gram- 
matiker zu erklären, die proscaenium als pulpitum kennzeichnen, vgl. Scrvius zu 
Verg. Georg. II, 381: proscaenia autem sunt pulpita ante scaenam in quibtts ludi- 
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cra exercentur. Caper, De orthogr. VII, p. 104, Keil: sic crrant, qui proscenia 
appellant (id est scenam) aperosam faöricatn ex adverso cavcae . . . ttnde pro- 
scenia rectius pulpita, quae ante scaenam sunt, appellabuntur. Es ist aber gut 
möglich, dass bei dieser Begriffsbestimmung auch solche Anschauungen über die 
hellenistische Theaterform eingewirkt haben, wie sie Vitruv vertritt, der V, 7, 2 
das griechische proscaenium als pu/pitum bezeichnet (vgl. S. 159 . 

Auch im späteren Latein verbleibt aber dem Worte proscaenium dort, wo 
die einzelnen Teile des Theaters schärfer geschieden werden sollen, die alte Be- 
deutung (Fassade der Skene oder Säulen-Vorbau der Skene . So erzählt Sueton von 
Nero (Cap. 1 1) : /tos Indos spectavit e proscacnii fastigio , und (26 : interdiu dam 
gestatoria sella delatus in theatrum seditionibus pantomimorum e parte proscacnii 
superiore signifer sinnt/ ac spectator aderat ; et cum ad mantts ventum esset 
lapidibusque et subselliorum fragminibtts dcccrneretnr, tnu/ta et ipse iecit in po- 
pttlum atque etiam praetoris caput consauciavit. Da Nero heimlich in das Theater 
gebracht worden ist und von einem Orte, an dem er sonst nicht zu erscheinen 
pflegte, die seditiones der Pantomimen belauscht hat, so muss er sich im oberen 
Geschosse der Skenenvorderwand befunden haben, sei cs, dass er auf dem 
Dache der unteren Säulenstellung, — man vergleiche das Proskenion des atheni- 
schen Herodestheaters — , sei cs, dass er an einer darüber befindlichen Thür- oder 
Fensteröffnung Platz genommen hatte. 

Ganz im Sinne der griechischen Schriftsteller verwendet auch Apuleius das 
Wort, Mctam. III, 2, p. 130: tune me per proscaenium medium velut qttandam 
victimam publica ministeria producunt et orc/testrae ntediae s ist mit. Es ist klar, 
dass man eine victima, die man in die Orchestra führen will, nicht über eine 
Bühne herabsteigen lassen kann; vielmehr ist in dem von Apuleius vorausgesetzten 
Theater, wie in den meisten griechischen Theatern der Kaiserzcit überhaupt, keine 
Bühne vorhanden gewesen ; sondern mau trat durch die Mittclthüre des Proske- 
nion unmittelbar in die Orchestra heraus. 

An die mit Statuennischen versehene Fassade der römischen Skene ist auch 
noch zu denken, wenn cs im Cod. Theodos. XV, 7, 12 (394 nach Chr.) heisst: 
in aditu vero drei vel in t/ieatrorum proscaeniis ut collocentur (statuae) non veta- 
nttts, vgl. CIL. XIV, 2416 (Bovillae): statua in proscenia. 

In allgemeiner Bedeutung scheint proscaenium verstanden werden zu sollen 
bei Apul. Flor. 18, p. 28, 5. Kr.: praeterea in auditorio hoc genas spectari debet, 
non pavimenti marmoratio, nec proscacnii coutabu/atio, nee scaenae co/umnatio, 
sed nec culminum eminentia, nec lacnnarttm rejulgentia, nec sedi/ium circumfe- 
rentia . . ., wenn coutabu/atio hier als Diclenbodcn zu übersetzen ist, wie z. B. bei 
Vitruv X, 21, 3. Denkbar wäre aber auch, dass das unterste vorspringende Ge- 
schoss der scaenae frans oder die Seitenwände des Bühnenraumes mit Ilolzta- 
feln (Pinakes) verkleidet waren, vgl. Vitruv V, 5, 71: omnia publica lignea thea- 
tra tabulationes haben t complures, qttas necesse est sonore. Val. Max. II, 4, 6 : 
scaenam . . . vaettis ante pictura tabulis extentam. 

iS 


298 


V. Abschnitt. 


Die griechischen l!e/.eichnungcn filr die Teile des Theaters. 


Auf die freie Verwendung, die proscaenium bei späteren Dichtern gefunden 
hat (z. B. Claudian, De iaud. Stilich. II, 403 : Pomptiana dabunt qu antos proscae- 
nia p/a usus ) brauchen wir hier nicht einzugehen. 

7* IIzpasxiTjVia. 

llapaaxr,vta sind die «Räume neben der Skene», die vorspringenden Neben- 
räumc zu beiden Seiten des Schauspielersaales. 

Das Wort begegnet uns zuerst um die Mitte des IV. Jahrhunderts in De- 
mosthenes Rede gegen Meidias, 25 : xat oix evTaOO’ za-r, TiJ; üSpsw;, äXXa tsscütcv 
aiiw TvEpriJv, wste ... Tot TCzpasx^vta fpa ttwv, cpJSTp.wv i2uoTr ( ; wv Ta 2r;p.s<iia, xaxä 
xat ~pi‘{ p.aTa äpidO»;TZ jaji eapiyuv 2 ist£/.e3sv. Wir sind über die Verteilung der Thü- 
ren in den Paraskenicn zu wenig unterrichtet, um feststellen zu können, in welcher 
Weise Meidias dem Chore des Demosthenes durch Verrammelung der Paraske- 
nien einen Possen gespielt hat; vermutlich sollte dadurch bewirkt werden, dass 
der Chor nicht im richtigen Augenblick auf dem Plan erscheinen konnte. Die 
Citoreuten haben also entweder, als sie zum Spielhause kamen, um sich anzuklci- 
den, die Thürc ihres in den Paraskenicn gelegenen Ankleidcsaales, oder aber wahr- 
scheinlicher, als sie zum Wettkampf antreten sollten, die Thüre, durch die sie 
aus den Paraskenicn in die Orchestra heraustreten sollten, versperrt gefunden. 

Ulpianos, der Erklärer des Demosthenes, hatte kein klares Bild mehr von 
dem griechischen Spiclhaus, wenn er sagt: Ta zapasxr.vta ^paTTwv, tout^tiv äci- 
fpi ttwv Ta; e-'t Ti;; sxvjvfJ; sisiSs'jf, fva i yfi ps; ivavxä^Tat xspufvai 2 tä Tf ( ; e!;ioOsv 
stcföScu, xat süto) ßpaS'jvcvTi? exslvsu oup.6a(vii xaTavi/.äsOat AvjptoaQ^vijv. Denn gewiss 
zog in demosthcnischcr Zeit der Chor durch die Parodoi ein, nicht durch eine 
Thür der Skene. Wir können noch verfolgen, wie Ulpianos zu dieser Erklärung 
kam. Harpokration überliefert nämlich s. v. zapaax^vta : Ayj|assG£vy;; £v tm xavi Mst- 
2t'su Istxs xapotex^vta xa/.stjOat, ti>; xat 0«s5px3Tc; £v s’.xjttw Nip.uv (ixist; jAatvst, i 
~api ty;v sxyjvyjv aasBEBsiypive; tsxs; Tat; ei; t 2 v iyüvz xapasxsy at;‘ 6 21 Atsop.;; Ta; 
exat£p<i>(hv t^; bpypjszpx; EtasSsu; etuio oyjj’i xa/.staOai. Diese letztere Erklärung ist 
dann von späteren Grammatikern in etwas anderer Weise wiedergegeben wor- 
den: xapasxr,vta’ at stscosi ai £t; tvjv 3xr,v tjv (Phot.; Etym. m. 653 ! Bekker, Anecd. 
292, 12). Damit scheinen auch die Angaben bei Suidas, s. v. sxtjv^, in Zusam- 
menhang zu stehen : zapa®x/,vta 2s Ta svOev xat svOsv tt;; piar;; Oüpa; . . . psTst 2s 
tt;v sxr,vY]v eüOü; xat Ta zapasx^vta Vj cpyösTpa ( — Bühne, s. S. 277). 

Ob wirklich die Orchestrazugänge oder die NcbenthUren der Skene jemals 
mit dem Namen ttapasxijvta bezeichnet worden sind, oder ob diese Behauptung nur 
aus falscher Erklärung einzelner Stellen, in denen xapaax^v ta erwähnt waren, ge- 
flossen sind, mag dahingestellt bleiben. Schon bei vielen Theatern mit festem 
Proskcnion, noch mehr dann im Theater des römischen Typus hat sich das Ver- 
hältnis der Nebenräume zu dem Ilauptraum wesentlich anders gestaltet, als bei 
dem lykurgischen Typus, bei dem die vorspringenden Seitenteile des Baues als 
deutlich gekennzeichnete Bauglieder dem Beschauer entgegentraten. Daher ist es 
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wohl begreiflich, dass der Name xapaox^vta der späteren Zeit fremd werden und 
seine ursprüngliche Bedeutung vergessen werden konnte. 

Als Bezeichnung der Seiten- oder Flügelbauten wird das Wort, wie bei De- 
mosthenes und Theophrast, so auch in der delischen Inschrift von 274 vor Chr. 
(Bull. hell. XVIII, 162) gebraucht, wo t& Trapasxvjv 1a ezavo) xat ti üxexzTu (unte- 

res und oberes Geschoss) geschieden, auch idvaxi? tmv TtapasxTjvtuv (vgl. die Para- 
skenien des Lykurgos - Theaters, S. 67) erwähnt werden. In der Aufzählung des 
Pollux IV, [ 23 haben die Paraskcnien ihren Platz zwischen xpsjx-^visv und jro- 
ox^via. Die gleiche Unterscheidung von sxvjvtj und Kzpzax'b,via als Hauptraum und 
Nebenbauten hat auch noch Aristides II, p. 397, Dind.) vor Augen, wenn er 
sagt : xat ob tyjv sxr ( vr,v Oavjaa^iuv ra 77apajxr,yta fjTtäsw xat tov; Xivsu; err,pei; 

Ta (A. Müller, 5 2 > 2 )- 

In den delischen Inschriften aus den Jahren 274 und 269 (Bull. hell. XVIII, 
162) wird Tb zapasxövtsv (ts ev tw OeaTpw) auch in der Einzahl gebraucht. Man 
darf fragen, ob hier nicht ein von den sonst genannten Paraskcnien verschiede- 
ner Nebenbau gemeint sein könnte, der selbständig neben der Skenc errichtet 
und als eine Art Skenothckc, als tszc; t«? 4 st; tsv äywva napasxsjaT; ä^sSs^iypi- 
vs; (Theophrast, s. o.) gedient hat. 

In ganz anderem Sinne kommt das Wort napa3xr,v tsv bei Poll. IV, 129 vor: 
biTSTS [Acv ävTt TSTapTiy ircxptTOü 2 £ct Ttva twv 75p ejtwv e’.tceTv h <i>sij, rapaax^vtsv xa- 
XEttai (vgl. A. Müller, 1 78 ). Diese Bezeichnung ist vielleicht daraus zu erklären, 
dass der Sänger des Einzelliedes sich der besseren Schallwirkung wegen nahe an 
die Skenc, zapa oxrjvij, stellte, so wie die Gesänge der Schauspieler ir.'o cxTjyf}? aus- 
geführt wurden (S. 284;. Da für die Lieder der Schauspieler auch der Ausdruck 
(xxijvixbv vorkommt (vgl. Bcrgk, Griech. Literaturgesch. III, S. 1 3 1 fl, so könnte 
man vermuten, dass statt -apasxvjvtsv vielmehr irapaaxr,vtxbv zu lesen sei ; doch weiss 
ich nicht, ob diese Wortbildung durch Analogien gestützt werden könnte. 

8 . 'l’iroffxVjviov, eiriax^vtav. 

‘Viromu/jviov bezeichnet dem Wortsinne nach entweder den Innenraum oder 
den Hinterraum der Skenc. Ein Überblick über die Wendungen, in denen ütc's mit 
<rxr,vy; verbunden ist, mag das des Genaueren lehren. 

Da bei <jxr,vr ( der Gedanke an das schützende Dach des Raumes in erster 
Linie steht, ähnlich wie bei «Fp;, so wird ü-b axrjvfj, unter dem Zelt, im Sinne 
von £v oxr,vfj, im Innern des Zclthauscs, gerade so wie im Deutschen gesagt; 
vgl. Soph. Ai. 75 2 : Etpijai ^,s**p Toiptfav«; ts vüv tsSe AtavQ’ 6-5 sxr,va?<Ji jay;s’ 
s^vt’ iäv ( 741 : IvSsOsv niyr/i, 795 : bxstvov stpyeiv crxYjvij; uxauXov), Eurip. Hec. 53 ; 
7 :epi yap tutb 5xr ( vij; irsSa (Schol : r.ipi yäp... 6 «b ts fr/arsv pips; *>!? cxnjvfJ;). 
Auch in der Inschrift CIA. IV, 3, S. 169, 225 c (Eleusis): atyt'Js? ijyXz 6 rb t^J 
axtjvij äpta^taCa, ist wohl an Balken, die in dem Zelthause liegen, zu denken, vgl. 
Plut. Phok. 5 : 'twxiuvä fast «Xyjpsyptivou toü Oiärpsy tt£pi 7 :aTElv üxb sxtjvtjv (d. h. in 
den hinter dem Proskenion gelegenen Räumen), airbv svra irpb; lauTÖ ty;v Stavstav, 
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und Athen. Xlll, 59* : xai £v Tf ts 5 "EpwTs; jjass i Tf, {it :3 Tf,v oxrjvf,v ts 3 Otitpsu 

d. h. in oder an der Skene oder in dem unter, d. i. hinter der Skene befind- 
lichen Teile des heiligen Bezirkes) s-iypx'ps [II paEtxs X yj?]. 

Von grösserem Belang sind für uns die Stellen, wo 0x3 oxvjvf; (oder 0x3 txy;- 
vtjv) in unmittelbarem Bezug auf Theatervorgänge gesagt ist. Vgl. Plut. Arat. 12: 
xpirspsv yap... xiv Aiyyzttov sOaOpasE -Xsütsv, vuvt 3’ 0x3 cxyjvyjv ewpaxw; xzvt« tit 
exe? xpaypxTa Tpay«i>3(av :vta xat sxvjveypaoiav sXo; r,plv xpsffXEjfwpvjxev. Philostr. Vit. 
Soplt. I, 9, p. 208 K. : TpaytoSiav xaTaszsua««; ... st; i~\ axvjvij; xat st; 0x3 exvjvf; 
ypr, zpitTStv (vgl. Schot. II. Z, 58: oOsv xäv xat; TpaytoSIai; xpOxTOuat toO; SpiovT«; 
t« 3 t« iv Tat; jxvjvat;). V. Apoll. VI, I I : t3 0x3 exTijvf; öxsQvfiixsiv exevsyjssv, w; 
pf jv pavsptü ssxttsi (danach hat man auch Hypothes. Acsch. Agamem. : tStw; 
T 3 v ’Ayap^pvsva 0x3 oxr,vf; avais-rtsOat xststv geschrieben statt des handschriftlichen 
Ixt sxrjvy,;, vgl. Trcndclenbiirg, Grammat graec. de arte trag, iudicia, 14 ). Schol. 
Aesch. Euinen. 47: z'sy oi; 3ir,y5yp£v»j Ta 0-3 ttjv cxvjvfv. Poll. IV, 128: exxüxXy;- 
pa . . . Seixvjji 3e xat Ta 0x3 tijv sxvjvijv sv Tat; stxtat; äzsppYjT« zsayÖsvT« (Eustath. 
II. p. 976, 15: pv;yxvr,pa... 0?’ cy ecstxvuTO Ta sv Tf, sxrjvf,). Poll. IV, 1 30 : ßpsvTstov, 
0-3 tt,v sxyjvyjv sistsOsv isxst IprX'st StwyzMpsvst zipz'ixxx xaxä -/aXxwptZTWv (ähnlich 
Suidas, Schol. Arist. Nub. 294, vgl. Schol. Arist. Nub. 292 : sv Tf, axr,v?) pr,-/avy;p« 
z xaXsT-ai JäpsvTElcv, Fest. p. 57, 10 M. : Claudia na tonitrua appcllabantur, quin 
Claudius instituit, ul ittdis post scaatam coiectus iapidum fierct). Schol. Arist. 
Ran. 257 : 3st vsstv, w; 3t jJ xrpxyzi 0-3 sxvjvfv staiv, «XX’ eix sv favepw. 

Ob wir die Wendung 0-3 «xvjvf; mit «in der Skene» oder mit «hinter der 
Skencnwand» übersetzen, kommt sachlich auf dasselbe hinaus. Daher bleibt es 
auch gleichgiltig, ob wir das Wort Ozscxfvtsv mit « Innenraum der Skene » oder 
mit « Hinterraum » (im Gegensatz zum Proskenion übersetzen ; vgl. Wicselcr bei 
Ersch u. Gruber, Encyclopädic Bd. 83, S. 221. 

Begreiflicher Weise kommt das Wort in den Schriftwerken des Altertums 
nur sehr selten vor, ausser bei Pollux begegnet es uns nur in einer, wohl aus 
einem hellenistischen Autor geschöpften Erzählung bei Athen. XIV, 631, c. : 
’Astoxiotopo; & ‘hXtasts; xp3 TaXüspivcu xote tivs; twv aOXrjTWv StarptSuv «Oto; eti ev 
T w OtrcffXYjvi'w* Tt ts 3 t’, £t“Ev, äfXsv STt p£ya **‘/.3v y£y;v£v. Asopodoros verweilt noch 
im Schauspielcrsaalc, hinter dem Proskenion, wo er zwar nicht die Vorgänge der 
Aufführung im Einzelnen verfolgen, wohl aber das Beifallklatschen der Menge hören 
kann. Pollux IV, 132 gebraucht, indem er als Bestandteile des Schauspielhauses 
xpssxfvtsv, xapaoxfvta, Oxssxfvia aufzählt, das Wort in der Mehrzahl, da er den 
Schauspiclcrsaal und die verschiedenen kleineren Räume in der Skene im Auge 
hat. Dagegen fasst er späterhin das Hyposkenion als eine Einheit auf, wenn er 
sagt : t 3 3$ Ozssxfvtsv xtsst xat äyaXpaTtst; xsxispijTO zp3 ; ts ÖE'xTpsv TETpappivot;, 0-3 
t 3 XoysTov xsipevsv. Aus dem Zusatz xps; t 3 Osarpcv Tetpapp^vot; scheint hervorzu- 
gehen, dass er unter Hyposkenion einen Bau, der nach mehreren Seiten hin 
Fassaden hat, also den ganzen Mittelbau der Skene versteht. Dass wirklich die 
Skenenwand mit Säulen und Statuen geschmückt war, zeigen die Theater der 
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römischen Zeit und auch das Proskenion von Epidauros vgl. S. 126 f.). Schwie- 
rigkeiten macht aber der Zusatz ütcs to XoyeTöv xeijasvcv. Wicseler (a. a. O.) möchte 
es übersetzen mit «unmittelbar bei dem Logeion befindlich >, indem er sich auf den 
Gebrauch von irsxstiXEvs; bei Polyb. V, 59, 5 (vgl. III, 74, 2} beruft und bei }.e- 
v«t5v an die römische Bühne denkt. Man wird dann fragen dürfen, ob nicht 
etwa für ü-s zu lesen ist vurep. Versteht man dagegen unter AoyElov mit Vitruv 
(s. u.) die Decke des griechischen Proskenion, so ist zu übersetzen: «die unter 
dem Logeion liegt». 

Dass es unrichtig ist, eine Bühnenvorderwand, z. B. die Relicfwand der athe- 
nischen Bühne des Phaidros, als Hyposkenion zu bezeichnen, braucht nach den 
vorausgehenden Darlegungen nicht ausdrücklich gesagt zu werden. 

Eine lateinische Übersetzung des Wortes Osobxt^viov im Sinne von « Innen- 
raum der Skene» hat Lucretius versucht, De rer. nat. IV, 1185: quo magis ipsoe 
ornnia su/nnto opere /tos vitae posaun io (flaut, qitos retinere volunt adslrictosquc 
esse in atnore. 

Als letztes der mit 3xr ( vf, zusammengesetzten Worte ist endlich noch i-uxr,- 
visv zu nennen. Ilesych crkliirt es als ts e~: tijs sxijvljf xaTayioyisv ; Vitruv, der 
das Wort in den Formen episcacnium (VII, 5, 5 und episcacnos (V, 6, 6) kennt, 
verwendet es als Bezeichnung für das Obergeschoss der Skene. Denkbar wäre, 
dass auch von dem Schriftsteller, den I lesych benutzt hat, eigentlich eine Wohnung 
iin Obergeschosse des auf dem Spielplatz dargestelltcn Hauses als s-crx^viov be- 
zeichnet war. Doch liessc sich das Wort unter Hinweis auf die Wendungen i-\ 
cxr,YT;; und ist sxijvij wohl auch als Name eines neben dem Haupthause gelege- 
nen Nebcnbaucs erklären. 


9. A 0 y s ? c » . 

Asystsv bedeutet «Sprechplatz» oder «Rednerbühne». Ein solches Logeion, 
das in der Regel als niedriger Untersatz Podium, £?,[**) gebildet war, konnte auf 
dem Volksversammlungsplatze, auf der Agora und im Theater errichtet werden. 

Das Wort findet sich, wie cs scheint, zuerst in einer dclischen Inschrift von 
180 vor Chr. (Bull. hell. VI, 27, Z. 2321 : ttjv xsiaaxEUTjv t<T>v ?:iväxu>v twv eiti tö Xs- 
ye!cv. Wenn man dieses I.ogcion im Theater gesucht hat, so lässt sich wenig- 
stens aus der Inschrift selbst für diese Annahme der Beweis nicht erbringen; 
denn in dieser wird sonst nicht vom Theater gesprochen, wohl aber sind darin 
unmittelbar nach jenem Logeion fxpta im AuScxxQeov genannt, in denen man wohl 
Gerüste für Zuschauer oder Zuhörer erblicken muss. Vielleicht ist also das Lo- 
geion mit diesen Gerüsten in Verbindung zu bringen und als eine auf besondere 
Veranlassung für ausländische Staats- oder Festgesandtschaften aufgeschlagcne 
Rednerbühne zu betrachten. Die Pinakes können dann den Schmuck der Vor- 
derwand oder der Brüstung gebildet haben. 

Man hat auch in einer älteren delischen Inschrift das Wort /«oysiov zu er- 
gänzen gesucht, indem man Bull. hell. XIV, 40t zu schreiben vorschlug: e;; tö 
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[XoYejtov sxvjvi;; . . . (S*üXcv)... pov tet pizry/o, vgl. oben S. 148. Doch zeigt 
schon das Facsimile auf Taf. XVI der genannten Zeitschrift, dass fiir eine solche 
Ergänzung der Raum kaum ausreicht ; und eine Untersuchung des Steines, die 
Dörpfcld mit einigen Freunden bei einem Besuche von Mykonos im Mai 1896 an- 
gcstellt hat, ergab, dass zwischen den Ruchstaben TO am Ende der einen und 
ION am Anfang der nächsten Zeile wahrscheinlich nur 3 Buchstaben gestanden 
haben, so dass die Lesung Xoyetov als unwahrscheinlich bezeichnet werden darf. 

Das Wort, das allem Anschein nach erst in hellenistischer Zeit gebildet worden 
ist, konnte, wie von anderen Rednerbühnen, so auch von dem besonderen Sprech- 
platz in der Orchestra des Theaters gebraucht werden. Gerade in den Theatern 
der jüngeren Zeit konnte ein solcher Sprechplatz nicht entbehrt werden, da seit 
der lvkurgischcn Zeit in Athen und ebenso auch an anderen Orten die Volks- 
versammlungen vielfach im Theater abgehalten wurden. Die Redner, die in der 
Orchestra auftraten vgl. Athen. V, 213 d), stellten sich auf die Trittstufe des 
Altars oder, wenn der Altar nicht mit einer entsprechend grossen Unterstufe ver- 
sehen war, auf ein neben dem Altar errichtetes Bema. Auch die verschiedenen 
Verkündigungen, z. B. von Kranzverleihungen u. dgl. (vgl. Aesch. Ctesiph. 176), 
erfolgten wohl auf demselben Bema. Dieser Sprcchplalz in der Orchestra ist ver- 
mutlich gemeint bei Plut. Dem. 34 : osXoi$ p.sv auvdfpaijE ty;v oxyjvyjv xai Sspofipci? to 
XsyETov xeptdSaXe, ebenso wohl bei Plut. Praec. gcr. reipubl. 31, p. 823 b: rcapdywv 
sauTbv si pixpbv fyApa; pfps; Eni tsü ß^pats? f, ts3 /.oysiev itoXitsuSpeve;, wo zweierlei 
Rednerbühnen, die der politischen und die der gerichtlichen Versammlungen unter- 
schieden zu werden scheinen. 

Im Theater des römischen Typus ist dann der Name XoyeIsv auf die Bühne 
übertragen worden, vgl. Ilcsych s. v. s t^; oxrjvfJ; ts-o;, £?’ c 3 ... ünoxpi- 

Tai Xiyovoi , Phrynich. p. 163 Lob. : ob pdvTCi, evGa psv xwpwSsi xai t pa y«j> 5 oi ;*yw- 
vs^oviai, /.OY^tsv eps??. CIG. 4 2 §3 Latara, 147 n. Chr.) : xaOidpiossv to te npsoxi^visv... 
xai tsü Xoy£’’ou xatasx£ur,v xai nXäxwaiv. In diesem Sinn hat auch Pollux IV, 123 
das Wort gebraucht, wie die Reihenfolge seiner Aufzählung zeigt: ipy^jrpa, Xs- 
yefsv, itpooxr,viov, xapacrxr,via ; denn obwohl er vielfach mehr auf die Theaterver- 
hältnisse der älteren Perioden als auf die seiner eigenen Zeit Rücksicht nimmt, 
durfte er doch nicht unterlassen, den Namen für die zu seiner Zeit übliche Bühne 
mitzuteilen; auch IV, 124, wo gesagt wird, das Hyposkenion liege uns to Xoyelov, 
kann möglicher Weise an die römische Bühne gedacht werden, vgl. oben S. 301. 
Nicht ganz sicher ist, ob auch Plutarch, Thes. 16, das Wort in diesem Sinne 
verstanden hat : 5 M{yu>; aet oieAXsi xaxw; äxsuwv xai XoiJopo’jpsvo; iv ts?$ ’AttixoT; 
Osärpsi?... si Tpxyixo: to XXyjv änb ts 3 Xoydoo xai t<5; oxrjvfj^ äSsijiav aitoü xaTsaxBasav. 
Häufig findet sich Xoystsv in dieser Bedeutung in den Scholien, z. B. Arist. Ran* 
181 : TjXXotwiOai ypr, tIjv sxyjvyjv xai slvat xarä ttjv ’Ayspouotav Xlpvnjv tsv Tsnsv ini tsü 
Xsyei’ou yj dni TiJ; öpyi^OTpa;. Ran. 297: änspsücn cd tivs;;, noi; änb toü Xoyelov n sptsXOwv 
xai xpu?OEi; smsOsv to 3 iEpdw? toüto XdY£f 9zivcvxai 2 s oix Eivai sni tsü Xsyeiou «XX’ dis* 
TiJ? hpyrfiTpxi . Eq. 149 : Tva ex TiJ? napsssu Eni tö XcyeTcv ävatij... Xext^sv ouv, sti äva- 
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6a!v£tv 4X£v£t3 t 5 iz t t'o XcysTov eteUvat. Gramm, de com. p. XX, 4, Diibn. : st; ?y;v 
ip/^oxpav, f ( v 5 t; xai XsYtlov xaXeuoiv, Vgl. S. 2/8. 

Nach Vitruv V, 8 hiess auch das pulpitum des Proskenion im hellenistischen 
Theater XiYetsv (vgl. S. 159). Wenn das richtig ist, so muss die Benennung sich 
entweder daraus erklären, dass von dem Dache des Proskenion herab die Götter 
die Prologe und Epiloge sprachen (das Wort OeoXsYetov bezeugt Pollux als Na- 
men eines solchen «Göttcrplatzes»), oder es müssen bei Volksversammlungen in 
späterer Zeit zuweilen die Redner von dort aus gesprochen haben. Wenn wirk- 
lich, wie wir im VII. Abschnitt wahrscheinlich zu machen versuchen werden, Vi- 
truv nur irrtümlich das Proskenion als Spielplatz der komischen und tragischen 
Schauspieler angesehen hat, indem er es der römischen Bühne glcichsctzte, dann 
wäre es denkbar, dass er den griechischen Namen für die Schauspielerbühnc 
irrtümlich von dem pulpitum proscaenii des römischen Theaters auf das helle- 
nistische Proskenion übertragen hat; andererseits könnte freilich auch gerade die 
gleiche Benennung uoyeTsv für beide Podien jenen Irrtum bei ihm veranlasst oder 
wenigstens gefördert haben. 


10. ’ 0 *p!{*{, ß ij ja a , 3 5 w ja a . 

Des Wortes sxpI6x; müssen wir hier gedenken, weil es vielfach als Name der 
griechischen Theaterbühne betrachtet worden ist. Den Anlass hierzu hat eine Stelle 
in Platons Symposion (p. 194 B) geboten, wo Sokrates zu Agathon sagt: iswv ttjv 
(ri;v ivipt iav xa’t p.'YaXc^pjajvTjv äva5a{vsvT3$ iz\ tsv ixptSavta jASta twv ircsxpiTiov xai ßXf- 
'iavts? ivavTtsv Tcasutsu Oeatpou, jaIXXsvts; SÄiSiüjasOai toutsO Xsysu?. Aber mit O^axpsv 
ist hier wie so häufig die Gesamtheit der Zuhörer bezeichnet, und die Worte des 
Sokrates beziehen sich nicht auf die Aufführung im Theater, sondern auf die Vor- 
ankündigung der Dramen und die Vorstellung der Dichter, die vor den Agonen 
stattfand. Wir wissen, dass diese ta( 3 et!ji; an den grossen Dionysien im Odeion vor 
sich ging, und cs ist das Nächstliegende anzunehmen, dass sic auch an dem Le- 
naienfeste (Agathon hat sein Drama an den Lenaien aufgeführt) ebendort abgehalten 
wurde. Damit entfiele also von vornehercin jeder Zusammenhang des sxptSa? mit 
dem Theater. Aber selbst wenn der von Platon geschilderte Auftritt im Theater der 
Lenaien sich abgespielt haben sollte, würde ixpiSx; noch immer nicht als Name 
einer ständigen Schauspielerbühne gelten können. Wie Rohdc (Rhein. Museum 
38 . 255) gezeigt hat, bezeichnet ixptSa? einen «Bock», und Sokrates konnte daher 
wohl im Scherze ein provisorisches, von Böcken getragenes Gerüst, nicht aber 
eine ständige Bühne sxpiia; nennen; daher glaubte auch Timacus (Lex. Platon, 
p. 190, Ruhnk.) aus der Bezeichnung sxpiSa; geradezu folgern zu können, dass 
cs zur Zeit des Platon eine wirkliche Bühne nicht gegeben habe : Ojja^Xtj y*P 
oüUzm f,v. Wenn Timacus bei der Erklärung des W’ortes ferner berichtet: "kly&i 
Yoöv xi$, X©y ef»v £3Ti iaxspsajjifvTj |üXti>v, slxa sfijs' ixpiSa^ 5 ' övsjAa^sTat, so ist 

unter Xoy*Tsv nicht die Schauspielerbühne, sondern ein provisorisches Podium zu 
verstehen, das für den Redner aufgeschlagen wird ; das zeigen die vorausgehenden 
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l)ic griechischen Bezeichnungen fiir <lie Teile des Theaters. 


Worte des 1 imacus selbst: xb iv xü> OjäxpM xi0£j«v3v, if’ su taxavxat ot xi 

5r,txi5'.a Xs'ycvxs;. Nur aus falscher Auffassung der Platonstelle ist die Behauptung 
anderer Erklärer geflossen, sxp£Sx;‘ xb Xsysfiv, i? o 3 :i xpayc pBst f/cwvt^ovTo (Schol, 
l’lat., Ilcsych., Phot., vgl. Rohdc, S. 256. 

Ebenso darf auch das Wort fä j-z nur in sehr beschränktem Umfange als Be- 
zeichnung der Bühne betrachtet werden. In der späten metrischen Aufschrift des 
Phaidros im athenischen Theater (CIA. III, 239, vgl. S. 94) findet cs sich mit 
einem näher bestimmenden Zusatz so verwendet : \t.z Or^xpi-j. Durch Conjcctur 

von Jacobs ist es in das junge Epigramm Anth. Pal. VII, 51 gekommen: abv 5 ’ oi 
xsüxs » eyw xtOiptat xxcsv, äXXi xä lia/."/ou jbr.p.axa cockl. : vjp.axa) xat sxijvä? sptiaBt 


zstOspiva;. 

Wie wir schon mehrfach gesagt haben, bezeichnet ßv;p.a eigentlich den «Tritt», 
die Unterstufe, das Podium, auf dem die musischen Künstler (Platon, Ion, 533 E) 
in den Odcicn oder den Orchestren (s. (bpiXr, ) und die Redner in den Volks- 
versammlungen auftraten (s. o. S. 301 über /.sysTsv ) ; vgl. Hesycli: fäpx’ eXefova 
p.sv CYj!/.a{v£i xjivixspiv . . . süxw; xat xb Xsystsv. Als Bema schlechtweg galt dem 
Athener der noch jetzt vorhandene Sprechplatz am Altäre d»r Pnyx. Später wur- 
de der Name auch auf andere Sprechplätze der öffentlichen Redner übertragen; 
auf den im Theater bezieht sich vielleicht Plut. Phok. 34 : xäsi xat itiaat; «vatiExxa- 
p.£v5v xb ßf ( pia xat xb Osaxpsv xapar/ivxi;. Auch in der Theatcrinschrift von lasos 
(CIG. 2681, Le Bas -Waddington 269; zwischen 180 und 160 v. Chr.) ist unter 
ßjjjaa der Rednerplatz in der Orchestra zu verstehen. Ein Sopatros weihte dort 
xb iviXYji/.aa xat xx;v iz ' aixcü xepxtoa xat xb ^ij,ua AtJ-osw xat xw d. h. er 

hatte, um das Theater für die dionysischen Feste und für die Volksversammlungen 
geeigneter zu machen, den Zuschauerraum erweitert und die Rednerbühne er- 
richtet oder neu hcrgcstellt. 

Eine vereinzelte Bezeichnung für die römische Theaterbühne findet sich in der 
Inschrift von Ephesos bei Wood, Inscriptions of tlie great theatre, 46, n. 3: xb 
xpssx/jvisv xat xb ziBotp.a. Damit soll wohl das lateinische « podium » wiederge- 
geben werden. 


ll. K 3 v { 0 x p a , 3 ( y p. a . 


Wir haben vorhin dargelcgt, dass auch, nachdem die Orchestra im Theater 
des römischen Typus in zwei Teile von ungleicher Bodenhöhe zerlegt war, doch 
noch für beide Teile der Name sp‘/^sxpa in Gebrauch blieb. Um Missverständ- 
nissen auszuweichen, mussten aber für die einzelnen Teile auch Sondernamen 
geschaffen werden. Nachdem wir die Worte 0 -jp.iXr, und XsysTsv, die als Namen 
der Bühne üblich wurden, besprochen haben, erübrigt noch, der Bezeichnungen 
zu gedenken, die für den tiefer gelegenen, halbkreisförmigen Teil der Orchestra 
gebraucht worden sind. Da sich hier das Bedürfnis nach einem besonderen Na- 
men nur selten ergeben zu haben scheint, sind uns diese Sondernamen nur ganz 
vereinzelt und bei Grammatikern überliefert. 


305 


ii. Koviaipa, oivua. 


Suidas bezeugt den Namen xavtatpa, s. v. cxyjv/,’ jusTat Bi ty; v ipy^fjTpav ßb>p.s; 
tsü Atsvuwu ... o; xa/.e?tat Ou|*£Xi) . . . jxita Bi ttjv OujiT/.yjv •fj xsvia xpa, TouxeciTt t'o 
xztw IBafi; tsü Osaxpao. Das Wort entspricht dem lateinischen arena. Bei Pollux 
III, 1 54 wird die xavisxpa neben ir:aBuxr,piav, vuy.väatav, ~zXa!axpa als xi^a? xf}? äsxr,- 
osu)? genannt, vgl. Suid. s. v. xavtaxpa" xa/.aiaxpa ij xuXiVrpa. Der Name konnte 
aber auf die Orchestra nur übertragen werden, wenn sic zu gymnischen oder 
Gladiatorenspielcn verwendet wurde. Dass in der That der eine Teil der alten 
Orchestra zuweilen in solcher Weise benutzt worden ist, ergiebt sich für das athe- 
nische Theater aus der Schranke, welche noch jetzt diesen Teil umgiebt (vgl. 
S. 92). In mehreren anderen Theatern sind die unteren Sitzreihen abgeschnitten 
worden, um einen als Arena benutzbaren Platz zu erhalten (vgl. S. 153 für 
Pergamon, und S. 149 für Assos). 

Die Bezeichnung riy-aa, die von der halbrunden Form des Buchstaben Sigma 
(in der jüngeren Schreibweise) entlehnt ist, bezeugt Bekkcr, Anecd. 286,16: sp- 
y/,5xpa xoO Qsäxpau ts vüv Xsyapisvcv alypta, vgl. 270, 21 und Photius s. v. apyr,3xpa. 
Sie scheint nur sehr selten benutzt worden zu sein. 

Bei Photius wird die Orchestra des späten Theatertypus auch f ( p.txiJx/.iav ge- 
nannt, s. v. apy^axpa' xpwxav cxX/,Ov; £v xij iys pä. sixa xai xo 5 (käxpau x'a xaxu» 

xüxXtav. Derselbe Name findet sich auch bei Pollux IV, 127 und 131, wo gesagt 

wird, dass das ^[MxjxXtav xaxa tyjv apy^xxpav liege. Der Ausdruck xaxaxapiY; ist von 
einzelnen Erklärern (Phot. 143,22; Bekkcr, Anecd. 270, 21; A. Müller 57,4) wohl 
nur durch Missverständnis als ein Sondername der Orchestra angesehen worden. 


(E. R.) 
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VI. ABSCHNITT. 

THEATERDARSTELLUNGEN AUF 
ANTIKEN BILDWERKEN. 

In der Reihe der Zeugnisse, die über den Spielplatz des altgrichischen 
Theaters Aufschluss geben, kommt den Darstellungen auf antiken Bildwerken 
nur eine untergeordnete Stelle zu. So viele Vorbilder und Anregungen die Künst- 
ler des V. Jahrhunderts und der Folgezeit dem Dramenspiel verdankten, so 
wenig vertrug es sich mit den Absichten und Anschauungen, aus denen heraus 
sie schufen, getreue Abbilder der Theatervorgänge und ihres Schauplatzes zu 
geben. Daher kommt es, dass wir aus den Vasenbildern der älteren Zeit zwar 
für die Geschichte der Dionysosfeste und des Dramas manche wichtige Thatsache 
entnehmen, für die Art der Aufführung aber kaum etwas lernen können. 

So sind die von F. Dümmler (Rhein. Mus. 43, 358) behandelten schwarzfigu- 
rigen Vasen (eine in Bologna, Museo ital. di antich. dass. II, T. I, 4, eine andere 
bei Judica, Antichitä di Acre, Inghirami, Vasi fittili I, 33), die uns den Wagenumzug 
des Dionysos zeigen, von hervorragender Bedeutung für unsere Kenntnis der 
dionysischen Pompe, aber über die Formen des ältesten Tragödienspiclcs erlau- 
ben sie uns keine Schlüsse. 

Auch die schwarzfigurigen Vasen mit Darstellungen komischer Choreutcn 
(Bolte, De monumentis ad Odysseam pertinentibus, 45, 95, Poppclrcuter, De co- 
moediae atticae primordiis, 9 f. ) können über die Art des Spiels nur das Eine 
lehren, was ohnehin selbstverständlich ist, dass solche Gestalten sich nur in der 
Orchestra bewegen konnten. Ähnliches gilt von einer Gruppe von Vasenbildern, 
in denen der Einfluss des Satyrdramas deutlich ist, z. B. von dem Psyktcr des 
Duris im British Museum (Catal. III. E, 768, Wiener Vorlcgeblätter f. arch. Übun- 
gen VI, 4, Klein, Meistersignaturen 5 , S. 161, n. 23), von dem Pandora-Krater (Brit. 
Mus. Catal. III, E, 467, Journ. of Hell. Stud. XI, T. 11) und den von O. Jahn 
'Philol. XXVII, 18) behandelten Bildern. 

Lehrreicher ist in dieser Hinsicht die Schale des Brygos (Brit. Mus. Catal. 
III, E, 65, Klein, Meistersign. S. 183, 8, Mon. d. Inst. IX, 46), die in deutlicher 
Abhängigkeit vom Drama Hera und Herakles, Iris und Dionysos auf demselben 
Boden mit den Satyrn zeigt. Aber wer nicht schon aus anderen Gründen an ein 
Spiel in der Orchestra glaubt, wird diese Darstellungen eines unmittelbaren Ver- 
kehrs von Göttern und Satyrn nicht als getreue Bilder der dramatischen Auf- 
führungen gelten lassen, sondern nur als freie bildliche Umsetzung des Dramen- 
stoffcs betrachtet wissen wollen. Uns freilich darf die Schale als eine willkommene 
Bestätigung für das gelten, was S. 178 über die Beschaffenheit des ältesten Spiel- 
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platzcs dargelegt worden ist. Das Bild von der Verfolgung der Iris zeigt neben 
dem Altar noch ein niedriges Podium, ein Bema, das notwendig war, weil der 
Altar selbst keine Unterstufe hat. Dieser Tritt, auf den vielleicht der Name (hpi/or; 
vom Altäre übertragen werden darf, vgl. S. 278), war wohl nicht nur der Platz 
des Herolds, der den Zuschauern Mitteilungen zu machen hatte, und des Flö- 
tenspielers, der den Chor mit seiner Musik begleitete, sondern konnte auch unter 
Umständen vom Schauspieler betreten werden ; und auch Iris, die wohl eine Bot- 
schaft der Götter zu überbringen hatte, hat vielleicht dort gestanden, als sie von 
den Satyrn angegriffen wurde. 

In anderer Weise sehen wir Dichter, Schauspieler und Choreuten auf dem- 
selben Boden im Heiligtum des Dionysos (in der Orchestra?) vereinigt auf der 
um 400 vor Chr. gemalten Neapeler Satyrspiel- Vase (3240, Heydemann; M011. 
d. Inst. III, 31, Wiener Vorlegcbl. E, T. VII, vgl. Prott, Schedac philologae für 
Uscner, 1891, S. 48). Aber auch dieses Bild wird man, da es nur eine in ideale 
Sphäre gerückte Darstellung der Spielvorbereitungen giebt, nicht als vollgiltiges 
Zeugnis für das Zusammenspiel in der Orchestra betrachten wollen. 

Noch weniger deutlich sind die Beziehungen zum Theater bei jenen atti- 
schen Vasenbildern, deren Gegenstände sich mit dem Inhalt der gleichzeitigen 
Tragödien berühren ; denn auch dort, wo für die Gestaltung des Bildstoffes eine 
von einer dramatischen Dichtung geprägte Sagenform massgebend gewesen sein 
mag, sind doch die Helden des Theaters von dem Maler zurückübersetzt in 
die Typen, die ihm für anderweitige bildliche Darstellungen heroischer und 
menschlicher Vorgänge geläufig waren. Dazu kommt, dass auch noch die Maler 
des entwickelten rotfigurigen Stils den Schauplatz der Handlung überhaupt nicht 
oder nur in knappster Weise andeuten, also am allerwenigsten Anlass hatten, 
den Schauplatz einer mythischen Handlung nach dem Muster des Theaters wie- 
derzugeben. 

Die Scrofani’ sehe Zeichnung nach einer «Vase von Aulis» bei Millin, Vascs 
grecs, T. 55 (Wicsclcr, Theatergebäude und Denkmäler, T. IV, 8, Welcher, Ant. 
Denkmäler, III, 440), die das Thcatcrspiel des V. Jahrhunderts veranschaulichen 
soll, ist eine Fälschung, vgl. O. Jahn, Katalog d. Münchener Vascnsammlung 
S. XXV, S. Reinach, Biblioth. des monutn. figur^s, II, S. 74. 

Greifbar ist der Einfluss der Tragödie erst auf den grossen unteritalischen 
Vasen des späteren IV. Jahrhunderts, deren Bilder sich auf das Engste an die 
Dramen des Euripides und seiner Nachfolger anschliessen, vgl. Vogel, Sccnen euri- 
pidcischer Tragödien in Vasengemälden, Leipzig, 1886. Während auf einer grossen 
Zahl dieser Vasenbilder der Schauplatz nur durch einen Altar, ein Götterbild, 
eine Säule, oder durch einzelne Gegenstände, die als Schmuck einer ( nicht dar- 
gestclltcn) Hinterwand zu denken sind, angedeutet ist, finden sich daneben auch 
nicht wenige Bilder, in deren Mittelpunkt eine mit Giebeldach geschmückte Säu- 
lenhalle gesetzt ist. Für unsere Zwecke genügt es, aus dieser Vasenklassc, deren 
grösste und sorgfältigste Exemplare etwa der Epoche Alexanders angehören» 
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einige wenige Stücke anzuführen, die uns Beispiele für die verschiedenen Formen 

dieser Säulenbauten geben können. 

Die einfachste Gestalt eines von nur zwei 
Säulen an der Ftont getragenen Giebclbaues 
mag uns eine vielbesprochene Amphora aus 
Ruvo veranschaulichen, Monum. d. Instit. X, 
T. XX VH (Wiener Vorlcgebl. 1889, T. IX, 14, 
Baumeister, Denkmäler, S. 84', welche die 
Schicksale der Antigone darstcllt, vgl. Vogel, 
S. 50. In dem (hier unter Figur 72 abgcbildc- 
ten) Bau steht Herakles, während die anderen 
Personen, rechts Kreon und links Antigone, 
ausserhalb des Hauses dargestellt sind. Eine 
Front von drei jonischen Säulen, die auf einer 
Stylobatstufe stehen, hat der Hallenbau auf 
der Neapeler Vase, Coli. Santangelo, 1 1 ( Hcy- 
demann, S. 629), Arch. Zeit. 1867, T. 226, die 
den Tod des Meleagros darstellt, vgl. Vogel, 
S. 80. Innerhalb der langgestreckten Halle be- 
finden sich ausser Meleagros, der sterbend auf 
eine KÜnc zurücksinkt, noch Deianeira und 
Tydeus, die ihn auftängen, und eine 
andere Frau (seine Gattin ?), die ihm 
zu Hülfe eilt. 

Drei jonische Säulen, die sich 
auf einem Unterbau von zwei Stu- 
fen erheben, zeigt der in Figur 73 ab- 
gebildete Hallcnbau von der bekann- 
ten Münchener Medea-Vasc 1810, 
Jahn), Arch. Zeit. 1847, T. 3, Wie- 
ner Vorlegeblätter, I, T. XII, vgl. 
Baumeister, Denkmäler, S. 903, Vo- 
gel, S. 146. Innerhalb des Hallen- 
baues sind Krcusa, die auf ihrem 
Throne zusammenbricht, und ihr Va- 
ter, König Kreon, dargestellt, wäh- 
rend ihre Mutter und ihr Bruder die 
Halle von den Seiten her betreten. 
Vier auf einem niedrigen Stylobat 
aufstehende Säulen hat die Fassade 
des Palastes auf der Archcmoros- 
Vasc, Neapel, 3255 (Wiener Vor- 


Figur 72. Hallenbau auf einer Amphora 
aus Kuvo. 



Figur 73. Hallcnbau auf 4er Medca-V ase in München. 
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legcbl. 1889, T. XI, 2, Baumeister, Denkmäler, S. 114, vgl. Vogel, S. 100). Im 
Innern der Halle stehen, in die Iutcrcolumnicn verteilt, drei Personen. 

Diese säulengeschmückten Bauten stellen, wie die vorgeführten Ereignisse er- 
weisen, durchweg Paläste vor, und die Vorbilder für solche, mit Giebeln ausge- 
stattete Paläste wird man im IV. Jahrhundert schwerlich anderswo als im Theater 
suchen dürfen. In der That spiegeln diese Vasenbilder auch noch in manchen 
anderen Eigenheiten, namentlich in der Tracht und Anordnung der Figuren, die 
Sitten des Theaters wieder. Auch der Gedanke, den Hauptpersonen ihren Platz 
innerhalb der Halle anzuweisen, mag dadurch angeregt sein, dass manche Auf- 
tritte der Tragödien in den Vorhallen der Paläste sich abspielten (vgl. S. 205). 

Aber diese allgemeinen Übereinstimmungen dürfen nicht zu der Annahme 
verleiten, dass auch wirklich jedes einzelne dieser Bilder unter dem frischen 
Eindruck einer TheateraufTührung entstanden sei. Vielmehr haben wir cs hier 
mit einem feststehenden Schema zu thun, für das vielleicht ein Werk der gros- 
sen Kunst aus der 1. Hälfte des IV. Jahrhunderts das Vorbild gegeben hat. 
Nachdem diese Compositionswcisc einmal sich eingebürgert hatte, konnte sie auch 
auf Gegenstände übertragen werden, denen kein bestimmtes Theaterbild zu Grunde 
lag. Sind doch die Vasenmaler bei ihren Gemälden nicht nur durch die Bilder, 
die ihnen im Drama vor Augen traten, sondern auch durch die dort gegebenen 
Schilderungen nicht sichtbar dargcstellter Ereignisse angeregt worden. So fuhrt 
beispielsweise eine Amphora aus Ruvo, Ann. d. Inst. 1 868, T. E (Vogel, S. 36), 
die Ermordung des Ncoptolcmos nach der Schilderung in Euripides « Andro- 
mache » vor. 

Man darf also auch die sicher von Tragödien abhängigen Vasengemäkle nicht 
als Augenblicksbilder der Theateraufführungen betrachten, viel eher kann man sie 
als bildliche Gegenstücke zu den üzsQissi; auffassen, in denen die Vorgänge eines 
Dramas zu einer einheitlichen Erzählung zusammengefasst sind, ohne Rücksicht 
darauf, ob die einzelnen Geschehnisse vor den Augen der Zuschauer oder aus- 
serhalb des Spielplatzes sich zutragen. 

Auch jene Ereignisse, die von den Vasenmalern in die Säulenhalle verlegt 
werden, brauchen daher durchaus nicht einen bestimmten Auftritt des Dramas 
wiederzugeben, in denen die Schauspielpersonen in derselben Weise vereinigt wa- 
ren, wie sie im Bilde erscheinen. Der Maler muss einen entscheidenden Augen- 
blick der Handlung darstcllcn und die daran beteiligten Personen aus künstleri- 
schen Rücksichten in den Mittelpunkt des Bildes rücken. Im Drama haben viel- 
leicht nur die Vorbereitungen zu dieser Handlung vor den Augen der Zuschauer 
stattgefunden, während die That selbst cxv;vfj; sich abspielte und so den 
Blicken der Zuschauer entzogen war. 

So ist Kreusas jammervolles Ende vermutlich auch in der nacheuripideischen 
Tragödie, die der Münchener Vase (s. o.) zu Grunde liegt, so wenig den Zu- 
schauern vor Augen gestellt worden, wie bei Euripides, und wenn Herakles 
in dem Drama, auf das die Antigonevase von Ruvo (s. o.) zurückgeht, als 0 *s; 
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äzb (i.r ( */av ij; auftrat, so konnte er im Theater schwerlich dort erschienen sein, wo 
ihn der Maler erscheinen lässt, nämlich im Innern der Halle. 

Noch weniger können natürlich die Paläste, die uns die Vasenmaler zeich- 
nen, als genaue Bilder der auf dem Spielplatz dargestclltcn Bauten gelten, viel- 
mehr sind sie im besten Falle als abgekürzte, skizzenhafte Andeutungen zu 
betrachten, die dem Beschauer das Bild jener Paläste in Erinnerung rufen sollen. 
Dazu genügte ein einmal geschaffener bildlicher Typus, der mit kleinen Abän- 
derungen immer wiederholt wurde. Wie wenig den Malern dabei an einer ge- 
treuen Wiedergabe eines wirklichen Vorbildes gelegen war, geht schon daraus 
hervor, dass sie die Säulenhalle als eine freistehende, auch rückwärts offene Halle 
zeichnen, ohne einen hinteren Bau oder auch nur eine Hinterwand anzugeben, 
so dass es unklar bleibt, ob sie die dargestellten Vorgänge wirklich in der Vor- 
halle oder im Innern des Palastes gedacht wissen wollten. Dennoch darf man 
wohl die schlanke leichte Bauart dieser Hallen auf die Holzarchitektur der Pro- 
skenionbauten zurückführen und ihre kleinen Abmessungen daraus erklären, dass 
die 2 *4 säuligen Hallen vor dem Mittelthor des Theaterpalastes als nächstes 
Vorbild gedient haben. 

Während also doch der Typus dieser Säulenhallen auf das Theater zurück- 
geht, gestatten die sonstigen Gebäude, die auf diesen « Tragödienvasen » begeg- 
nen, kaum einen sicheren Schluss auf die Gestalt der Bauten am Spielplatz ; denn 
für die mancherlei Formen, die z. B. die Tempel auf den Iphigenienbildcrn zeigen 
(Vogel, S. 7 1 f., Overbeek, Gallerie heroischer Bildwerke, T. 30, 8) benutzten die 
Maler gewiss oft bildliche Vorlagen, die ihnen näher lagen als die Schmuckbauten 
des Theaters. Mehr mag ein Bau, der von dem herrschenden Typus in manchen 
Punkten abwcicht, wie z. B. der Palast auf der Heraklesvase des Assteas (Monum. 
d. Inst. VIII, T. 19, Wiener Vorlcgcbl. B. T. 1, Baumeister, Denkmäler, S. 665, 
Vogel, S. 143) von der Gestalt der Skene beeinflusst sein, doch lässt sich eine 
sichere Scheidung zwischen dem, was der Maler der Wirklichkeit, und dem, was 
er dem Palastbau des Theaters entlehnt hat, nicht durchführen. 

So geben also auch diese «Tragödienvasen» nicht allzuviel Aufschluss über 
das Theater ihrer Zeit. Nur so viel dürfen wir wohl aus ihnen entnehmen, dass 
bis ins III. Jahrhundert hinein die euripideischen Dramen in Unteritalien gespielt 
worden sind, dass also auch von den dortigen Theatern die Spielerfordernissc, 
die jene Dramen stellen, erfüllt worden sein müssen. Auch mag man aus dem ty- 
pischen Bilde des Palastes, das sic festhalten, schliessen, dass auch damals solche 
Paläste, die mit einer um 1 - 3 Stufen erhobenen Säulenhalle geschmückt waren, 
durch die Theateraufführungen bekannt waren. Da man mit solcher Vorliebe an 
den euripideischen Tragödien festhielt, so ist es natürlich, dass man auch die 
Theatereinrichtungen, die in Athen geschaffen worden waren, herübernahm und 
beibehielt. Und gewiss hat man sich nicht nur auf Dramen beschränkt, die vor 
einem Palast oder einem Tempel spielten. Als Beleg dafür, dass man auch Stücke 
mit einem anderen Spielhintergrund zur Aufführung brachte, darf wohl die Dirke- 
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\ r ase gelten, Arch. Zeit. 1878, T. 7 (Dilthcy, S. 50), wo das bogenförmig sich 
wölbende Felsthor, vor dem Lykos ermordet werden soll, auf die Theaterdarstel- 
lung um so eher zurückgeführt werden kann (vgl. Vogel, S. 60), als auch der 
dahinter bis zur Brust sichtbare Hermes, der als Ors; äzs in Euripides 

« Antiope » die Lösung brachte, wie im Drama in der Höhe erscheinend dar- 
gestcllt ist, vgl. die über dem Palast des I.ykurgos auftretende Lyssa auf der 
Vase aus Ruvo, Ann. d. Inst. 1874, T. R. 

Reichere Aufschlüsse als über das Tragödienspicl geben uns die unteritali- 
schen Vasen über die volkstümlichen KomödicnaufTührungen. Während die durch 
Tragödien angeregten Bilder immer mehr oder weniger im Banne der überkom- 
menen conventionellen und idealisirenden Compositionsweise bleiben und nur ein- 
zelne realistische Zuge cinmengen, ist in den Darstellungen von Komödienauf- 
tritten der Versuch gemacht worden, das Theaterspiel der Wirklichkeit entspre- 
chend wiederzugeben. 

Alle bis zum Jahre 1886 bekannten Vasen, welche komische Schauspieler 
in ihrer Theatertracht vorfuhren, sind von Heydcmann, Archäol. Jahrb. I, S. 261 f. 
zusammcngestellt und seitdem mehrfach von Anderen besprochen worden, so 
von Arnold, Baumeisters Denkmäler III, 1750, A. Müller, l’hilologus Supplement- 
band VI (1891), 55, A. Körte, Arch. Jahrb. VIII, 86, E. Bethe, Frolcgomena, 278. 

Von den 53 Schauspielervasen, welche Heydemann aufzählt, hat allerdings 
etwa ein Drittel keine engere Beziehung zu Thcatcrauffuhrungen, da auf 1 5 Va- 
sen zwar eine Figur in Theatertracht, bald allein, bald im Verein mit Dionysos, 
aber ohne bestimmte schauspielerische Handlung dargestellt ist. Doch bleiben, 
wenn wir einige neugefundene Vasen hinzurechnen, immer noch etwa 40 Bilder, 
welche Vorgänge von Komödien nach dem Vorbildc des Theaters vor Augen 
stellen. Fs handelt sich dabei teils um Parodien der von den Tragödien behan- 
delten mythischen Erzählungen, teils um einzelne scherzhafte Auftritte aus volks- 
tümlichen Possenspielen, teils um Situationen des feineren Lustspiels nach Art 
der jüngeren Komödie. Auf 13 der hierhergehörigen Bilder ist eine Bühne angege- 
ben, mit deren verschiedenen Formen wir uns später noch beschäftigen werden. 

Diese Schauspielervasen sind, soweit ihr Fundort sich ermitteln lässt, abge- 
sehen von zweien, die in Sicilicn zu Tage getreten sind, alle in Unteritalien ge- 
funden, zum grösseren Teil in Apulien (insbesondere in Ruvo, auch in Bari und 
an anderen Orten), zum kleineren Teil in Catnpanien (vgl. Winnefeld, Bonner 
Studien für R. Kekulö, 168), einzelne in Paestum und in der Basilicata. Während 
einige von ihnen, die uns Komödienbildcr ohne Bühne vorführen, den attischen 
Vasen des IV. Jahrhunderts stilistisch nahestehen, so dass Winnefeld (S. 168) 
für ein Stück aus Suessulac geradezu an attische Herkunft glauben möchte, trägt 
die grosse Masse der hierhergehörigen Bilder, darunter alle, welche Bühnenspiel 
darstellen, deutlich die Kennzeichen unteritalischcr Töpferwerkstätten an sich. 
Doch sind die Vasen offenbar nicht alle an einem Orte verfertigt, vielmehr lassen 
sicli einzelne den apulischen, andere den campanischen Gefässcn, wieder andere 
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der durch Asstcas vertretenen Gattung, deren Heimat Winnefeld in Paestum sucht, 
anrcihcn. Eine Scheidung der Vasen nach ihren Fabrikorten könnte natürlich 
nicht auf Grund der Schauspielerbilder allein, sondern nur unter Rücksicht auf 
Formen, Farben und den gesamten Schmuck der betreffenden Gefasse durchge- 
führt werden ; wir durften von dem Versuche einer solchen Scheidung hier 
absehen, da für die Fragen, welche uns beschäftigen, daraus kaum ein Gewinn 
zu erhoffen war. 

Leider lässt sich bisher auch die Entstehungszeit der Vasen nur in ganz 
allgemeiner Weise bestimmen. Während einzelne Stücke, die der attischen Mal- 
weise nahestehen, noch bis zur Mitte des IV. Jahrhunderts zurückreichen könnten, 
ist die grosse Mehrzahl sicher erst im III. Jahrhundert entstanden; insbesondere 
von den Vasen mit Bühnenbildern wird keine über den Anfang des III. Jahrhun- 
derts hinaufzurücken, aber wohl auch keine beträchtlich später als 200 v. Chr. 
anzusetzen sein. 

Diese wenigen Thatsachen, die wir über Herkunft und Zeit der Schauspic- 
iervasen ermitteln können, genügen doch, um uns die Gewissheit zu geben, dass 
die Stoffe ihrer Darstellungen jenen in Grossgricchcnland heimischen Possengat- 
tungen entlehnt sind, die man unter dem Namen der Phlyakendramen zusam- 
menzufassen pflegt. Diese Spiele sind gerade um die Wende des IV. Jahrhun- 
derts durch Rhinthon aus Syrakus, der zur Zeit Ptolemaios I (323-285) in Tarent 
lebte (vgl. Völcker, Rhinthonis fragmenta, Dissert. von Halle, 1887), kunstmässig 
ausgcbildct worden. Doch sind uns aus diesen Dichtungen nur versprengte Bruch- 
stücke erhalten, eine Lücke, die nun einigermassen von den Schauspiclcrvascn 
ausgefüllt wird. Auch sonst sind diese Vasen für die Geschichte des Dramas 
von grösster Wichtigkeit, weil sie einerseits mit den volkstümlichen Possen in 
Mittelgriechenland und im Peloponnes in Zusammenhang stehen, und andrerseits 
zu italischen Volksposscn und zur Atcllana überleiten (vgl. Zielinski, Quaestioncs 
comicae, Journal des russ. Ministeriums für Unterricht, Petersburg 1886, S. S7, 1 5 1 , 
A. Körte, Arch. Jahrbuch VIII, 86, Löschcke, Athen. Mitthcil. XIX, 519). Wir 
brauchen aber auf den Inhalt der einzelnen Darstellungen hier so wenig wie auf 
die Eigentümlichkeiten der Schauspielertracht einzugehen und dürfen uns darauf 
beschränken, lediglich die Thatsachen zusammcnzustcllcn, die sich für die Be- 
schaffenheit des Spielplatzes der unteritalischcn Theater aus den Bildern ergeben. 

Mit Rücksicht darauf können wir die Phlyakenvascn, die wir im Folgenden 
mit den Buchstaben der Heydemannschen Anordnung (Arch. Jahrbuch I, 261) 
bezeichnen werden, zunächst in drei Gruppen scheiden: 1. in solche, bei denen 
sich keine Andeutung einer erhöhten Bühne findet, 2. in solche, bei denen eine 
Bühne ohne Vordertreppe dargestellt ist, und 3. in solche, die eine an ihrer 
Vorderseite mittelst einer Treppe oder Leiter zugängliche Bühne zeigen. 

Da es sich bei den Bildern aller drei Gruppen um Possen handelt, die eine 
kleine Anzahl von Schauspielern und keinen Chor erfordern, so liegt natürlich 
die Annahme nahe, dass auf den Bildern der ersten Gruppe die Bühne nur aus 
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künstlerischen Gründen oder aus Bequemlichkeit nicht dargestellt worden sei. 
Aber daraus, dass die in diesen Bildern wiedergegebenen Dramenauftritte auf einer 
Bühne gespielt worden sein könnten, folgt noch nicht, dass sie auch wirklich 
auf Bühnen gespielt worden sind. Es wäre an sich wohl möglich, dass in Un- 
teritalien neben den Theatern, in denen die Anlage des Zuschauerraums eine 
Bühne notwendig machte (s. u.), auch Theater mit Orchestra und ansteigendem 
Zuschauerraum vorhanden waren und für die Aufführungen der Phlyakcnspicle 
benutzt wurden. Die Vase R (Berlin 3046, Arch. Zeitung 1849, T. III, 1, Wic- 
selcr, Theatergebäude und Denkmäler T. A, 25, Wiener Vorlegeblättcr III, T. 
9, 2, Baumeister, Denkmäler II, S. 821, n. 904), die uns den Begleiter des He- 
rakles auf einem Maulesel reitend zeigt, lässt uns nur die Wahl zwischen dem 
Spiel in der Orchestra und dem Spiel auf einer grossen, wohl eingerichteten 
Bühne nach Art der römischen, während auf jenen einfachen Podien, wie sie 
auf den meisten der unten genannten Vasenbilder erscheinen, ein Reiter kaum 
hätte auftreten können. 

Da demnach die Möglichkeit offen gehalten werden muss, dass wenigstens 
ein Teil der auf den Vasen der ersten Gruppe dargestellten Vorgänge in einem 
bühnenloscn Theater gespielt worden ist, so scheint cs geboten, dort, wo es sich 
darum handelt, die Ausstattung des Spielplatzes in den unteritalischen Theatern 
kennen zu lernen, diese Bilder zunächst gesondert zu betrachten. 

Viele der Vasenbilder dieser ersten Gruppe sind freilich so flüchtig gezeich- 
net, dass sie über die Beschaffenheit des Spielhintergrundes gar keinen Aufschluss 
geben können, indem der Schauplatz nur durch einige Pflanzen oder durch auf- 
gehängte Gegenstände, die eine Hinterwand voraussetzen lassen, angcdcutct ist. 
So soll wohl das Bukranion auf dem Bilde 0 , das uns Herakles vor Eurysthcus 
zeigt (Wiener Vorlegeblättcr III, T. 9, 3, Wieseler, T. IX, 9), darauf hindeuten, 
dass die Handlung vor einem Palast oder Tempel sich abspielt. Deutlicher ist 
der Spiclhintergrund auf einigen anderen Vasen angegeben. Auf der vorher ge- 
nannten Vase R (Berlin, 3046) schlägt Herakles, in dem man ohne Grund den 
verkleideten Dionysos aus Aristophanes « Fröschen > hat erkennen wollen, mit 
seiner Keule gegen ein Thor; denn so ist jedenfalls die mit Gesimse und Schwel- 
lenstufe versehene Wand zu deuten, neben der rechts ein Altar steht. Auf der 
flüchtig gemalten Vase K (Annal. d. Inst. 1853, T. AB) ist links das vorsprin- 
gende Dach eines Hauses, darunter ein Altar angegeben. Auf der Vase d des 
Britischen Museums (Cataloguc IV, F 124, Arch. Jahrbuch I, S. 293) ist links 
ein Thorbau dargestellt, dessen Schwelle sich um 2 Stufen über die Strasse er- 
hebt und dessen Dach von einer jonischen Säule getragen wird. Auf der Stufe 
des Vorplatzes steht der Liebhaber, aus der halbgeöffneten Thür blickt eine 
Hetäre heraus. Wenn in allen diesen Bildern der Thorbau im Profil dargestellt 
ist, so wird man doch das Haus kaum an der Seite des Spielplatzes, sondern 
vielmehr im Hintergründe zu denken haben. Der Maler vermochte aber die 
Schauspieler, die sich zu dein Hausthore hinbewegten, und das vorspringende 
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Thordach nicht anders zu zeichnen, als indem er das Haus in ganze oder halbe 
Seitenansicht rückte. In besonders ungeschickter Weise ist ein solcher Thorbau 
angegeben auf der Vase q (Petersburg, 1777, Monum. d. Inst. VI, T. 35). Dort 
sitzt Apollon auf einem im Profil gezeichneten Vordach, unter dem sich ein 
grosses Becken, ein Perirranterion befindet, rechts vor dem Bau steht Iolaos, 
links, scheinbar dahinter, sehen wir auf einem dreibeinigen Gestell (oder Hocker) 
Herakles, der dem Apollon einen Korb mit Früchten entgegenhält. Offenbar ist 
aber Herakles nicht hinter, sondern vor dein Bau, und der Thorbau, den der 
Maler nicht anders als im Profil wiederzugeben im Stande war, in der Hinter- 
grundswand zu denken, wo er vermutlich den Eingang eines heiligen Bezirks 
des Apollon bildete (vgl. Wiegand, Die puteolan. Bauinschrift, Jahrb. für Philol., 
Supplcm. XX, S. 723). 

Zweimal ist ein Haus durch das im Oberstock gelegene Fenster angegeben. 
Auf der Vase l> (Brit. Mus., Catal. IV, F 150, Wicscler, T. IX, 12, Schreiber, 
Kulturhistor. Bilderatlas, T. V, 6) sehen wir an ein Fenster, aus dem eine Frau 
hcrabblickt, eine Leiter gelehnt, auf der ein alter Mann emporsteigt, während 
ihm ein Sklave mit einer Fackel leuchtet. Ein ähnlicher Vorgang, der Besuch 
von ^eus bei Alkmcne, ist auf der Vase / dargestellt (Museo Gregor. II, T. 31, 
Wicscler, T. IX, 1 1, Schreiber, T. V, 8, Hclbig, Führer durch die Antikensamml. 
II, S. 262 ). Alkmene blickt aus einem Fenster, Zeus trägt eine Leiter herbei, 
um sie an das Haus zu lehnen, Hermes leuchtet mit einer Lampe. Aller Wahr- 
scheinlichkeit nach ist hier das Abenteuer des Zeus so vorgeführt, wie Rhinthon 
in seinem « Amphitryon » (Athen. III, m c) cs geschildert hatte, vgl. Völcker, 
Rhinthonis fragmenta, S. 19. Ein Fenster oder eine fensterähnliche Öffnung hat 
man auch in den unklaren Andeutungen der Zeichner auf der Vase S (Berlin, 3047, 
Ann. d. Inst. 1853, T. AB, 5) und auf der Vase f (Brit. Mus., Catal. IV, F 99, 
Wicscler, T. A, 26) erblicken wollen, was aber zweifelhaft erscheinen muss. 

Der Hausaltar, der auf zwei der vorher genannten Vasen vor dem Hausthorc 
sichtbar ist, findet sich auch vor der ( nur durch ein Bukranion angcdcutetcn ) 
Hinterwand auf der vorher erwähnten Vase 0 (Wieseler, T. LX, 9). Den Altar 
des Zeus Herkeios, an dem Priamos ermordet wird, sehen wir neben einem Lor- 
beerbaum auf Q (Berlin, 3045, Ann. d. Inst. 1853, T. AB, 4), einen Altar mit 
Stufe, dem auf der anderen Seite des Schauplatzes der hohe Thron des Zeus 
entspricht, auf p (Petersburg, 1775, Annal. d. Inst. 1859, T. N, Wiener Vorle- 
gebl. BI, T. 9, 1). Ebenso war auf der Vase «, die nur durch Panofkas Beschrei- 
bung bekannt ist (Arch. Jahrb. I, 303), und auf /, die einen Phlyakcn allein zeigt 
(Arch. Zeit. 1885, T. 5, 2), der Schauplatz durch einen Altar bezeichnet. Im An- 
schlüsse daran mag auch noch der Herakles - Statuette gedacht werden, die auf 
einem grossen Postament oder hinter einem Altäre auf der Vase c (Brit. Mus. 
Catal. IV, F 233, Wieseler, T. IX, 10) neben dem Sklaven Xanthias (der Name 
ist auf oskisch beigeschrieben) aufgestellt ist. 

Grössere Bedeutung für die Geschichte des unteritalischcn Theaters als diese 
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Gruppe der Phlyakenvasen liaben die Bilder mit ßühncndarstcllungen. Diese zer- 
fallen, wie schon vorhin gesagt wurde, in zwei deutlich geschiedene Gruppen, 
jcnachdcm die Bühne an der Vorderseite mit einer Treppe versehen ist oder 
nicht. Wir beginnen aus Zweckmässigkeitsgründen mit den Bildern, auf denen 
die Bühnen keine Vordertreppc haben, und schicken zunächst eine kurze Beschrei- 
bung der hierhergehörigen Vasen voraus. 

I. Glockenkrater yf, aus Ruvo, Sammlung Jatta 901, Archäol. Jahrb. I, 271, 
danach die Abbildung in Figur 74. 



Die grob gezimmerte Bühne wird von vier Pfosten getragen. Auf der Bühne 
sehen wir eine in die Knicc gesunkene Frau, die von zwei Männern gefasst und 
mit gezückten Schwertern bedroht wird. Im Hintergründe ist eine Tänie auf- 
gehängt. 

II. Glockcnkrater //, vermutlich aus S. Agata de Goti(?), Neapel 3370, 
Ann. d. Inst. 1871 T. J, (Baumeister, Denkmäler III, S. 1752, n. 1827). 

Auf einer grob gezimmerten, von drei Pfosten getragenen Bühne steht links 
ein bekränzter Kitharode, rechts ein Preisrichter mit Lorbeerzweig, zwischen bei- 
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den ein Dreifuss. Neben dem Preisrichter ist im Hintergrund ein Hall oder Dis- 
kos gezeichnet. 

III. Glockenkrater r, aus Ruvo, Petersburg 1779, Ann. d. Inst. 1853, T. CD, 
(Baumeister, Denkmäler III, S. 1751, n. 1826). 

Die roh gezimmerte Bühne wird von drei Pfosten getragen. Auf der Bühne 
sitzt rechts ein Mann mit riesigem Diptychon ; vor ihm steht ein zweiter mit 
einem gleichen Diptychon ; er ist in heftigem Gespräch mit einem links befind- 
lichen dritten Manne, der durch seinen Wanderstab und das hinter ihm aufge- 
stellte Tragholz mit Rciscbündel als Wanderer gekennzeichnet ist. 

IV. Glockenkrater k, unbekannten Fundorts, im Louvre ( Saal K, Schrank 
E, n. 18), Wicselcr, Theatergeb. u. Dcnkm. IX, 8, Areh. Zeitung 1885, T. 5, 1. 

Die Bühne wird von drei Pfosten getragen. Auf der Bühne steht ein Mann 
im Gespräch mit seinem Sklaven, der einen Korb oder Käfig trägt. 

V. Glockenkratcr im Museum zu Bari (Inventar 2795), dessen Kenntnis ich 
M. Mayer verdanke, noch unveröffentlicht. 

Die Bühne wird von vier Pfosten getragen. Auf der Bühne sehen wir einen 
Greis, der mit seinem Sklaven auf der Wanderung begriffen ist : beide sind mit 
Stöcken ausgerüstet, der Sklave trägt ein grosses Reisebündel auf dem Rücken 
und eine Schachtel (oder ein Kästchen) in der Linken. Der Greis hat sich im 
Gespräch zu seinem Begleiter zurückgewandt. Rechts hinter dem Sklaven ist 
eine Binde aufgehängt. 

VI. Glockenkratcr D der Sammlung Caputi in Ruvo, Ileydcmann, IX. Haifi- 
sches Winckclmannsprogr. 1884, T. I, (Baumeister, Denkmäler III, S. 1753, n. 1829). 

Die roh gezimmerte Bühne wird von drei Stützen getragen, deren obere En- 
den die Form dorischer Kapitelle nachahmcn. Wenn man dem Maler nicht in der 
Darstellung der Bühne eine Flüchtigkeit Zutrauen will, die mit dem sonstigen 
Charakter seiner Zeichnung nicht im Einklang steht, so können diese Stützen 
der Bühne keine steinernen Säulen, sondern nur ITolzpfostcn sein. Auf der Bühne 
stehen Philotimides und Charis, die zusammen eine reich besetzte Schüssel hal- 
ten ; zwischen den beiden ist ein niedriger Tisch aufgestcllt. Rechts hinter Cha- 
ris steht der Sklave Xanthias. Alle drei Personen sind durch Namcnsbcischriften 
bezeichnet. Im Hintergründe links sehen wir eine zweiflügelige halbgeöffnete Thür. 
Zwischen Philotimides und Charis hängt eine Oinochoe an der Wand. 

VII. Kelchförmiger Krater P des Malers Assteas, aus einer Nolaner Samm- 
lung stammend, also vielleicht in Nola gefunden, Berlin 3044, Millingen, Vases 
grecs de div. coli. T. 46, Wieseler, T. IX, 15, Wiener Vorlcgcbl. B, T. III, I, 
Baumeister, Denkmäler III, S. 1754, n. 1830, Schreiber, Culturhist. Bilderatlas 
T. III, 3, danach unsere Abbildung 76. 

Die fünf weiss gemalten Stützen, welche die Bühne tragen, haben die Ge- 
stalt canellirter dorischer Säulen ; rechts und links davon giebt ein schmaler 
thongrundiger Streifen die seitliche Begrenzung der Bühne an. Auf dieser steht 
eine Lade (vermutlich der Geldkastcn), auf deren geschlossenem Deckel der 
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Greis XapTvs; liegt. Kr wird von zwei Männern gepackt, die ihn hinunterwerfen 
wollen. Der früher als Kü^vass; gedeutete Name des links befindlichen Mannes ist 
nach Furtwänglcr vermutlich E : j|j.vr,<rrs; zu lesen, da der erste Buchstabe eher ein 
E als ein P scheint ; sein Gehilfe heisst KwstXs; (nicht Atiaipsj). Rechts von der 
Gruppe steht noch der Sklave Kaptoiv (so und nicht Käy^a; lautet die Beischrift). 

Links sehen wir eine geöffnete doppelflügcligc Thür, oberhalb des Charinos 
hängen zwei Masken und ein Kranz. Als Schauplatz der Handlung möchte man 
zunächst wohl einen Innenraum des Hauses vermuten, nämlich das Zimmer (oder 
das Atrium), in dem die Geldkistc aufbewahrt wird. Der Gedanke an einen 
Raum des Obergeschosses ist durch die kleinen Verhältnisse der Säulen ausge- 
schlossen und die Thür scheint durch ihre hohe Schwelle und das vorkragende 



Figur 75. Krater des Assteas, llcrlin 3044. (Die Hcischriften r<i|iva»0{. 
Ataot po( und Kstyya; beruhen auf falscher Lesung). 


obere Gesimse als Hausthür gekennzeichnet zu sein, so dass die Bühne als der 
Platz vor dem Hause betrachtet werden muss. Vermutlich hatten also die bei- 
den Gesellen Eumncstos und Kosilos die Kiste bereits herausgeschleppt, als Cha- 
rinos hinzukam und sich auf die Kiste warf, um sie mit seinem Leibe zu decken. 

VIII. Glockenkrater g aus Capua, im Britischen Museum, Catal. IV, F 189, 
Archäol. Jahrb. I, S. 295, danach Abbildung 76. 

Die Bühne wird in der Mitte von einer weiss gemalten Stütze in Gestalt 
einer dorischen Säule, rechts und links von je einem schmalen Pfosten, neben 
dem eine halbe Siulc sichtbar ist (also Anten mit angclehnten Halbsäulen), ge- 
tragen. Auf der Bühne zieht ein Greis einen jüngeren bärtigen Mann voran, der 
in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Laterne (?) trägt. Links steht 
eine Ente. 
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An dem dargestellten Bau bleibt manches unklar. Der Bühnenboden, über 
dessen vorderen Rand die Füsse der beiden Schauspieler überzugreifen schei- 
nen, ist mit Binden umwunden, als bestände er aus einem einzigen Balken. 
Rechts und links ist der Spielplatz von einem schmalen Pfosten, der wohl die 



Figur 76. Krater im Britischen Museum, IV, F 189. 


Seitenwand andeuten soll, oben von einer Guirlande abgeschlossen, so dass das 
Bühnenhaus mehr dem Guckkastenbau eines Kasperltheaters als einem grossen 
Theater gleicht. 

Wenn wir auf Grund dieser Bilder eine Vorstellung von den Bühnen der 
unteritalischen Theater zu gewinnen suchen, so müssen wir uns immer gegen- 
wärtig halten, dass die Sorgfalt und das Können der Maler sehr verschieden sind, 
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und dass vielfach ein genaues Bild der Bühne gar nicht beabsichtigt sein mochte, 
da für den antiken Beschauer auch eine flüchtige Andeutung schon zum Ver- 
ständnis ausrcichte. Aber so viel ist sicher, dass die Vasenmaler bei den ver- 
schiedenen Bildern sehr verschiedene Bühnen, bald roh gefügte, bald sorgfältiger 
aufgebaute und für längeren Gebrauch bestimmte im Auge hatten. 

Diese Verschiedenheit der Bühnen prägt sich auch in der verschiedenen 
Beschaffenheit des Spielhintergrundes aus. Auf einigen Vasen findet sich keiner- 
lei Andeutung einer ßühnenhintenvand, auf anderen sehen wir im Hintergrund 
nur eine Binde oder einen * Diskos » angegeben, Gegenstände, die auf unterita- 
lischen Vasen zur Füllung des leeren Bildraumes nicht selten auch dort ange- 
bracht sind, wo keine Hinterwand vorausgesetzt wird. Es ist fraglich, ob wir cs 
hier nur mit Flüchtigkeiten der Zeichnung zu thun haben. Mir scheint sehr wohl 
möglich, dass die Maler dieser Bilder wirklich ein freistehendes Bühnengerüst, 
das durch keine Hinterwand abgeschlossen war, darstcllen wollten. Eine Trep- 
penleiter, die von rückwärts oder von der Seite her auf das Gerüst führte, 
mochte den einzigen Zugang dieser Bühne bilden, während die Bude oder der 
Karren der Theatcrgcsellschaft sich irgendwo in der Nähe befand. Solcher Art 
mögen die ärmlichen Bühnen gewesen sein, die auf den Märkten von den hcr- 
umziehenden Schauspielern aufgcschlagcn wurden. Dass dies auch an Orten ge- 
schah, wo man längst mit kunstvolleren Theaterbauten bekannt war, hat nichts 
Verwunderliches, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass sich zu allen Zeiten neben 
dem kunstmässig entwickelten Drama das primitive volkstümliche Dialogspiel wei- 
ter erhalten hat. 

Auf den Bildern dagegen, die eine mit grösserer Sorgfalt errichtete Bühne 
zeigen, (vgl. VI und VII), ist auch die Hinterwand deutlich angegeben. Von vornc- 
hcrein ist anzunchmen, dass dann der regelmässige Zugang durch diese Wand 
erfolgte, und dass hinter ihr der Aufcnthaltsraum der Schauspieler sich befand, 
entweder in der Höhe der Bühne oder aber zu ebener Erde und durch eine 
Treppe mit der Bühne verbunden. Auf VI und VII ist eine doppclfliigciigc Thür in 
der Hinterwand angegeben, die man wohl als Hausthüre anzusehen hat, so dass 
die Bühne als Strasse gilt. Da aber schwerlich alle handelnden Personen aus 
diesem einen Hause herauskommen konnten, so ist noch eine zweite Thüre im 
Hintergründe oder ein seitlicher Zugang auf die Bühne anzunchmen, der bei den 
einfacheren Podien als freiliegende Treppe gedacht werden muss. Ob die Bühne 
der Asstcasvasc schon seitlich durch vorspringende Wände begrenzt war, wissen 
wir nicht. Auf VIII dagegen sollen die schmalen Streifen zu beiden Seiten der 
Hauptfiguren wohl als die Vorderkanten solcher, die Bühne seitlich abschliessender 
Wände angesehen werden. 

Gerne würden wir Genaueres über die Höhe dieser Bülinen erfahren. Wenn 
wir die Höhe des Bühnengerüstes nach dem Masstabe der dargestellten Personen 
beurteilen dürfen, so können die Bühnenstützen in einzelnen Fällen kaum über 
einen halben Meter hoch gewesen sein. Doch mögen die Maler wohl in diesem 
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Punkte nicht ganz die richtigen Verhältnisse cingchaltcn haben, da es für ihre 
Zwecke genügte, die oberen Enden der Pfosten anzugeben. Insbesondere wird man 
vielleicht für die Stützen, die als Säulen gebildet sind, geneigt sein, eine etwas 
grössere Höhe anzunehmen, als die Massverhältnissc der Zeichnung erschlossen 
lassen. Nur darf man nicht ohne Weiteres die Höhe des Kapitells oder den Durch- 
messer der Säule einer Berechnung ihrer Höhe zu Grunde legen, da diese Masse 
ebensoviel zu gross, wie die Höhe der Schäfte zu klein sein können. Überdies 
haben wir kein Recht, die Verhältnisse freistehender Steinsäulcn ohne Weiteres 
auf die Bühnenstützen zu übertragen. Es bleibt auch bei den Bühnen auf den 
Vasen VII und VIII sehr fraglich, ob wir an steinerne Säulen denken dürfen. 
Zwar sind die Säulen auf VII und die mittlere Stütze auf VIII weiss gemalt, 
aber die weisse Farbe wird auf den Vasen des Assteas ebenso wie auf den apu- 
lischen Vasen durchaus nicht immer als « Localfarbe » d. h. als naturalistisch ge- 
treue Farbe der betreffenden Gegenstände, sondern sehr häufig nur zur Unter- 
scheidung und Betonung andersfarbiger Dinge verwendet. So sind auf der unten 
unter XII besprochenen Vase Teile des auf der Bühne aufgebauten Propylaion, 
auf XIII die angclehnte Treppe und die (bronzenen) Thymiaterien weiss gemalt. 
Übrigens könnten auch in Wirklichkeit hölzerne Stützen der Bühne mit weisser 
Farbe überzogen worden sein. 

Aber selbst wenn bei der Bühne der Assteasvasc (VII) wirklich an steinerne 
Stützen zu denken wäre, so hätten wir damit noch keinen Masstab für ihre Höhe 
gewonnen. Denn die Vermutung, dass sie 3 Meter hoch gewesen sei, ist durch 
nichts begründet als durch den Wunsch, diese Bühne zu einem Gegenstück des 
Proskcnion von Epidauros zu stempeln. Abgesehen davon, dass dann Assteas 
in seiner Zeichnung die wirkliche Höhe der Säulen aut r/3 herabgesetzt hätte, 
hat man bei dieser Gleichstellung auch übersehen, dass auf der Assteasvase auch 
die anderen kennzeichnenden Merkmale des hellenistischen Proskcnion, die Pi 
nakes in den Intercolumnicn und die Tlniren, fehlen. Dagegen ist es bekannt 
genug, wie oft in dekorativer Nachahmung wirklicher Architektur Säulen in allen 
Grössenverhältnissen an Basen Podien und Altären verwendet worden sind. Kleine 
jonische Säulen in der Höhe von kaum 1 Meter finden wir z. B. an der Bühne 
der unten besprochenen Vase IX, wo die Bühnenhöhe durch die Stufenzahl der 
angelchnten Treppe gesichert ist. 

Dazu kommt, dass auch allgemeine Erwägungen über den Zweck der Bühne 
nur eine niedrige, und durchaus keine hohe Bühne erwarten lassen. Die Anlage 
einer Schauspielbühnc erweist sich nämlich überall dort als Notwendigkeit, wo 
eine grössere Anzahl von Zuschauern auf ebenem Boden reihenweise hinterein- 
andersitzt. Aber in diesem Falle darf die Bühne, wie im VII. Abschnitt auf geo- 
metrischem Wege nachgewiesen ist, niemals höher als 1,50'" sein, weil die Zu- 
schauer sonst die Oberfläche der Bühne und mehr oder weniger die unteren 
'I cile der handelnden Personen gar nicht sehen können. Darum hat auch Vitruv 
dieses Mass als Maximum der zulässigen Bühnenhöhe für die auf ebenem Boden 
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(in der Orchestra) sitzenden Zuschauer bezeichnet. Wir haben also keinen Anlass, 
die auf den Vasen dargestellten Bühnen wesentlich höher anzunehmen, als sie 
wirklich gezeichnet sind. Zu Gunsten eines durchschnittlichen Höhcnmasses von 
etwa 1 Meter sprechen auch die auf der dritten Gruppe von Phlyakenvasen abgc- 
bildeten Bühnen mit Treppe, weil die Zahl der Treppenstufen auf keiner Vase 
grösser ist, als bei einer solchen Höhe erwartet werden durfte. 

Der Besprechung dieser dritten Gruppe von Schauspielervasen schicke ich 
wieder ein Aufzählung der zugehörigen Bilder voraus und stelle dabei zwei Va- 
sen an die Spitze, deren Zugehörigkeit zu dieser Gruppe vielleicht nicht ohne 
Weiteres zugestanden werden wird. 

IX. Glockenkrater, der sich seit Kurzem in dem Provinzial -Museum von Bari 
befindet und mir durch freundliche Mitteilungen und Skizzen von M. Mayer be- 
kannt ist. Eine zur Veröffentlichung geeignete Abbildung konnte leider nicht 
beschafft werden. 

Auf dieser Vase ist links ein Podium dargestcllt, dessen Höhe nach der 
Grösse der dargcstclltcn Personen auf etwa l m geschätzt werden kann. Der Bau 
wird beiderseits von je einem jonischen Säulchen getragen, das jedenfalls aus 
Holz gefertigt zu denken ist. Dazwischen ist ein Vorhang aufgespannt, wie auf der 
Neapeler Vase XII (s. u.). Rechts ist an das Podium eine perspektivisch gezeich- 
nete Treppenleiter von fünf (?) Stufen angclehnt. Bei richtiger Zeichnung müsste 
man das dargestellte Stück des Podiums als seine seitliche Begrenzung auffassen ; 
aber bei der ungeschickten Perspektive dieser Bilder wird man das Stück mit 
den beiden Säulchen und dem Vorhang vielmehr als die eine Hälfte der Vorder- 
wand zu betrachten haben, die auf der anderen Seite der Treppe in gleicher 
Weise sich fortsetzt. 

Auf dem Podium sitzt auf niedrigem Sitz ein alter Mann, der einen Vogel 
in der Hand hält. Ein zweiter Schauspieler, der einen Wanderstab in der Rechten 
hat, steigt die Treppe hinauf, ein dritter steht rechts unten neben der Treppe. 
Über dem zuletzt genannten hängt im Hintergrund eine Tänie, zwischen den 
beiden anderen ein Becken. Die durch diese Gegenstände angedeutete Hinter- 
wand hat man sich gewiss nicht, wie die Art der Zeichnung vermuten lassen 
könnte, senkrecht zu der Bühne, sondern parallel und hinter ihr zu denken. 

X. Glockenkrater aus Apulien, X, im Britischen Museum, Catal. IV, F 151, 
Lenormant-De Witte, Elite c^ramographiquc II, T. 94, Wiesclcr, T. IX, 13 
(Baumeister, Denkmäler II, S. 820, n. 963, Schreiber, T. V, 1 1 , danach unsere 
Abbildung Figur 77). 

Links ist in Seitenansicht die Vorderwand eines Hauses dargestellt, der eine 
Bühne vorgclcgt ist. Ein weit vorspringendes Vordach deutet darauf hin, dass 
wir hier den Thorbau eines Hauses oder eines heiligen Bezirkes zu erkennen 
haben. An dem sichtbaren Stück der Podiumwand sind zwei schmale Bänder 
(Stricke oder Schmuck?) angebracht. Das Volutenende links unten gehört zu dem 
Ornament unter dem Gefässhcnkcl und hat mit der Bühne nichts zu thun. 

4 « 
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Vorne fiihrt eine vierstufige Treppenleiter, deren obere Enden frei hervorragen, 
auf das Podium. Auf der Treppe steht der Sklave Xanthias und zieht den 
inschriftlich als Chiron bezeichneten Schauspieler die Stufen hinauf. Ein dritter 
Schauspieler, der die Treppe noch nicht betreten hat — man hat vermutet, dass 



er als die hintere Hälfte des Kentauren Chiron zu gelten habe — , schiebt hinten 
an. Rechts steht noch ein Jüngling, der, obwohl er nicht das Phlyakencostiim 
trägt, doch als Teilnehmer der Handlung anzusehen ist ; mit Wahrscheinlichkeit 
hat man in ihm einen Schüler des Chiron (Achilleus?) erkannt. Oberhalb dieser 

beiden letzten Figuren werden 
hinter einer hügelartigen Boden- 
erhebung zwei sitzende Nym- 
phen sichtbar. Ob mit die- 
ser Tcrrainzcichnung ein Stück 
des wirklichen Spiclhintergrun- 
des wiedergegeben werden soll, 
indem auf der Bühne neben 
dem Hause die Höhle der 
Nymphen (vgl. das Nymphaion 
in Menanders « Dyskolos » S. 
270) oder ein Stück Landschaft 
( vgl. die Felsküste im « Ru- 
dens» S. 267) dargestellt war, 
oder ob der Maler die Nym- 
phen, die vielleicht die Inhaberinnen des Baues sind, nur aus künstlerischen 
Gründen in solcher Weise sichtbar werden licss, ist kaum zu entscheiden. 

XI. Kelchförmiger Krater aus Bari, a, im Britischen Museum, Catal. IV, F 269, 



Figur 7S. Krater im Britischen Museum, IV, F 269. 
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Lenormant-De Witte, I, T. 36 (Baumeister Denkmäler III, S. 1752, n. 182S, Wie- 
seler T. IX, 14, Schreiber, T. V, 13, danach Abbildung 78. 

Die Bühne, zu der eine siebenstufige Treppe hcrauffiihrt, wird von drei Pfo- 
sten getragen ; ein vierter Pfosten wird wohl durch die Treppe verdeckt. Die 
Bühnenvorderwand ist mit zwei Kränzen geschmückt. Auf der Bühne kämpfen 
Daidalos und Encyalios vor Hera, die auf hohem Throne sitzt. Hinter Daidalos 
steht eine Blumenstaude. Über den Figuren hängen im Hintergründe zwei Bukra- 
nien, ein Spiegel, eine kleine Schale (?) und ein Granatapfel (?). 

XII. Kelchförmiger Krater, früher im Privatbesitz in Missanello Provinz von 
Potenza), jetzt im Museum von Neapel, Inv. 118 333, mit freundlicher Erlaubnis 
des Museumsvorstandes in Abbildung 79 veröffentlicht. 



Figur 79. Kraier im Museum von Neapel. 

Die Bühne, auf die eine Treppe von acht Stufen hinaufführt, wird von vier 
Pfosten getragen, zwischen denen gefaltete Vorhänge befestigt sind. Auf der Bühne 
stehen drei Personen. In der Mitte übergiebt ein Jüngling einer rechts befindlichen 
jungen Frau einen in ein Tuch gehüllten Gegenstand. Da gerade seine Hände 
durch einen Bruch der Vase teilweise zerstört sind, so lässt sich nicht mehr er- 
kennen, welcher Art dieser Gegenstand war. Man denkt in Erinnerung an ein 
bekanntes Komödienmotiv zunächst an ein Wickelkind, doch scheint das Packet 
dazu zu klein zu sein. Links von den beiden steht ein Greis, der im Weggehen 
sich nach der Gruppe umwendet. 
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Hinter der Frau sehen wir das Propylaion eines Hauses oder Hofes. Das 
weit vorspringende Thürdach wird von einer jonischen Säule und einem schrä- 
gen Kopfbalken, der an dem Säulenschaftc befestigt ist, gestützt. Die Säule, der 
Kopfbalken und die Ornamente des Gebälkes sind weiss bemalt. Oberhalb der 
Figuren hängen zwei weisse Bukranien (das eine, links über dem Greise, ist 
in der Zeichnung aus Versehen weggeblieben). Wenn der Thorvorbau im Profil 
gezeichnet ist, so darf man daraus auch hier schwerlich schliessen, dass er die 
Bühne seitwärts begrenzt, vielmehr wird man sich das Thor in der Hintergrunds- 



Figur So. Krater au* I.entini. 


wand, die durch die Bukranien angedeutet ist, zu denken haben. Wir haben 
schon gesehen, dass die Vasenmaler solche Vordächer der Thorbauten immer 
in der Seitenansicht darzustellen pflegen, weil sie der Schwierigkeiten der Vorder- 
ansicht nicht Herr werden konnten. 

XIII. Kclchförmiger Krater aus Lentini, M > im Palazzo Publico zu Lcntini, 
Monum. d. Instit. IV, T. 12. (Wicscler, T. III, 1 8, Baumeister, Denkmäler II, S. 
819, n. 902), Wiener Vorlegeblätter B, T. III 2, (Arch. Jahrb. I, S. 279, danach 
Abbildung 80). 
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Die Bühne ist an ihrer V r ordcr\van<l mit hängenden Wollbinden und zwei 
weiss gemalten Thymiaterien geschmückt In ihrer Mitte befindet sich eine eben- 
falls weiss gemalte, achtstufige Leiter, die angchängt zu sein scheint, da der 
volutenförmige Abschluss an der Seite rechts sonst kaum erklärt werden könnte. 

Auf der Bühne sind vier Personen anwesend. Herakles fasst mit beiden Hän- 
den eine Frau (Auge?) an, die mit bittender Gebärde neben einem Altar steht. 
An dem Altar ragen Lorbeerzweige empor, dahinter ist auf hohem Untersatz die 
kleine Statue einer Göttin aufgestellt. Links steht ein Sklave, rechts hinter Hera- 
kles ein altes Weib. Den Spielhintcrgrund bilden vier weiss gemalte jonische Säu- 
len, zwischen ihnen sind runde Scheiben oder Schalen (Kränze?) und Täfelchen 
(Pinakes) aufgehängt Vermutlich haben wir es also hier mit der Vorhalle eines 
Tempels zu thun, doch ist der Gedanke an einen Palast nicht völlig ausgeschlos- 
sen. Eine Thür, die nicht ganz von den Schauspielern verdeckt werden konnte, ist 
wohl nur darum nicht angedeutet, weil der Maler die weiter zurück im Innern 
der Halle gelegene Thüre nicht darzustellen verstand. Wir werden sie aber bei 
einem Schmuckbau, der bis in Einzelheiten einem wirklichen Bau nachgebildct 
ist, mit Sicherheit voraussetzen dürfen. 

Gemeinsam ist allen diesen Bildern, dass die Bühne vorne mittelst einer an- 
gelehntcn Treppe zugänglich ist und eine massige Höhe hat, die sich aus den 
Grössenverhältnissen der Personen, der Anzahl der Stufen und den Verzierungen 
(vgl. die Thymiaterien auf XIII) auf etwas mehr oder weniger als !'” berechnen 
lässt. Wie diese Treppe benutzt wurde, können uns, glaube ich, die Bilder der 
Vasen IX und X lehren, wenn wir sie mit Recht hiehergezogen haben ; sie zeigen 
uns, dass auch der vor der Bühne zu ebener Erde befindliche Platz noch insofern 
mit zum Spielplatz gehörte, als die Schauspieler ihn unter Umständen betreten 
mussten, um auf die Bühne zu gelangen. Die Bühne stellt den Vorplatz oder 
die Strasse vor dem Hause dar. Das ist deutlich auf X und XIII. Dass auch auf 
der Neapeler Vase XII das Propylaion vermutlich zu dem Gebäude gehört, das 
den Hintergrund abschlicsst, ist schon vorher gesagt. Auf IX und XI ist die 
Hinterwand nur angedeutet. 

Durch die Thür der Hinterwand können nur jene Schauspieler unmittelbar 
auf die Bühne heraustreten, die in dem dargestellten Hause wohnen ; die anderen, 
die von aussen kommen, betreten den Platz vor der Bühne von der Seite her 
und steigen dann über die Treppe auf die Bühne hinauf. Der wesentliche Teil 
des Spieles geht auf der Bühne vor sich, doch können, wie die Chironvase lehrt, 
allerlei kleine Scherze auch schon anf der Bühnentreppe sich abspielen. 

Die Bühnen, welche eine Treppe an der Vorderseite haben, setzen also ei- 
nen vor ihnen liegenden freien Platz mit seitlichen Zugängen voraus. Bei den 
meisten von ihnen handelt es sich aber nicht um die Orchestra und Parodoi 
eines festen Theaters, wie die Bauart der Bühnen und Treppen zeigen kann. 
Nur bei XIII (Figur 80) könnte man zweifeln, ob die Säulen im Hintergründe 
nicht schon dem Proskenion eines festen Theaters angchören. Denken wir uns 
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eine solche Bühne mit einem nach griechischer Art gebauten Zuschauerraum ver- 
bunden, so gelangen wir zu einer dem späteren römischen Theater sehr ähnli- 
chen Battform. Wir haben daher auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der 
Gedanke, die Orchestra in einen für die Zuschauer bestimmten Halbkreis und 
eine erhöhte Bühne zu zerlegen vgl. Abschnitt VIII), in Unteritalien schon in 
hellenistischer Zeit verwirklicht worden ist. 

Die Bühnen mit Vordertreppen sind, wie Stil und Fundort der betreffenden 
Vasen beweisen, in Apulien bekannt gewesen, also eben in der Landschaft, für 
die aus den S. 307 besprochenen Vasen Aufführungen Kuripideischcr Dramen er- 
schlossen werden können. Während bei diesen Aufführungen, wenn sie in einem 
Theater mit ansteigendem Sitzraume stattfanden, die Orchestra dem Chore Vor- 
behalten bleiben musste und eine Bühne nicht nötig war, mag in denselben Thea- 
tern bei Spielen, die eines Chors ermangelten, ein Teil der Orchestra als Sitz- 
raum benützt worden sein, woraus sich die Notwendigkeit ergab, die Schau- 
spieler auf eine Bühne zu stellen. 

Wo aber der ebene Tanzplatz von Zuschauern frei blieb, da konnten auch 
Phlyakenspiele gelegentlich ohne Bühne in der Orchestra aufgeführt werden, so 
dass also, wie wir schon vorhin sagten, auf den Phlyakenbildern der ersten 
Gruppe nicht ohne Weiteres eine Bühne liinzugcdacht werden darf. Im übrigen 
sind die Spielerfordernisse, die diese Darstellungen erschlossen lassen, diesel- 
ben wie bei den Bildern der dritten Gruppe. Hier wie dort kehrt der gleiche 
Spielhintcrgrund wieder, eine Übereinstimmung, die sich freilich ebenso aus der 
typischen Zeichenart der Maler, wie aus der Gleichartigkeit ihrer Vorbilder er- 
klären kann. So ist z. B. der Thorvorbau auf der Vase d (Arch. Jahrb. I, 293) 
dem auf der Vase XII überaus ähnlich, indem auch hier das Vordach von einer 
Säule und einem Kopfbalken, der in einen Vogelkopf ausläuft, gestützt wird. 

Die Bühne der Phlyakenvasen ist also unmittelbar aus den Erfordernissen 
von nicht chorischen Aufführungen erwachsen, bei denen ein Teil der Zuschauer 
auf ebener Fläche reihenweise hintereinander angeordnet war, und ist in das 
griechische Theater Italiens aufgenommen worden, als ein Teil seiner Orchestra 
mit Sitzen versehen wurde. Sie ist nicht an einem bestimmten Ort oder zu 
einer bestimmten Zeit erfunden worden, da der Gedanke, auf ein Podium zu 
steigen, um sich einer grösseren Menschenmenge sichtbar zu machen, auch im 
Altertum niemandem fremd geblieben sein kann. Ob auch auf griechischem Bo- 
den für possenhafte Aufführungen an kleinen Orten, die kein ansteigendes Thea- 
ter bcsassen, Spiclbühnen üblich waren, wissen wir nicht, dürfen es aber als 
wahrscheinlich betrachten. Jedenfalls aber haben sic für die Geschichte des grie- 
chischen Theaters keine Bedeutung gewonnen. Dagegen ist, wie uns die Vasen 
lehren, auf unteritalischem Boden die Bühncnanlagc im III. Jahrhundert vor Chr. 
sehr üblich gewesen, und es ist begreiflich, dass sie auf die Entwickelung des 
dortigen Theaterbaues bestimmenden Einfluss ausüben musste. Sie ist von dort 
zugleich mit den verschiedenen Arten des Dramas zu den Römern übergegangen, 
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die seit der Mitte des IV. Jahrhunderts in immer engere Beziehungen zu Un- 
teritalien, erst zu Campanien, dann zu Lucanicn und Tarent, getreten waren. 
Darum sind diese unteritalischen Vasen auch für die Vorgeschichte des römi- 
schen Theaters von Belang, reichen sie doch zum Teil bis nahe an die Zeit 
des Plautus heran. 

Wenn in Rom im Jahre 194 vor Chr. den Senatoren ein besonderer Teil des 
Zuschauerraumes ante populi consessum zugewiesen wurde (Liv. XXXIV, 54; 
Cicero de harusp. responsu 24), so war das vermutlich derselbe auf ebener Fläche 
gelegene Raum, den die Senatoren zur Zeit Vitruvs inne hatten ; cs muss dann 
also schon damals eine Bühne bei den sccnischen Spielen in Rom üblich ge- 
wesen sein. Da sich bei Plautus nirgends ein Hinweis darauf findet, dass die 



Figur 81. Mannorrclief im Museum zu Neapel. 


Schauspieler, die von der Seite kommen, über eine Treppe steigen mussten, so 
wird man sich seine Bühne als eine Weitcrcntwickclung der Bühnen auf der 
zweiten Gruppe der Phlyakcnvascn zu denken haben. Die Bilder ailer oben 
besprochenen Schauspielervascn darf man aber wohl heranziehen, um eine Vor- 
stellung von dem Spielhintcrgrund der plautinischcn Komödien zu gewinnen. So 
können wir uns z. B. die mit Säulen geschmückten vestibula , die Plautus erwähnt 
(S. 267 , nach Art der Thorbauten auf den Vasen d (S. 313) und XII (S. 323) denken. 

Während so das Hauptinteresse dieser Vascnbildcr in ihren Beziehungen zum 
italischen Theater liegt, finden wir engeren Zusammenhang mit dem griechischen 
Schauspiel auf einer Anzahl von Reliefs, an deren Spitze ein Marmorrclicf im 
Museum von Neapel 6687 (Gerhard und Panofka, Neapels ant. Bildwerke n. 495) 
zu setzen ist, vgl. Ficoroni, Le maschere sccniche T. II, Museo Borbonico IV, T. 14, 
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Wieseler T. XI, Baumeister, Denkmäler II, S. 827, n. 911, Schreiber, Culturhistor. 
ßildcratlas T. III (danach unsere Abbildung in Figur 81), Schreiber, Die helle- 
nistischen Relicfbilder, T. 83. 

Wir haben hier einen Auftritt aus einem Stück der jüngeren Komödie vor uns. 
Rechts kehrt, von einer Flötenspielerin geleitet, und von einem Sklaven gestützt, 
ein Jüngling trunken von einem Gelage heim. Links sehen wir seinen erzürnten 
Vater, wie er, im Begriffe auf den leichtsinnigen Sohn einzudringen, von einem 
anderen Manne (wohl seinem Nachbar) zurückgehalten wird, vgl. Kekul£, Das 
akademische Kunstmuseum zu Bonn n 448. 

Im Hintergrund ist links ein grosser Thorbau sichtbar, der sich um eine 
Stufe über dem Boden erhebt. Wie die bogenförmige Öffnung in der Mitte der 
Thür zu verstehen ist, vermag ich nicht anzugeben. Rechts ist ein Vorhang 
gespannt, hinter dem das mit kleinen Bogen verzierte Gebälk des anstossenden 
Teiles des Proskenion sichtbar wird. Dieser feste Bau war in unserem Stücke 
vermutlich deshalb durch einen Vorhang teilweise verdeckt, weil seine Formen für 
das Stück nicht passten; an die Angabe des Pollux IV, 125 f xmoiov. . . zapazerx- 
SqXsüimov ) wird man hier nicht erinnern dürfen. Der Schmuckbau ist im 
Einzelnen sorgfältig ausgeführt und reich verziert. Das Thor ist mit figürlichem 
Schmuck versehen, auch die Thürflügel sind ornamentirt, sodass man an einen 
Belag von Mctallplattcn denken möchte (Schreiber, Die Wiener Reliefs Gri- 
mani, 25). Die dargestcllten Bauformen gestatten nicht, die Entstehungszeit des 
Reliefs genauer zu bestimmen ; seiner Arbeit nach darf cs aber der hellenisti- 
schen Zeit, vielleicht noch dem III. Jahrhundert vor Chr. zugewiesen werden. 

Ein von Pirro Ligorio beschriebenes Relief einer Komödicnscenc (Dessau, 
Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1883, S. 1104, n. 31) darf trotz mancher 
scheinbaren Verschiedenheiten mit dem Neapeler Stück idcntificiert werden, da 
diese Verschiedenheiten aus Missverständnissen und Flüchtigkeiten der Beschrei- 
bung sich erklären. 

Von einem ähnlichen Komödienrelief, das allerdings erst jüngerer Zeit an- 
zugehören scheint, wird ein Bruchstück im Museo Lapidario zu Verona aufbe- 
wahrt, vgl. Dütschkc, Antike Bildwerke in Oberitalien IV, S. 203, n. 462 (Maffei, 
Museo Vcronensc, S. CXXVI, 6, Wieseler, T. A, 28, Schreiber, Die hcllenist. 
Relielbilder, T. 85). Erhalten ist nur noch teilweise die Gruppe eines von einem 
Sklaven gestützten, trunkenen Mannes. Die Handlung geht vor einem mit Guir- 
landen geschmückten Hause vor sich ; an dem sichtbaren Thürflügcl ist ein Lö- 
wenkopf angebracht, an dem der ringförmige Griff oder Klopfer hängt ; dane- 
ben sicht man noch den unteren Teil einer Stele oder Statuenbasis. 

Ein vollständigeres Bild des Komödienhauses, als das Veroneser Relief, bie- 
tet die Darstellung auf einer in mehreren Repliken erhaltenen dekorativen Tcrra- 
kottaplattc der durch Campanas Sammlung bekannten Gattung. Diese Darstellung 
ist weiteren Kreisen geläufig durch eine von Wieseler, Annali d. Instit. 1859, T. O 
(nach Campana, Opere in plastica, T. 98) veröffentlichte Platte, vgl. Baumeister, 
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Denkmäler III, S. 1755. n. 1831, Schreiber, Culturhistor. Bilderatlas T. HI, 4, 
danach unsere Abbildung in Figur 82. 

Diese Platte, die im Louvre, wohin sie gekommen sein soll (Cataloghi Cam- 
pana n. 27 und 141), scheinbar nicht mehr vorhanden ist, war aber, wie der Ver- 
gleich mit anderen Repliken derselben Darstellung zeigt, in einigen wesentlichen 
Teilen falsch ergänzt. H. v. Rohden, der für das vom Archäologischen Institut 
herausgegebene Terrakottenwerk die dekorativen Terrakottenplatten bearbeitet, 
hat mir im Einverständnis mit der Leitung des Unternehmens das ganze in sei- 
nen Händen befindliche Material mit freundlichster Zuvorkommenheit mitgeteilt 
und auch gestattet, das Bruchstück in Figur 83 nach der im Apparat des Terra- 
kottenwerkes befindlichen Zeichnung wiederzugeben. 



Figur 82. Rclicfplaiic <icr Sammlung Campana. 


Eine im Kestnermuseum zu Hannover befindliche Platte giebt die Gcsarnt- 
composition am vollständigsten wieder, ist aber leider sehr verstossen, so dass 
manche Einzelheiten unklar sind. Wir sehen dort die drei Schauspieler so grup- 
pirt, wie auf der Campanaschen Platte (Figur 82) Der Bau, der den Spiclhinter- 
grund bildet, hat in seiner aus Quadern gefügten Wand drei Thüren, deren mitt- 
lere etwas breiter ist als die seitlichen. Vor dieser festen Wand stehen sechs 
korinthische Säulen, die von viereckigen Sockeln getragen werden. In der 
Höhe der Säulenkapitelle ist eine Guirlande befestigt. Oberhalb des Architravs 
ist das Relief gebrochen, doch ist über der Mittelthür noch der Ansatz eines 
Giebels kenntlich. Diese Architektur ist vollständiger erhalten auf einem Bruch- 
stück des Museo Kiicheriano in Rom (N’r. 336 bei Hclbig, Führer durch die 
Antikensammlungcn II, S. 378), das zwar nicht aus der gleichen Form, wie 
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die Kcstnersche Platte stammt, aber in allen wesentlichen Zügen mit ihr über- 
einstimmt, s. Figur 83. 

Von der unteren Hälfte ist hier allerdings nur das Drittel links, von der 
oberen Hälfte aber ist noch genug erhalten, um uns die Gestalt und Anordnung 
der Thiircn und Säulen zu lehren. Wir sehen, dass die über den Thüren vor- 
gekröpften Architravstückc von Giebeln bekrönt waren, und dass auf dem Ge- 
simse der dazwischen liegenden Mauerstücke jedesmal eine Amphora stand. Der 
oberste Teil des Reliefs ist in seinen Verzierungen von der architektonischen 
Bestimmung der Platte abhängig und kann nicht mehr als Teil des auf dem 
Relief dargestellten Baues betrachtet werden. 



Figur 83. Bruchstück einer Tcrrakottaplatte im Museo Kirchcriano zu Rom. 

Das Bruchstück einer dritten gleichartigen Platte (erhalten ist ein Stück des 
oberen Teiles der linken Hälfte befindet sich im Britischen Museum; ein kleines 
Fragment eines vierten Exemplars hat v. Rohden im Magazin der Commissione 
comunalc archeologica in Rom gesehen. Nach diesen Bruchstücken ist cs leicht, 
die ergänzten oder in der Zeichnung hinzugefügten) Teile auf der Platte der 
Sammlung Campana (Figur 82) fcstzustcllen ; cs zeigt sich, dass der ganze obere 
und wohl auch der untere Abschluss der Platte irrtümlich nach dem Vorbild der 
friesartig verwendeten Tcrrakottatafcln ergänzt ist, während nach dem Ausweis 
der anderen Repliken die Reliefs dieses Typus vielmehr bestimmt waren, ein- 
gesetzt zu werden und freizustchen. Wie auf der Campanaschen Platte die Giebel 
weggeblieben sind, so ist auch der Verlauf des Architravs anders wiedergegeben, 
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ferner ist die Mittclthür zu klein geraten und statt mit Löwenkopf und Ring mit 
Rosetten verziert. Die Seitenteile des Baues sind rechts und links irrtümlich als 
Quadermauern ohne Thürcn gezeichnet, unter den Säulen sind die viereckigen 
Basen fortgelassen worden. Auch an der Zeichnung der Figuren ist einiges will- 
kürlich, so namentlich (wie das Kestncrsche Exemplar zeigt) der lange Bart 
der Figur rechts. 

Was die Entstehungszeit dieser Reliefs betrifft, so werden die Formen, aus 
denen die erhaltenen Bruchstücke stammen, wohl nicht vor der ersten Kaiser- 
zeit verfertigt sein. Aber wie eine Reihe anderer Platten dieser Gattung werden 
sie im Anschluss an ältere Vorbilder geschaffen worden sein. Der Gegenstand 
der Darstellung ist der jüngeren Komödie entlehnt, und man wird wohl eher 
ein griechisches Stück als eine lateinische Neubearbeitung für das Vorbild des 
Künstlers halten dürfen. Die drei Schauspieler sollen uns vermutlich den Schluss- 
auftritt eines Lustspiels vor Augen stellen. Der Anstifter des Übels hat sich 
auf den Hausaltar geflüchtet : zwischen ihm und den beiden Männern rechts 
findet eine heftige Auseinandersetzung statt. Der Platz auf dem Hausaltar ist 
in der neueren Komödie ein Lieblingsaufenthalt ränkespinnender und Strafe fürch- 
tender Sklaven, vgl. Menander, Fgm. 748 K. : xa0ä3c3;A*i 3’ LOaS'i tsv Ao|iatv aitsv 
xaraXaSwv, Plaut. Aulul. 606 : nunc sine omni suspicione in ara hie adsidatn 
sacra, Ter. Heautontimor. V, 2,22: nemo accusat, Sy re, te : nec tu aram tibi nee 
precatorcm pararis. Auch in Terrakotten, Marmorstatuetten und Statuen ist der 
auf dem Altäre sitzende Sklave der Komödie häufig dargestellt. Den Voraus- 
setzungen des Reliefs besonders ähnlich ist der Schlussauftritt der * Mostei laria», 
wo der Sklave Tranio sich an den Altar geflüchtet hat ( 1093 : ego interim 
aram haue occupabo], um der Strafe seines greisen Herren Theuropides zu ent- 
gehen, und wo nun Callidamatcs, ein F'rcund von dessen leichtsinnigem Sohn, 
Straflosigkeit für den Sklaven erbittet. 

Ein besonderes Interesse hat für uns der den Hintergrund bildende Bau, da 
er allem Anschein nach nicht ein veränderlicher provisorischer Schmuckbau, son- 
dern ein Steinbau von typischer Geltung ist, der in den Grundzügen seiner Glie- 
derung grosse Ähnlichkeit mit dem hellenistischen Proskenion zeigt. Seine Fas- 
sade ist mit vorgestellten Säulen oder Halbsäulen geschmückt, obwohl wir als 
Spielhintergrund des dargcstellten Auftritts zweifelsohne gewöhnliche Bürgerhäu- 
ser zu denken haben. Wie die drei Thüren zeigen, soll der Bau trotz seiner 
einheitlichen Architektur offenbar als eine Gruppe von drei verschiedenen Häu- 
sern gedacht werden, womit das Proskenion von Delos (s. u.) auffällig überein- 
stimmt. An das hellenistische Proskenion werden wir ferner durch die grosse 
Niedrigkeit der Säulen und Thüren erinnert, die sich schwerlich nur aus der 
Willkür des Künstlers erklären lassen, da in anderen Rclicfplatten dieser Gattung 
die Höhe der Säulenhallen doch wenigstens durch einen freien Raum über den 
Gestalten angegeben wird. Dass aber sowohl die Säulen als auch die Thüren 
unseres Bildes niedriger sind, als die wirklichen steinernen Proskenien der griechi- 
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sehen Theater, erklärt sich vermutlich aus dem Streben nach perspektivischer 
Darstellung. Sie sind im Verhältnis zu den Personen kleiner gemacht, weil sie 
als weiter zurückliegend bezeichnet werden sollten. 

Dieses Komödienrclief hatte ein genaues Gegenstück in einer Tcrrakottaplattc 
der gleichen Gattung, von der zwei Repliken nachweisbar sind ; leider ist von 
beiden nur je ein kleines Bruchstück der mittleren Partie erhalten. Das eine, im 
Casino Pio IV zu Rom, ist im Gegensinne abgebildet bei Serroux d’Agincourt, 
Rectteil de Fragments de sctilpturc antique, Paris 1814, T. 29, 5» das andere, im 
Museum von Gotha, deckt sich fast völlig mit dem römischen Stück. Die Mitte 
der Darstellung war liier von einer Figur eingenommen, die eine weibliche, wie 
es scheint tragische, Maske trägt. Von dem Bau, der den Hintergrund bildete, 
ist noch die mittlere Thiirc sichtbar, rechts und links davon steht je eine joni- 
sche Säule. Über dem durchlaufenden Architrav sitzen kleine Giebel, die hier 
nicht über den Thüren, sondern über den schmalen Zwischengliedern der Wand 
ihre Stelle haben. Der Raum oberhalb der Mittelthiire wird durch einen hohen 
Fries eingenommen, von dem eine auf einem Seepferd sitzende Nereide erhalten 
ist. In den Seitenteilen des Baues dürfen wir, wie auf der anderen Reliefplatte, 
Thüren voraussetzen, doch mag es dahingestellt bleiben, ob das Gebäude auch 
hier als eine Gruppe von Bürgerhäusern oder vielmehr als Palast zu gelten hat. 

Etwas älter als diese dekorativen Rcliefplattcn der Campanaschen Gattung 
sind die Schauspiclcrrcliefs, die in Tcramo zu Tage getreten sind und vielleicht 
einer campanischcn Werkstatt des I. Jahrhunderts vor Chr. entstammen ; sic sind 
zuerst von Dresse! (Bull. d. Inst. 1884, 143) bekannt gemacht worden und werden 
von H. v. Rohden, dem ich die Kenntnis auch dieser Stücke verdanke, in dem 
oben genannten Werke ausführlich behandelt werden. 

In vier vollständigen Repliken und einer Anzahl von Bruchstücken liegen 
uns zwei Reliefplatten vor, die offenbar aneinanderschlossen ; auf jeder sehen 
wir je zwei von einander verschiedene Figuren, die rechts und links von einer 
geschlossenen Thüre stehen. Von diesen vier Personen trägt zwar nur eine 
— die, wie es scheint, einen Sklaven darstellt — eine Maske, doch haben wir 
gewiss auch die übrigen als Schauspieler zu betrachten. Die Figuren sind fast 
so hoch wie das Thürgesimse und überragen die Thürflügel. Über der Thüre 
läuft ein Fries von Rosetten und Stierschädeln hin, der von korinthischen Pfei- 
lern getragen wird. Daraus lässt sich freilich eine genauere Vorstellung von 
der Beschaffenheit des Spielhintergrundes, den der Schöpfer dieses Reliefs nach- 
bildcn wollte, nicht gewinnen, doch liegt cs wohl am nächsten, die Pilaster und 
Thüren als Andeutungen einer festen Architektur nach Art der in Abbildung 84 
dargestcllten zu denken. 

Noch ist hier eines merkwürdigen Terrakottareliefs in der Sammlung Sant- 
angclo zu Neapel zu gedenken, weil mir wiederholt von archäologischen Freun- 
den die Vermutung geäussert worden ist, dass in dem Stücke eine Theaterfassade 
nachgebildct sei. Die gegen 30c"» hohe, reich gemalte Platte, die etwa dem II. 
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oder I. vorchristlichen Jahrhundert angeboren mag, zeigt die Fassade eines zwei- 
geschossigen Gebäudes. Dem unteren Geschoss, in das drei Thiiren führen, sind 
vier jonische Säulen vorgestellt, welche die ganze Fassade in drei Teile zerle- 
gen, das obere Stockwerk ist durch vier niedrige korinthische Säulen gegliedert. 
Diese sind aber nicht genau über den unteren Säulen angeordnet, sondern mehr 
in der Mitte, so dass zwischen den äussersten Säulen rechts und links und der 
seitlichen Begninzung noch je ein länglich viereckiges rot umrahmtes Feld frei 
bleibt, wie sic, drei an Zahl, auch zwischen diesen Säulen sich finden. Darüber 
liegt in ganzer Breite der Giebel, der in der Mitte eine weibliche Büste zeigt, und 
an der Spitze sowie den Kcken mit runden Scheiben verziert ist. Rechts und links 
wird der Bau von schmalen, vorspringenden, mit Zinnen gekrönten Türmen abge- 
schlossen, deren Quadern durch schwarze Bemalung hervorgehoben sind. In die 
Türme führt je ein rundbogig überwölbtes, mit dunkelbraun gemalten Doppelflti- 
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geln verschlossenes Thor. Die Thüren des Mittelbaues, ebenfalls zweiflügelig, sind 
viereckig, oben schmaler als unten, in vier Felder geteilt und hellrot bemalt. 

So gerne man zugeben mag, dass cs Skenen gegeben haben kann, die in 
ihrer allgemeinen Gliederung dem Bau des Reliefs ähnlich waren, so genügen 
doch die drei Thüren der Mittelwand und die vorspringenden Seitenbauten nicht, 
um das Gebäude zu einer Skcncnwand mit ihren beiden Paraskenien zu stem- 
peln. Ich möchte glauben, dass in der dargestcllten Architektur ein grosser 
Thorbau einer Stadtmauer zu erkennen sei, wofür es in den italischen Städten 
nicht an Analogien fehlen würde. 

Eine gesicherte Nachbildung einer Skene dagegen besitzen wir in einer 
Marmorsculptur, die seit Kurzem in das Museum der Diokletiansthcrmcn zu Rom 
( Inventar n. 247 ) gelangt ist und von L. Mariani in den Notizie degli Scavl 
1896 S. 68 veröffentlicht worden ist. Die vorstehende Abbildung Figur 84 ist 
nach einer Photographie verfertigt, die uns L. Mariani freundlichst zur Verfü- 
gung gestellt hat. 
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Das Stück, welches nicht als Relief im eigentlichen Sinne bezeichnet werden 
kann, ist von kastenartiger Form. Der hinter der Vorderwand weit nach rück- 
wärts ausladende Marmorblock soll den Hinterraum der Skcnc darstellen ; der 
Raum vor der Skcnenwand, der Spielplatz, ist durch die untere vortretende Lei- 
ste bezeichnet ; inwieweit er als erhöhte Bühne zu denken sei, hat der Künstler 
nicht angegeben. Das nach hinten zu abfallende Dach ist mit Flach- und Hohl- 
ziegeln übenleckt und an der Unterseite mit Cassettcn verziert. In der Mitte 
der Decke ist ein Adler in rundem Felde angebracht ; ihre Vorderseite ist mit 
einer Guirlande geschmückt, die von Knaben gehalten wird. Die vorspringenden 
Scitenwände des Reliefkastens darf man als die seitlichen Abschlusswände des 
Spielplatzes betrachten ; Thiiren sind darin nicht angegeben. 

Die scaenae Jrons ist aus Quadern aufgebaut und in der Mitte von einer 
grossen Nische durchbrochen, in der das Hauptthor sich befindet. Rechts und 
links davon sind der Fassade je 4 korinthische Säulen vorgestellt, die auf hohen 
Sockeln stehen, aber nur etwa die halbe Höhe des ganzen Baues haben. Sie 
tragen über ihrem Gebälk jedcrscits drei Giebel, einen dreieckigen (in der Mitte 
und zwei halbrunde. Unterhalb des dreieckigen Giebels enthält die Rückwand je 
eine niedrige zweiflügelige Thür. In den anderen Zwischenräumen der Säulen sind 
viereckige Nischen oder Öffnungen angebracht, die vielleicht zur Aufnahme klei- 
ner Pinakcs bestimmt waren. 

Die Säulenreihen zu beiden Seiten der I Iauptthür entsprechen genau den 
Säulenfassadcn auf den oben besprochenen Tcrrakottaplattcn. Im Verhältnis zu 
der dahinter aufsteigenden seaenae frons erscheinen sie recht eigentlich als ein 
-pux^visv und erinnern so an das hellenistische Theater, während die hohe Mit- 
telnische an die grossen runden Nischen römischer Skcnenfassaden gemahnt. 
So erscheint diese Skenc als eine Art Obcrgangsglied zwischen griechischen und 
römischen Skenen. Leider ist der Fundort des Reliefs nicht bekannt und seine 
Entstehungszeit aus dem Charakter der Arbeit und der Beschaffenheit der Or- 
namente nicht mit Sicherheit bestimmbar. Man wird geneigt sein, es eher der 
ersten Kaiserzeit als der letzten hellenistischen Epoche zuzuweisen ; ein genaue- 
res Urteil wird vielleicht bei fortschreitender Kenntnis der hellenistischen Bau- 
formen auf Grund der dargestellten Säulenarchitektur ermöglicht werden. 

Andere römische Reliefs, die für die in diesem Buche behandelten Theater- 
formen belanglos sind, können wir hier übergehen. Auch das Reliefbruchstück 
im Louvre, auf dem wir einen komischen Schauspieler vor einem Vorhang ste- 
hen sehen, scheint sich auf spätere römische Theaterverhältnissc zu beziehen, 
vgl. Bouillon, Musee des antiques III, Basreliefs, T. 24, Piranesi, Monumcns du 
Musöe Napoleon IV, S. 30, Clarac, Musee de sculpture II, T. 113, 225 

Erwähnung verdient aber ein von Roulcz veröffentlichtes, mcdaillonartigcs 
Thonrclief von Orange (Gazette arclnSol. III, S. 66, T. XII, Baumeister, Denkmä- 
ler III, S. 1756, n. 1832, danach Figur 85), das Fröhner im Philologus iSupplc- 
mentband V, 24) richtig erklärt hat. Im Vordergründe stehen Hercules und Mars 
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einander gegenüber. Was sie mit einander verhandeln, lehren die jambischen 
Verse, die an den Rand geschrieben sind. Adesse ultorem nati tn'e] eredas mci, 
sagt Mars, (die Buchstaben TOR gehören zu einer anderen Beischrift und sind 
nach Fröhncr vielleicht zu ultor zu ergänzen), Virtus nusqua terreri potest, 
erwidert Hercules. Im Hintergründe sehen wir ein hohes, mit Nageln beschla- 
genes Brettergerüst, auf dem Jupiter, Minerva und Victoria sitzen. Offenbar haben 
wir hier ein Theologeion vor uns, wobei es schwer ist zu entscheiden, wie viel 
von der primitiven Beschaffenheit seines Aufbaues auf Rechnung des Verferti- 
gers des Reliefs, wie viel auf Rechnung der Wirklichkeit zu setzen ist. 

Andere Denkmälcrklasscn, wie die 
Urnen und Spiegel, die für das Thea- 
terspiel in Mittelitalicn nicht ohne In- 
teresse sind, ebenso die Münzen und 
Theatermarken (tesserae), die gele- 
gentlich römische Theater oder Bau- 
teile von Theatern darstellen, dürfen 
hier, wo wir uns auf das griechische 
Theater zu beschränken haben, über- 
gangen werden. Dagegen müssen wir 
noch rasche Umschau unter den pom- 
pejanischen Wandgemälden halten, da 
diese nach ihrer künstlerischen wie 
nach ihrer gegenständlichen Seite so 
sehr von griechischer Art bestimmt 
sind, dass wir in ihnen auch Einflüsse 
des griechischen Theaters zu Anden 
erwarten dürfen. 

Hinlänglich bekannt sind die pom- 
pejanischcn Bilder von Auftritten der 
Komödie und Tragödie ; doch kom- 
men diese in ihrer Mehrzahl für uns 

ebensowenig in Betracht wie die Mosaikbildcr von Schauspielern oder die Minia- 
turen der Tcrenzhandschriften, da auf ihnen der Schauplatz des Spieles nicht 
näher gekennzeichnet ist. Auch das bekannte Bild, das zu beiden Seiten des 
Spielplatzes, auf dem ein Komödienauftritt vor sich geht, je einen sitzenden Greis, 
einen « Rhabduchen » zeigt, Helbig 1468 (Mus. Borbon. IV, T. 18, Baumeister, 
Denkmäler II, S. 825, n. 910), wird man kaum für die Raumeinteilung der griechi- 
schen Skene verwerten dürfen, abgesehen davon, dass die Zeichnung des stark 
zerstörten Bildes vielleicht willkürlich ergänzt ist. Einfluss des Theaters darf 
man in dem landschaftlichen Hintergrund erblicken, auf dem die Masken eines 
Andromeda- Dramas (wohl des Euripidcischen) in dem Bilde Arch. Zeit. XXXVI, 
T. 3 (S. 15, Robert) angeordnet sind. Und ein kleines Bildchen des Neapeler 
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Museums, 9031, das im Vordergründe einen Mann mit komischer Maske, rück- 
wärts ein Haus mit einer Art Balkon zeigt, mag uns eine Vorstellung von den 
bei Vitruv beschriebenen Häusern der scannt comica geben. Die Skene eines klei- 
nen geschlossenen Theaters, auf dessen Bühne drei Stufen hinaufführen, — oben 
steht ein Declamator oder Dichter — auf dem Bilde Helbig 1453 (Mus. Naz. 9033), 
führt uns in die römische Kaiserzcit. 

Die Einwirkung älterer Theateraufführungen meint man in einer Reihe von 
Bildern, die Tragödienstofle darstellen, in der Art, wie der Hintergrund behan- 
delt ist, zu verspüren. Ich nenne beispielsweise zwei Bilder von Orestes Aufent- 
halt bei den Tauriern, das allgemein bekannte, Helbig 1333 (Museo Borbonico 
XVI, T. 17, Mon. d. Inst. VIII, T. 22), und ein leider stark zerstörtes im Hause 
des Caecilius Jucundus, bei Presuhn, Pompeji (Die neuesten Ausgrabungen 1874 
— 1878), T. V, D’Amclio, Pompeii, Dipinti murali scclti (Text von Cerillo) T. 
XII. Ähnlich wie hier Iphigenie in dem um mehrere Stufen erhöhten Peristyle 
des Tempels und die Gefangenen vor dessen Stufen stehend dargestellt sind, 
mag der Auftritt auch im Theater des IV. Jahrhunderts vorgeführt worden sein. 
Peristyle, Paläste, Hofanlagen, die man ohne Weiteres auf den Spielplatz des 
Theaters versetzt denken könnte, kehren mehrfach auf Bildern mythologischen 
Inhalts wieder. 

Aber auch in den landschaftlichen Bildern, in den Ansichten von Tempeln 
und anderen heiligen oder profanen Bauwerken wird man vielfach Nachahmun- 
gen der bemalten Schmuckwände des Theaters wiederzufinden geneigt sein. Mehr 
als eines dieser Bilder mutet uns ganz wie der Spiclhintergrund an, vor dem 
die Gestalten des Dramas sich bewegen sollten, oder wie eines jener kleineren 
Tafclgcmälde, mit denen wir uns die Periakten geschmückt denken müssen. Und 
wenn gelegentlich vor einer solchen Landschaft eine Säulenreihe angeordnet ist; 
so dass das Bild durch die Säulen in einzelne Felder zerschnitten wird, so wird 
man an die hellenistische Proskenienwand mit ihren Pinakcs erinnert (Pcterscn, 
Röm. Mittheil. IX, 219). 

Es ist bezeichnend, dass bei den Römern das Landschaftsbild scaena ge- 
nannt wird ; das ist ein Zeugnis dafür, dass die Landschaftsmalerei in der Thea- 
tcrmalerci sich entwickelt hat (vgl. S. 290 , und gibt uns die Berechtigung, 
uns nach jenen pompejanischcn Bildern eine allgemeine Vorstellung von der Art 
der landschaftlichen Schmuckwände des späthcllenistischen Theaters zu machen. 

Aber nicht nur in solchen Einzelbildern, sondern auch in der Gesamtanord- 
nung der architektonischen Wandgemälde glaubt man einen engeren Zusammen- 
hang mit dem Theater zu verspüren. Ein literarisches Zeugnis für diese Verknü- 
pfung bietet die vielbehandelte Darlegung des Vitruv VII, 5, 2 über römische 
Wandmalerei: postea ingressi sunt nt ctiam aedificiorum figuras, columnarum et 
fastigiorum eminentes proiecturas imi/arentur, patentibus auletn locis uti exedris 
propter amplitudines parietum scaena rum frontes tragico »rare aut comica seu 
satyrico designarent, ambulationes vera propter spatia longitudinis varietatibus 
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topiorum ornarent, und die in Anknüpfung an die phantastische Architckturma- 
lerei erzählte Geschichte von Apaturius (VII, 5, 5): etenirn etiarn Trallibus cum 
Apaturius Alabandeus eleganti manu finxisset scaenam in minusculo theatro, quod 
apud cos vocitatur , in eaque fecisset columnas signa Centauros 
sustinentes epistylia tholorum rotunda tccta .... practerea supra eam ni/tilomi- 
nus cpiscaenium, in quo tholi pronai semifastigia omnisque tecti varius pictu- 
ris fuerat ornatus , itaque cum aspcctus eins scaenac propter asperitatem cb/an - 
diretur omnium visus ... , tum Licymnius mathematicus prodiit ct ait .... vide- 
amus item nunc, ne Apaturii scaena efficiat et nos Alabandcas aut Abderitas . . . 
qui enim vestrum domos supra tegu/arum tecta potest habere aut columnas seu 
fastigiorum explicationesl ... itaque Apaturius contra respondere non est ausus, sed 
sustulit scaenam ct ad ratiouem veritatis commutatam postea correctam adprobavit. 

Einerseits lehrt uns diese Nachricht, dass man grosse Wandflächen auch in 
Privathäusern nach dem Vorbildc der scaenac tragicae comicae satyricae ausmalte, 
andrerseits zeigt sic uns an dem Beispiel der scaena von Trallcs, dass auch in 
der Thcatermalerei eben solche t unwahrscheinliche », phantastische Architekturen 
dargestellt wurden, wie sie für eine grosse Gruppe pompcjanischer Wandgemälde 
charakteristisch sind. Und wenn auch die Zeit des Apaturius nicht überliefert 
ist, und sich nur im Allgemeinen vermuten lässt, dass er nicht vor dem I. Jahr- 
hundert vor Chr. gelebt hat, so gibt uns doch die von Vitruv erzählte Geschichte 
einen Beweis dafür, dass jene phantastische Architekturmalerei schon etliche Jahr- 
zehnte vor Christi Geburt auf griechischem Boden in der Skenenmalcrei zur Gel- 
tung gekommen war. Ob dieser Stil in der Thcatermalerei selbst erwachsen oder 
von anderswoher in sie erst nachträglich cingcdrungen ist, bleibt für unsere Zwecke 
gleichgültig. Dass in der Skencnausstattung jede neue Kunstrichtung ebenso Aus- 
druck gefunden hat, wie auf anderen Gebieten der Kunstübung, ist von vorn- 
herein selbstverständlich. Wie in hellenistischer Zeit das Incrustationsverfahren bei 
den Skcncn Eingang fand (vgl. S. 293), wie daneben auch in der Thcaterma- 
lcrei naturalistische Bestrebungen sich geltend machten (vgl. die Erzählung von 
der Skene des Claudius Pülcher, Plin. 35, 7, 23, oben S. 290), so ist andrerseits 
in der Zeit des Apaturius die phantasicvolle Architekturmalerei bei den Griechen 
gewiss nicht auf das Theater allein beschränkt gewesen. 

Aber eben wegen dieser Parallelität der Theatermalerei mit der sonstigen 
selbständigen und dekorativen Malerei ist cs unmöglich, die Art und den Grad 
der Abhängigkeit der pompejanischcn Wandgemälde von der Thcatermalerei ge- 
nauer zu bestimmen. Saint Sacns hat in einer kleinen Schrift, Note sur les d£- 
cors de th£atre dans l’antiquite romainc (Paris 1886), den Gedanken ausgesprochen, 
dass die phantastischen Architekturmalcreicn von Pompeji, die in der Wirklich- 
keit kein Gegenstück zu haben scheinen, Dekorationsbauten nachgcahmt seien, 
die vor den Steinfassaden der römischen Skencn aufgestellt wurden. In den über- 
schlanken Säulen, den leichten Gebälken, den luftig emporsteigenden Stockwer- 
ken möchte er die Holzbauten wiedererkennen, die durch Zwischenstützen an 
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der Skenenwand und an der Decke der Bühne befestigt gewesen seien und so 
gewissermassen die Vermittelung gebildet hatten zwischen den kleinen Gestalten 
der Schauspieler und der drückenden, schweren Steinarchitektur der Skenenfas- 
sade, eine Vermittelung, wie sie schon von Piranesi und anderen Architekten 
gefordert worden sei. Beweise für die Richtigkeit seiner Theorie sieht er in den 
kleinen Treppchen, die in den Bauten der pompcjanischcn Gemälde so häufig 
wicderkchren und nirgends anders als in den Skenen ihre Vorbilder gehabt ha- 
ben könnten, ebenso wie in den Nischen und Thiirvorbautcn, aus denen Gestal- 
ten in theatralischer Haltung heraustreten. Wenn er aber in der Erzählung von 
Apaturius eine Stütze für diese Ansicht zu finden glaubt, so trifft das doch in- 
sofern nicht zu, als nach dem Zusammenhang, in dem Vitruv jene Erzählung 
giebt, auch in der scaena des Apaturius alle jene merkwürdigen Architekturen 
nicht aus Holz aufgebaut, sondern auf glatter Fläche gemalt waren 

Während also aus Mangel an genügendem Beweismaterial sich nur ganz im 
Allgemeinen Gleichartigkeit der Kunstweise für die gemalten Schmuckwände des 
Theaters und die Wandgemälde behaupten lässt, kann das Verhältnis der Wand- 
malereien zu den steinernen festen Skcncnfassadcn mit etwas grösserer Sicher- 
heit bestimmt werden, da wir in römischen Theatern noch Steinfassaden kennen, 
in denen die Palastarchitektur tragico more nachgeahmt ist. Wir werden ähn- 
liche Skcncnfassaden auch in den Theatern der reichen hellenistischen Königsstädte 
voraussetzen dürfen, da seit dem IV. Jahrhundert Schauspielhäuser nicht mehr 
bloss zu skenischen Spielen, sondern immer häufiger auch bei anderen Gelegen- 
heiten benutzt wurden und daher eines bleibenden Fassadenschmuckes bedurften. 
Dass dieser Schmuck gelegentlich sich nur auf Malerei beschränkte, lehrt die 
Geschichte des Apaturius und das Beispiel des kleinen Theaters von Pompeji, 
an dessen Skenenvorderwand bei der Auffindung noch Malereien kenntlich wa- 
ren (Mazois, Ruines de Pompei IV, S. 57). 

Prüfen wir daraufhin die Architekturen der pompejanischen Wandgemälde, 
so tritt uns eine äusscrlichc Beziehung zum Theater in allerhand kleinen Zutha- 
ten, in den Masken, den Vorhängen, den kleinen Treppen entgegen. Auf solche 
Beziehungen zum Theater haben auch die älteren Erklärer gelegentlich hinge- 
wiesen, so hat man z. B. in den reichgeschmückten Thorbauten des prunkhaften 
Wandbildes im Museo nazionalc n. 9731 (Gargiulo, Museo Borbonico II, T. 83, 
Photogr. Brogi 6535) die Nachahmung einer scaena tragica erkennen wollen. 
Und Zahn versuchte, ein Gemälde der Casa del Labirinto (Die schönsten Orna- 
mente und Gemälde aus Pompci, II, T. 70, vgl. Mau, Geschichte der deco- 
rativen Malerei in Pompei, S. 176) als Ansicht eines Theaters zu erklären: man 
sieht hier zwischen Säulenhallen einen Vorhang, der nur ungefähr ein Drittel 
in die Höhe gezogen ist, und dahinter (auf der Bühne des Theaters?) einen 
reichgeschmückten Rundtempel korinthischen Stils. 

Von einem umfassenderen Gesichtspunkte aus hat E. Peterscn (Röm. Mittheil. 
IX, 218) die Frage behandelt und betont, dass die Architekturen der pompe- 
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janischcn Wände nicht nur in Einzelheiten der Ausschmückung, sondern auch 
in ihrer horizontalen und vertikalen Gliederung sich in auffälliger Weise mit 
Skenenfassaden berühren. Noch weiter gehende Abhängigkeit der Gemälde von 
den Skenen hat kürzlich O. Puchstein (Arch. Anzeiger 1896, S. 29) nachzuwei- 
sen versucht, indem er in der Dreiteilung der Wände und der Gestalt des Ober- 
geschosses, in den säulengcschmücktcn Vorbauten der Thorc, in den einspringen- 
den Nischen und den Durchblicken auf weiter zurückliegende Bauteile lauter 
Eigentümlichkeiten, die von der Skenc entlehnt sind, erkennen möchte. Wir wol- 
len hier nicht die Frage aufwerfen, ob diese architektonischen Motive auf die 
Skene allein beschränkt waren und nur von ihr entlehnt sein konnten. Auch 
wenn die Abhängigkeit der Gemälde von den Skenen wirklich so gross ist, wie 
Puchstein annimmt, so darf man doch nicht etwa glauben, dass die Wandma- 
ler bei ihren einzelnen Schöpfungen mit Bewusstsein an die Gliederung der Skene 
anknüpften. Vielmehr ist anzunehmen, dass zu irgend einer Zeit dieses Compo- 
sitionsschcma in die Wandmalerei übertragen und dort in selbständiger freier 
Weise weiter entwickelt und umgebildet wurde. In der That sehen wir auf der 
grossen Zahl der pompejanischen Architekturbilder auch jene Motive, die sich 
deutlich mit den Bauformen der Skene berühren, in voller Auflösung begriffen 
und phantastisch umgestaltet, sodass selbst die kleinen Treppchen, die Zwi- 
schcnthürcn, die Vorbauten, die Durchbrechungen der Wände häufig in ganz will- 
kürlicher Weise angeordnet sind. 

Dieser grossen Mehrzahl von Bildern stehen aber einzelne wenige gegenü- 
ber, in denen wirklich die Maler auf die Theaterbauten als auf ihr unmittelba- 
res Vorbild zurückgegi iflen zu haben scheinen. Dies gilt in erster Linie für eine 
von Puchstein gewürdigte Wand in der Casa dei gladiatori (Reg. VII, Ins. II, 23), 
Nicolini, Le casc ed i monumenti di Pompei, fase. 97, Nuovi scavi T. VI, Pho- 
togr. Mauri 823, Photogr. Sommer 11928 (vgl. Mau, Rom. Mittheil. 111,198). Hier 
ist deutlich die Bühne mit den runden und eckigen Nischen ihrer Vorderwand, 
in denen kleine Statuen aufgestellt sind, und der Boden des Podiums zu erken- 
nen. Drei Thürcn, «lenen kleine Treppen vorgelegt sind, führen durch die Skc- 
nenvorderwand in den höher gelegenen Innenraum ; die mittlere liegt in einer 
gerundeten Nische, allen dreien sind säulcngetragene Propylaia vorgebaut. Inner- 
halb dieser Vorbauten sehen wir hier, ebenso wie auf dem Bilde der Seiten- 
wand desselben Hofes (Niccolini, fase. 90, Nuovi scavi, T. III, Phot. Brogi 11265), 
Figuren von Athleten, die in Gestalt und Bewegung vermutlich nach berühmten 
Statuen oder Gemälden copirt sind, eine Art der Anordnung, die auf einer 
grossen Anzahl ähnlich gegliederter Wandgemälde wiederkehrt. F.s wäre verfehlt, 
daraus auf eine bestimmte «Mode der Inscenirung» im Theater schliessen zu 
wollen ; die Künstler hatten nicht die Absicht, Theaterpersonen darzustellen, son- 
dern sic haben nach rein künstlerischen Gesichtspunkten beliebig gewählte Fi- 
guren zur Belebung der Architektur dorthin gestellt, wo sie in das Gesamtbild 
am besten sich einfügten. 
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Aus der Zahl anderer Bilder, die in diesen Zusammenhang gebracht wer- 
den könnten, mag nur noch die schöne, in Stückarbeit verzierte Wand der Sta- 
biancr Thermen hervorgehoben werden, wo innerhalb der leichten Palastarchitek- 
tur Satyrn und Silene in den Thorbauten, kleine landschaftliche Bilder in den 
Zwischenwänden angeordnet sind, vgl. Nicolini I, Terme Stabiane T. VIII, D'Amc- 
lio, Pompei, Dipinti murali scelti (Text von E. Cerillo), T. XX, Photogr. Arno- 
dio 58. Stücke ähnlicher Wände, die wohl auch aus jenen Thermen stammen 
werden, befinden sich im Neapeler Museum, Compartimenti 73 und 74, n. 9595, 
9596 und 9625 (Photographien im Handel). Auch hier möchte Puchstein eine 
unmittelbare Nachbildung der Theaterskene erkennen. Aber ich bezweifele, dass 
wir nach der Anweisung dieser Bilder als Hintergrund der Satyrdramen einen 
körperlich aufgebauten Palast annehmen dürfen, in dem nur einzelne landschaft- 
liche Bildchen angebracht waren. Vielmehr möchte ich auch diese Bilder zu den 
vorhin besprochenen stellen, die gemalten Schmuckwänden nachgeahmt sind, 
und auch da noch die Frage offen lassen, ob der Wandmalcr die verschiedenen, 
in seiner Bildschöpfung verbundenen Elemente wirklich schon in gleicher Weise 
in einer scaena satyrica vereinigt vorgefunden oder erst selbst in willkürlicher 
Weise verknüpft hat. 

Bei dem vorläufigen Stande unserer Kenntnisse wird man also auch die 
Architekturen jener Wandgemälde, bei denen die Abhängigkeit von Skencnbauten 
deutlich ist, für den Wiederaufbau der Skenen nur in soweit verwerten dürfen, 
als die erhaltenen Steinbauten eine Nachprüfung gestatten. Bei allem, was da- 
rüber hinausgeht, haben wir immer mit der phantasievollen Freiheit und Willkür 
der Maler zu rechnen. 

Aber so beschränkt danach der Gewinn erscheinen mag, der aus den pom- 
pejanischen Bildern für die Kenntnis des Skencnbaucs flicsst, so wird uns durch 
sie doch mancher wertvolle Zug von der inneren Ausstattung des Spielplatzes 
im römischen Theater vermittelt. Das genauer zu verfolgen, liegt ausserhalb des 
Rahmens unseres Buches, in dem auf die pompcjanischen Wandbilder nur wegen 
des Zusammenhanges der römischen und griechischen Theatcrausstattung mit 
einem Worte hingewiesen werden musste. 


(E. R.) 


VII. ABSCHNITT. 

DIE BÜHNENFRAGE. 

Wir haben in den vorausgehenden Abschnitten unter verschiedenen Gesichts- 
punkten die Bühnenfrage berührt und dabei auf manche Thatsachen hingewie- 
sen, die gegen das Vorhandensein einer griechischen Bühne und für ein gemein- 
sames Spielen der Schauspieler und des Chores in der Orchestra sprechen. Da 
aber die Meinung, dass im griechischen Theater auf einer Bühne gespielt worden 
sei, im Laufe der Jahre überaus feste Wurzeln gefasst und durch ihr Alter und 
das Gewicht ihrer Vertreter den Schein fast unbegrenzter Glaubwürdigkeit ge- 
wonnen hat, halten wir cs für notwendig, noch einmal im Zusammenhang die 
Gründe zu prüfen, die für das Vorhandensein einer Bühne geltend gemacht wer- 
den, und sodann die Thatsachen zusammenzustellen, die gegen eine Bühne und 
für das gemeinsame Spiel in der Orchestra sprechen. 

A. Widerlegung der Gründe für eine Bühne. 

Der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Annahme einer griechischen 
Bühne ist bekanntlich die im III. Abschnitt besprochene Stelle des Vitruv (V, 7, 
I). Danach hätten in den Theatern der Griechen die tragischen und komischen 
Schauspieler auf dem Dache des 10 — 12 Fuss hohen Proskenion, die Thymeliker 
dagegen in der Orchestra gespielt. Diese Angabe des römischen Architekten, die 
sich zunächst auf das griechische Theater seiner Zeit, also auf das hellenistische 
Theater mit festem Proskenion bezieht, hat man früher allgemein und ohne jedes 
Bedenken auf das Spiel des V. Jahrhunderts übertragen. Dass dies aber nicht 
ohne Weiteres zulässig ist und jedenfalls erst eines Beweises bedarf wird jetzt 
vielfach zugegeben. Man ist sogar geneigt, dem Zeugnis des Vitruv gar keinen 
Wert mehr beizumessen für die Bestimmung von Form und Abmessungen des äl- 
teren Spielplatzes. Da wir aber der Ansicht sind, dass das hellenistische Theater 
Vitruvs sich allmählich und folgerichtig aus dem Bau des V. Jahrhunderts ent- 
wickelt hat, so wollen wir die Schlüsse, die man früher aus Vitruv für das Spiel 
der klassischen Zeit gezogen hat, nicht kurzweg ablehnen, sondern vielmehr die 
Beweislast für die Behauptung, dass Vitruvs Angabe für das V. und IV. Jahr- 
hundert unmöglich zutreffen könne, ganz auf uns nehmen. Wie dürfen uns aber, 
da Vitruvs Lehre in ihrem vollen Umfange heute nur noch von sehr Wenigen 
aufrecht erhalten wird, über diesen Punkt kurz fassen. 

Das griechische Proskenion Vitruvs ist zunächst zu schmal und zu hoch, um 
die Darstellung chorischer Dramen darauf möglich erscheinen zu lassen. Seine 
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Hreitc beträgt in den erhaltenen Bauten 2,50-3,00"’, und dasselbe Mass ergiebt 
sich aus den Verhältnissen von Vitruvs Grundriss, bei dem die Tiefe des Pro- 
skenion nach der Grösse des Orchestradurchmessers bestimmt ist. Da für die 
Aufstellung der im V. und IV. Jahrhundert als Spielhintcrgrund erforderlichen 
Bauten und Wände mindestens 1 ™ in Rechnung gestellt werden müsste, so bliebe 
für das Spiel nur ein Streifen von 1,50—2,00"’ übrig. Das reicht selbstverständ- 
lich nicht aus für die Schauspieler und ihr Gefolge von Statisten, geschweige 
denn für ein Zusammenspiel von Schauspielern und Chor. 

Das Proskenion ist aber auch zu hoch, um die Meinung zu erlauben, dass 
der Chor in der Orchestra, die Schauspieler oben gespielt hätten. Im IV. Ab- 
schnitt haben wir auf die zahlreichen Auftritte hingewiesen, in denen Chor und 
Schauspieler offenbar auf demselben Boden stehen ; in allen diesen Fällen müss- 
ten entweder die Choreuten über die etwa zwanzigstufige Treppe hinauf oder die 
Schauspieler herabgestiegen sein. Dass dadurch die Handlung in gröbster Weise 
aufgehalten, die Illusion in lächerlicher Art zerstört worden wäre, kann man nicht 
in Abrede stellen. Überdies hat es nachgewiesener Massen an der Ausscnseitc 
des Vitruvischen Proskenion keine ständige Verbindungstreppe gegeben, der ganze 
Aufbau schliesst auch die Meinung aus, dass eine provisorische Treppe angelegt 
worden sei. Wenn aber die Aufführung eines klassischen Dramas auf dem Vi- 
truvischen Proskenion selbst bei dem Vorhandensein einer Treppe auf fast unüber- 
windliche Schwierigkeiten gestossen wäre, so ist sie ohne eine solche Treppe 
natürlich völlig unmöglich. 

Da die Schwierigkeiten, welche aus der Höhe des Proskenion erwachsen, am 
meisten in die Augen springen, so hat man sich bemüht, sie durch die Annahme 
herabzumindern, dass der Chor nicht auf dem Orchestraboden selbst, sondern 
auf einem Gerüst, das etwa die halbe Höhe des Proskenion hatte, auf- 
getreten sei (Wieseler, Über die Thymelc des gricch. Theaters, Göttingen 1847, vgl. 
A. Müller, S. 129). Aber diese Hypothese schafft in Wirklichkeit nur noch neue 
Unzulänglichkeiten, während sie die aus der Schmalheit des Proskenion entstehen- 
den Bedenken ungehoben lässt. Wenn man glaubte, sie durch Berufung auf äus- 
sere Zeugnisse stützen zu können, indem man den Ausdruck Ojja'Xy) für den Namen 
dieses Chorgerüstes erklärte, so ist dies durchaus hinfällig. In der Geschichte 
des Wortes OujuXr,, wie sie S. 279 dargelcgt wurde, ist für eine solche Bedeutung 
keine Stelle. Wenn Pollux OuiaTay; als ßi||Az oder ßn>|ji2; erklärt, so meint er damit 
einen « Altar mit Standplatz » oder eine Trittstufe, und wenn Suidas die Orchestra 
beschreibt als tstjs; ix savfJuv eywv ~b £2x50?, so hat er die römische Bühne vor 
Augen (S. 278). 

Dagegen lässt sich durch einfache technische Erwägungen die Unmöglich- 
keit dieser Annahme erweisen. Es ist klar, dass die Art und Weise, wie der Boden 
in der Orchestra zugerichtet ist, den Zweck hat, ihn als Tanzboden geeignet zu 
machen, und selbstverständlich sind die Reigentänze des Chores, so gut wie die 
Volkstänze im heutigen Griechenland, auf geglättetem Erdboden, nicht aber auf 
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dem Dielenboden eines hohlen Gerüstes ausgeführt worden, auf welchem das 
Gepolter der Schritte den Gesang übertönt haben würde. Um das Zusammen- 
spiel der Schauspieler und Choreuten zu ermöglichen, wäre aber auch bei dem 
Vorhandensein eines Chorgerüstes eine Verbindungstreppe mit dem Dache des 
Proskcnion notwendig gewesen, die aber, wie wir vorhin sahen, in der Architektur 
des Proskenion ebenso wenig vorgesehen ist, wie die Anlage eines Podiums, das 
die untere Hälfte der Proskcnienwand verdecken würde. 

Noch weniger vorteilhaft wäre aber ein solches Chorgeriist für die Zuschauer 
gewesen, da, abgesehen von dem unschönen Aussehen des grossen Bretterge- 
rüstes, der Ausblick auf das Proskenion gerade für die vornehmsten, in den 
untersten Reihen sitzenden Zuschauer dadurch stark beeinträchtigt worden wäre. 
Wenn aber die Höhe des Proskenion der einzige Grund für die Anlage einer 
Zwischenbühne war, warum hätte man nicht lieber das Proskenion entsprechend 
niedriger gemacht, den Chor aber auf dem Orchestraboden belassen und so auf 
bequemere Weise den gewünschten Höhenunterschied zwischen dem Standplatz 
des Chores und der Schauspieler gewonnen ? 

Diese Beweisgründe sind so einleuchtend, dass heute wohl kaum noch je- 
mand an eine solche « Zwischenbühne » glaubt. Mit ihr schwindet aber auch der 
letzte Ausweg, um die Aufführung von Dramen mit Chören auf dem hohen Pro- 
skenion des Vitruv möglich zu machen. 

Die Anhänger des Biihnenspicls haben neuerdings die Vitruv-Stelle für die äl- 
tere Zeit preisgegeben und dafür auf Grund anderer Erwägungen eine niedrige 
Bühne als Spielplatz der klassischen Dramen angenommen, über deren Höhe und 
Gestalt sic freilich sehr verschiedener Meinung sind. 

Nachdem zuerst Iiaigh (The Altic theatre, S. 1 58) und E. Gardner (Journal 
of Hell. Stud. XI, 1890, S. 294 und Excav. at Mcgalopolis, S. 99) eine niedrige 
griechische Bühne angenommen hatten, sind später Weissmann (in seiner Disser- 
tation und in den Jahrbüchern für Philologie, 1895, S. 678) und Christ (ebenda 
1894, S. 160 f. } für sie eingetreten, und neuerdings hat auch Bethe (Prolcgo* 
mena, S. 204 f.) für die Zeit nach 426 eine niedrige Bühne nachzuweisen versucht. 

Bevor wir die für diese Hypothese angeführten Beweise einzeln besprechen, 
müssen wir im Allgemeinen betonen, dass keine einzige ausdrückliche Nachricht 
der alten Literatur als Stütze für eine niedrige Bühne von irgend einer I'orm an- 
geführt werden kann. Es giebt nur einen einzigen alten Schriftsteller, der eine 
bestimmte Angabe über die vermeintliche griechische Bühne und ihre Höhe über- 
liefert, nämlich Vitruv. Wer dessen Angaben für eine Neuerung der jüngeren 
Zeit erklärt, der muss zu begründen suchen, weshalb jene niedrige Bühne zur 
Zeit Vitruvs 10 — 12 Fuss hoch gemacht wurde. Man hat nun in der That gesagt, 
dass vom IV. Jahrhundert ab eine Verbindung zwischen dem Standplatz der 
Schauspieler und dem des Chores nicht mehr erforderlich gewesen sei, weil der 
Chor seit dem Ende des V. Jahrhunderts allmählich zurückgetreten und schliess- 
lich ganz in Fortfall gekommen sei. Aber einerseits ist diese Ansicht über den 
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Chor der jüngeren Tragödie und Komödie sehr anfechtbar (s. o. S. 258), und 
andrerseits würde das Verschwinden des Chores zwar eine Änderung in dem 
Standplatze der Schauspieler als möglich, aber durchaus nicht als wünschens- 
wert oder gar notwendig erscheinen lassen. Es ist nicht zu verstehen, warum 
nach dem Fortfall des Chores der alte gute Standplatz der Schauspieler, der 
in und neben der Orchestra unmittelbar vor der Skene lag, verlassen und dafür 
eine ausserhalb der Orchestra liegende, hohe und schmale, im höchsten Grade 
unbequeme und unpraktische Bühne als Spielplatz gewählt werden musste. Indem 
man den Angaben Vitruvs jede Gültigkeit für die ältere Zeit abspricht und eine 
ganz anders gestaltete ältere Bühne annimmt, hat man seinen eigenen Unter- 
suchungen das sicherste Fundament entzogen. 

Als Beweise für das Vorhandensein der niedrigen Bühne dienen zuerst die 
S. 188 eingehend besprochenen Stellen der alten Dramen, in denen einzelne 
Schauspieler oder die Choreuten sagen, dass sic emporsteigen, oder sogar über 
den steilen Weg klagen, den sie zurückzulcgen haben. Wir wollen hier nicht die 
Frage erörtern, ob die Illusion wirklich erfordert, dass die betreffenden Personen 
vor den Augen der Zuschauer eine Höhe erklimmen. Denn selbst wenn wir das 
zugeben und annehmen, dass in jenen Stücken eine teilweise Erhöhung des Spiel- 
platzes oder des Hintergrundes (z. B. bei einer Höhle oder einem Burgthore) 
vorausgesetzt und zu Zwecken der Handlung benutzt wird, darf man dann daraus 
etwa folgern, dass die Erhöhung auch dort vorhanden war, wo sie in der Hand- 
lung des Dramas nicht nur ohne Bedeutung, sondern für das Spiel sogar hinder- 
lich war? Oder ergiebt sich daraus nicht vielmehr, dass eine conventionellc Bühne 
für gewöhnlich nicht vorhanden gewesen sein kann? 

Andere innere Widersprüche ergeben sich bei der von Weissmann und Christ 
vertretenen Annahme, dass nicht nur der Platz der Schauspieler dicht vor der 
Skene, sondern auch der Platz des Chors erhöht gewesen sei. Einen wie gros- 
sen Teil der Orchestra die Bühne in diesem Falle einnehmen soll, wird nicht 
genau angegeben. Umfasst sie nur einen kleinen Teil des Orchestrakreises, so 
ist der schöne runde Tanzplatz als solcher zerstört, und man besitzt dafür zwei, 
in verschiedener Höhe liegende, kleine Plätze, die beide als Tanzplätze nicht 
mehr zu gebrauchen sind, eine überflüssige und widersinnige Einrichtung. Nimmt 
sie aber fast die ganze Orchestra ein, so ist zwar der obere Platz gross ge- 
nug, um als Tanzplatz für die Chöre jeder Art zu dienen, aber zu welchem 
Zweck ist dann der kleine untere Platz überhaupt vorhanden ? Etwa damit dort 
eine Rampe angelegt und das Fürsteigen derselben durch den Chor den Zuschauern 
gezeigt werden konnte? Ausserdem sprechen gegen einen solchen erhöhten Tanz- 
platz die oben gegen das «Thymele» genannte Gerüst vorgebrachten Beweise. 

Nicht besser wird die Sache durch die kleine Änderung, mit der Bethe (Pro- 
legomcna, S. 204 — 229) jüngst eine Bühne für das letzte Viertel des V. Jahr- 
hunderts empfohlen hat. Auch er denkt sich die Bühne gross genug, um in ein- 
zelnen Fällen den Chor aufzunehmen, behält aber daneben den unteren Orchestra- 
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kreis als gewöhnlichen Standplatz der Chöre bei. Obwohl beide Spielplätze 
nach seiner Meinung nur durch «wenige breite Stufen > getrennt sind, sollen die 
Choreuten beim Hinaufsteigen von dem einen zum anderen Platze über die Be- 
schwerde des Anstieges klagen ! Entweder die Bühne hatte eine beträchtliche 
Höhe, dann war ein freier bequemer Verkehr zwischen den Schauspielern und 
dem Chor, wie ihn noch die jüngsten der erhaltenen Dramen voraussetzen, nicht 
möglich. Oder die Bühne hatte nur «einige breit vorgelagerte Stufen», dann 
war ein Klagen über die Beschwerden des Anstieges einfach lächerlich. Hält man 
es wirklich für möglich, dass Euripides das Ersteigen einiger, den Spielplatz in 
zwei Teile zerlegender Stufen mit dem Besteigen der thebanischcn Akropolis 
oder der Fclshöhe von Delphi vergleichen konnte? 

Ebensowenig wie aus jenen Stellen der Tragödien kann aus den aristopha- 
nischen Versen, in denen ävaSxtveiv und xataSaivsiv mit Rücksicht auf die Bewe- 
gungen der Schauspieler gesagt wird, das Vorhandensein einer ständigen Bühne 
gefolgert werden, wie schon oben S. 189 dargethan worden ist. Auch darauf ist 
schon hingewiesen, dass die in den Dramen benutzten Maschinen weder einen 
Schnürboden noch eine Unterbühne erfordern, und dass daher aus diesen Ma- 
schinen nicht auf eine erhöhte Bühne geschlossen werden darf. 

Noch weniger als aus der Beschaffenheit der Dramen lässt sich aber aus an- 
derweitigen geschichtlichen Zeugnissen ein Beweisgrund für die Bühne entnehmen. 

So hat man gewissermassen einen Vorläufer der Bühne in einigen Nach- 
richten zu finden geglaubt, die von den Anfängen der Tragödie handeln. Pol- 
lux (IV, 123) berichtet: eX«b; 3 ’ i$v rpx- xpyxix, i?’ $jv -pb Siazibo; £t{ u; äva- 

wTs yspsuTaT; äicsxptv ato. Der Name £X so;, Wursttisch, ist gewiss einer Ko- 
mödie entlehnt, in der ein ßt,p.x, ein aus Holz gezimmerter Tritt oder ein Opfer- 
tisch scherzhaft als sXsb; bezeichnet war (vgl. Hillcr, Rhein. Mus. XXXIX, 329 . 
Wir ersehen aus Aristophancs (Eq. 169), dass man unter Umständen wirklich 
den Wursttisch als erhöhten Standplatz benutzen konnte. Ihrem Wesen nach 
deckt sich die Nachricht des Pollux mit einer von anderen Grammatikern über 
die OuixsXyj gegebenen Notiz, z. B. Etym. m. 458, 30 : Tpass^a £?' »j; iffTwts; 
£v toT; äy? 5 -S yj2sv , p:r~,M Ta;iv Xabsucnr,; TpayipStas . 

Diese Berichte über Aufführungen aus der Zeit vor Thespis beruhen na- 
türlich nicht auf gleiclizeitiger Überlieferung, sondern sind durch Rückschlüsse 
gewonnen. Da man die Tragödie als eine Weiterentwicklung des Dithyrambos 
betrachtete, so Hess man in den ältesten Tragödien den iijxpywv des Chors dort 
seinen Platz haben, wo ihn der Flötenspieler des Dithyrambenchors und der 
Einzelsängcr der musischen Agone hatte, nämlich auf oder neben der Thymcle. 
Die als OupiXiq bezeichnete xpxzt^x können wir uns entweder als einen wirklichen 
Opfertisch denken oder als ein niedriges aus Holz hcrgcstclltes Bema. Wie sehr 
ein solcher Tritt einem niedrigen Tische gleichen konnte, mag das in Figur 86 
wiedergegebene Bild einer panathenäischen Vase des Bonner Museums zeigen 
(s. Bonner Studien f. R. Kckultf, S. 247). Die antiken, im täglichen Leben benutz- 
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tcn Tische waren immer sehr niedrig, und das Bema der Musiker überstieg nach 
dem Ausweise zahlreicher Vasenbilder kaum je die Höhe von einem Fuss. Die 
Grammatiker haben sicli also von den ältesten Tragödienaufführungen (|aV;i:g> xä- 
^tv XaSsüov;; tpavtoBta:) ein Bild nach dem Muster der musischen Agone gemacht 
und vermutlich mit Recht vorausgesetzt, dass der Einzelsängcr oder Sprecher, 
wenn er sich an den Chor wandte, ein niedriges Bema bestieg. Für die Zeit 
der entwickelten Tragödie beweisen die betreffenden Zeugnisse also nichts und 
dürfen daher durchaus nicht für das Vorhandensein einer wirklichen überhöhten 
Bühne geltend gemacht werden. 

Nicht beweiskräftiger als diese Grammatikernachrichten ist die S. 303 behan- 
delte Stelle des Platon, in welcher der Standplatz des Agathon und seiner Schau- 
spieler als cy.f(6a; bezeichnet wird. Selbst wenn der geschilderte Vorgang sich 



nicht im Odeion, sondern im Dionysos-Theater abgespielt hätte, würde er eher ge- 
gen, als für eine Bühne sprechon, denn ein solches provisorisches Gerüst konnte 
nur dann notwendig sein, wenn es eine ständige Bühne nicht gab ; in solcher 
Weise haben auch schon die alten Erklärer die Stelle des Platon aufgefasst. 

Dass auch aus den Ausdrücken i~'o sxijvfJ; und brt sxnjvij; die Existenz einer 
Bühne nicht erschlossen werden kann, ist S. 284 dargelcgt worden Es ergiebt 
sich aus dem dort Gesagten auch, dass die Worte des Pollux, r, [xsv 3xr,vf ( 67:0- 
xpixwv i'iuv, Vj Js bpyrja-px xcü /cosO, nicht etwa, wie man immer noch lesen kann, 
heissen können : « die Bühne ist den Schauspielern zu eigen, die Orchestra dem 
Chor » ; denn <jxr,vr, ist hier schon wegen des daneben genannten Logeion in sei- 
ner gewöhnlichen Bedeutung als Schauspielhaus aufzufassen. Das Spielhaus ist 
aber wirklich den Schauspielern zu eigen, weil sie darin wohnen, von dort heraus- 
treten und in seiner unmittelbaren Nähe sich aufhalten. Im Gegensatz dazu darf 
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die Orchestra als der übliche Ort des Chores bezeichnet werden, wobei es übri- 
gens fraglich bleibt, ob Pollux bei diesen Worten an den dramatischen Chor 
dachte, oder nicht vielmehr an den lyrischen, so dass er sxyjvy; (üxexprrat) und 
spy^r: pa (*/:ps;) einander so gegenüber stellte, wie sonst axYjvr, (Dramatik) und 
QujjtiXi) (Musik im weitesten Sinne) einander entgegengesetzt werden. 

Es bleiben noch die angeblichen Zeugnisse über eine Verbindungstreppe von 
Orchestra und Bühne zu besprechen. Dass Athenaeus Meclianicus, wenn er x).t- 
jxaxwv y* v, i zzpxxKfy ia ev -rst; Osarpst; rpb; tz sper/.r, via toT? ürcxpixaT? 

erwähnt p. 29, Wcscher , nicht von einer bequemen Bühnentreppe, sondern von 
Leitern spricht, die auf das Dach oder in das Obergeschoss des Proskenion führen, 
ist S. 293 dargethan worden Nicht anders wird aber die Stelle des Pollux IV, 127 
zu verstehen sein : »'ai/.Ojvxs; 2s xxxä xr.v cp*/r ( 3Tpav ir.\ xyjv axYjvijv ävatSetiv ou« 2iä 
xXtpixuv* Tij; 2s xXijxaxc? v. ßaO|*jt xXijjiaxt^ps? xaAsüvtat. Wie so häufig hat Pollux 
auch hier eine Nachricht, die sich auf einen bestimmten Einzelfall bezieht, in die 
Eorm eines allgemein gültigen Satzes gekleidet. Es ist richtig, dass sie, wenn die 
Umstände cs erheischen, über I.citerstufen (xkipaxT^ps?) auf das Skcnengebäudc 
hinaufsteigen. Aber man darf aus der allgemeinen Eormulirung nicht folgern, dass 
die Schauspieler jedesmal, so oft sic auftreten, auf die Skcne hinaufsteigen müssen. 

Fälle, in denen die Schauspieler über Leitern oder Treppen in den Ober- 
stock gelangen müssen, sind in den erhaltenen Dramen zahlreich. Denn überall, 
wo die Götter in der Höhe oder menschliche Personen auf dem Dache des Hauses 
erscheinen, müssen sie eine hinter dem Proskenion angebrachte Treppe benutzt 
haben. Aber auch der Fall, dass an die Vorderseite des Proskenion eine Leiter 
gelehnt werden musste, mag nicht selten gewesen sein, vgl. Arist. Nub. i486, 
Eurip. Bacch. 1212, Iph. Taur. 96; und dass auch in der jüngeren Komödie solche 
Leitern bei dem Besuche der Geliebten gelegentlich eine Rolle spielten, dürfen 
wir vielleicht aus den auf untcritalischen Vasenbildern dargestellten Auftritten 
der Phlyakenspiele schliessen (vgl. S. 314). Bei der unübersichtlichen Art, mit der 
die Theaternachrichten im Onomastiken des Pollux zusammengestellt sind, mag 
übrigens auch die Möglichkeit offengehalten werden, dass Pollux an die Treppe 
der römischen Bühne dachte und so das ihm geläufige römische Bühnenspiel mit 
einer ihm in älteren Quellen vorliegenden Angabe, wonach die Schauspieler 
durch die Orchestra einträten, in Übereinstimmung zu bringen versucht hat. Dass 
bei den einfacheren Bühnen, wie sie auf den Phlyakenvascn dargestellt sind, die 
Schauspieler beim Fehlen seitlicher Zugänge zuweilen von vorne auf Treppen die 
Bühne erstiegen, kann vielleicht Pollux bekannt gewesen sein (vgl. S. 325). 

Eine Treppe (xXIjax?) wird auch in den Theaterinschriften von Delos (Bull, 
hell. XVIII, 163, vom Jahre 274) erwähnt, doch wissen wir nicht sicher, von welcher 
Art und wo sie angebracht war. Die Verbindung mit der i-jwjrpa legt die Ver- 
mutung nahe, dass cs eine innere, zu einem Balkon führende Treppe war. 

Schliesslich ist noch ein spätes literarisches Zeugnis zuweilen für das Vor- 
handensein einer Bühne in der vorrömischen Zeit geltend gemacht worden, näm- 
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lieh die Worte des Horaz ad Pis. 278: Aesckylus ... modicis instravit pulpita tignis. 
Selbst wenn wir von der S. 32 angcdcuteten Möglichkeit absehen, dass pulpitum 
hier nicht in der gewöhnlichen Bedeutung von Bühne oder Podium gebraucht sei, 
sondern als Übersetzung von wr^r, das Spielhaus bedeutet, so wird doch nie- 
mand, wenn er die anderen von Horaz erzählten ätiologischen Märchen berück- 
sichtigt, diesen Versen einen geschichtlichen Wert beimessen. Wer so wie Horaz, 
und wie wir heute, eine Bühne als selbstverständlich für jedes Theaterspiel vor- 
aussetzt, der denkt natürlich, dass die stattliche Bühne der römischen Zeit all- 
mählich herangewachsen sei aus bescheideneren Bühnen der älteren Zeit, und da 
man von Thespis erzählte, dass er von einem Karren herab seine Spiele aufge- 
führt habe, so musste wohl Aischylos der erste gewesen sein, der eine feste Stätte 
für das < Bühnenspiel * schuf. 

Neben den literarischen pflegt man noch einige Gründe technischer Art 
anzuführen, um das Vorhandensein einer erhöhten Bühne für die Schauspieler not- 
wendig oder wenigstens vorteilhaft erscheinen zu lassen. 

Erstens behauptet man, dass die auf einer Bühne auftretenden Personen 

besser gesehen werden können, als die in der Orchestra sich aufhaltcnden. Für 

das griechische Theater mit seinem aufsteigenden Sitzraume ist dies aber nicht 
der Fall, wie wir weiter unten ausführlich beweisen werden. 

Sodann pflegt man zu sagen, der Chor würde die Schauspieler verdeckt 

und so den Augen der Zuschauer entzogen haben. Auf wie schwachen Füssen 

diese Behauptung steht, sollte jeder wissen, der nur einmal in einem ansteigenden 
Sitzraume (z. B in einem Circus) auf eine grössere Anzahl handelnder Personen 
hinabgeschaut hat. Um das in einem Bilde anschaulich zu machen, ist auf Tafel XII 
eine sehr lehrreiche Photographie wiedergegeben, die wir vor Kurzem im Theater 
von Eretria gemacht haben. Die mehr als 50 Personen, die sich in der Orchestra 
befinden, sind alle vorzüglich zu übersehen, jede einzelne Gruppe hebt sich deut- 
lich von der anderen ab, und dabei werden die Personen nicht etwa, wie man 
vielfach glaubt, in starker Verkürzung von oben gesehen, sondern man merkt 
kaum, dass der Standpunkt, von dem die Aufnahme gemacht ist, etwa io 10 über 
der Orchestra liegt. Im antiken, nur sanft ansteigenden Theater sah man die in 
der Orchestra befindlichen Personen niemals in so starker Verkürzung, wie von 
sehr vielen Plätzen unserer Theater, vielmehr war der Winkel, unter dem solche 
Personen gesehen wurden, selbst für die höchsten Sitze immer noch kleiner als 
der Neigungswinkel des Sitzraumes. Ausserdem darf man nicht vergessen, dass 
die antiken Schauspieler sich durch ihre Kleidung, ihre Maske und in der Tra- 
gödie auch durch ihren Kothurn von den einfach und ziemlich gleichinässig ge- 
kleideten Choreuten deutlich abhoben. Was hätte dies alles für einen Zweck 
gehabt, wenn die Schauspieler schon räumlich von dem Chor getrennt gewesen 
wären ? Befanden sie sich aber alle auf demselben Boden, so konnten auch kleine 
Unterschiede in der Grösse, wie sie durch Kothurn und Maske erreicht wurden, 
von grosser Wirkung sein (vgl. S. 179). 
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Als weiterer Grund für die Erhöhung des Spielplatzes ist neuerdings das 
ästhetische Bedürfnis nach einem unteren Abschlüsse desselben genannt worden 
(Bethe, S. 220). Da der Spielplatz seitlich und oben abgeschlossen gewesen sei, 
habe «das ästhetische Bedürfnis > auch «einen unteren Abschluss gebieterisch ge- 
fordert». Nun ist cs zunächst nicht richtig, dass der Spielplatz oben abgeschlos- 
sen war; denn einen Schnürboden, also einen oberen Abschluss des Spielplatzes 
hat das griechische Theater niemals gehabt. Aber auch der seitliche Abschluss 
ist durchaus kein vollständiger gewesen, denn wenn auch der Platz zwischen den 
Paraskenien nicht immer ganz von den Schmuckbauten des Hintergrundes ein- 
genommen wurde, und daher zum Teil mit als Spielplatz diente, so war doch 
der Hauptspielplatz der unmittelbar vor der Skenc gelegene Teil der Orchestra, 
deren Kreislinie gerade deshalb fast in keinem Theater ( die einzige Ausnahme 
bildet das Theater von Epidauros) vor der Skene sichtbar gewesen ist. Also 
hätte höchstens der hintere Teil des Spielplatzes durch die Paraskenien einen 
seitlichen Abschluss erhalten. Daran ändert sich nichts, wenn wir für die An- 
fangsscenen einiger Dramen des V. Jahrhunderts einen Vorhang annehmen, denn 
ein solcher sollte nicht den ganzen Spielplatz abschliessen, sondern war ent- 
weder nur zwischen den Säulen des eine Vorhalle bildenden Proskenion oder zwi- 
schen den vorspringenden Paraskenien ausgespannt (vgl. S. 253). Sobald er ent- 
fernt war, konnten die Schauspieler, ebenso wie cs heute auf unseren Bühnen oft 
geschieht, weiter vortreten auf den eigentlichen Spielplatz. 

Aber selbst wenn der seitliche Abschluss des Platzes ein vollständigerer 
wäre, als er in Wirklichkeit gewesen ist, so war dadurch noch keineswegs ein 
unterer Abschluss bedingt. Das ästhetische Gefühl musste es unseres Erachtens 
vielmehr streng verbieten, den grossen und einheitlichen Spielplatz durch Stufen 
in zwei Teile von verschiedener Höhe zu zerlegen, in Teile, die äusserlich ge- 
schieden waren, obwohl sie innerlich ein Ganzes bildeten. 

Dass endlich die aus den erhaltenen Denkmälern abgeleiteten Beweis- 
gründe für eine erhöhte Bühne ebenso wenig stichhaltig sind, wie die aus all- 
gemeinen Erwägungen geflossenen, geht aus unseren Darlegungen im I., II. und 
VI. Abschnitt hervor. Dass der Nachweis einer griechischen Bühne im Theater 
von Mcgalopolis sich auf irrtümliche Voraussetzungen stützt, ist S. 142 gezeigt 
worden, und dass die Bühnen auf unteritalischen Vasenbildern aus den beson- 
deren Theaterverhältnissen Italiens zu erklären sind, und mit dem Theater Grie- 
chenlands und dem chorischen Drama nichts zu thun haben, ist S. 326 aus- 
einandergesetzt. 

Damit dürften die wichtigsten Beweise, die für das Vorhandensein einer 
griechischen Bühne angeführt zu werden pflegen, besprochen und widerlegt sein. 
Weder die Dramen des V. und IV. Jahrhunderts, noch die übrige alte Litera- 
tur, weder die erhaltenen Monumente, noch die Abbildungen antiker Theater, 
weder optische noch ästhetische Gründe haben zu ihren Gunsten ausgesagt. Wir 
sind daher zu dem Schlüsse berechtigt, dass ihr Vorhandensein nicht erwiesen ist. 
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B. Gründe gegen die Bühne. 

Wir brauchen uns mit diesem Ergebnisse nicht zu begnügen. Neben der 
Widerlegung der Gründe, welche man zu Gunsten einer griechischen Bühne an- 
zuführen pflegt, können wir noch zahlreiche Beweise beibringen, die mittelbar 
oder unmittelbar gegen eine Bühne entscheiden. 

Zeugen ersten Ranges gegen das Vorhandensein einer Bühne im griechi- 
schen Theater sind zunächst die alten Dramen selbst. Ihre Aussagen sind 
im IV. Abschnitt eingehend dargclcgt und für die Bühnenfrage verwertet worden. 
Die Spiclcrfordcrnisse aller erhaltenen Dramen lehren auf's Deutlichste, dass 
keine Trennung zwischen dem Chor und den Schauspielern vorhanden war, dass 
vielmehr beide auf demselben Platze spielten, nämlich auf der alten Orchestra, 
die von der Skene, den beiden Parodoi und den Sitzen der Zuschauer umge- 
ben war. Man braucht nur irgend eines der alten Dramen durchzulesen, und 
wird alsbald Stellen finden, welche laut gegen das Vorhandensein einer Bühne 
reden. Die Aussagen der als Zeugen aufgerufenen antiken Dramen sind in der 
That so klar und übereinstimmend, dass man sich nur darüber wundern muss, wie 
ihr Zeugnis so lange missverstanden werden konnte. 

Ähnlich steht es um die übrige literarische Überlieferung. Ausdrückliche 
Angaben darüber, dass im griechischen Theater keine Bühne vorhanden war, 
besitzen wir allerdings nicht. Wie hätten auch die älteren griechischen Schrift- 
steller dazu kommen sollen, ausdrücklich zu sagen, dass es keine besondere Schau- 
spielerbühne gäbe ? Der Gedanke, dass Chor und Schauspieler durch die Höhe 
einer Bühne von einander getrennt sein könnten, ist ihnen überhaupt nicht ge- 
kommen. Erst die späteren Schriftsteller, denen römische Theater mit Bühnen 
bekannt waren, hätten auf die Veränderung hinweisen können ; und thatsächlich 
lassen sich auch einige Nachrichten beibringen, welche direkt oder indirekt sagen, 
dass es früher keine Bühne gegeben habe. So lesen wir z. B. bei Timacus s. v- 
sxptSa; : Ou[L&is y*P v^v. Da Ou|*i).ij hier die römische Bühne bezeichnet 

(vgl. oben S. 280 , so ist hier ausdrücklich gesagt, dass cs eine Zeit gab, in der 
noch keine Bühne vorhanden war. Mehrere späte Schriftsteller überliefern uns 
ferner die Angabe, dass das römische Logeion früher den Namen Orchestra 
geführt habe (vgl. S. 277). Bisher versuchte man dies durch eine in später Zeit 
erfolgte Verwirrung der Namen zu erklären (vgl. Christ, Jahrb. für dass. Phi- 
lol. 1894, S. 33), musste es aber als besonders auffallend anerkennen, dass Or- 
chestra als der ältere, Logeion als der jüngere Name bezeichnet wurde. Nach 
unserer Auffassung von der Entwickelung des Theaters ist jene Angabe aber 
nicht nur richtig, sondern darf als Beleg dafür gelten, dass die Bühne ursprüng- 
lich thatsächlich ein Teil der Orchestra war. 

Aus anderen Nachrichten ergiebt sich sodann, dass auch die späteren Schrift- 
steller an ein getrenntes Spiel der Schauspieler und des Chores in den alten 


ff. Gründe gegen die Bühne. Die literarische Überlieferung. 


351 


Dramen gar nicht gedacht haben. So bemerkt der Schoiiast zu Aesch. Prom. 28: 
TaSTa H yjtjtv 3 ta ja r ( */avi}? äsps^svs üjaevxi : ixszsv yip **twöev ätaX^yesOai tw £9’ 
utjtsu;. Der Schoiiast zu Soph. Ai. 8 66 wusste noch nicht, wie cs die heutigen 
Erklärer zu wissen meinen, dass nur Tekmessa den Leichnam finden könne, wei| 
sic sich allein auf der Bühne befinde, sondern er denkt sich Chor und Schau- 
spieler offenbar auf gleichem Boden, wenn er sagt : si ir.b ysp s 5 rpslasiv iisztp £•/. 
Stasipwv tssuv xxx’ aXXxjv xat aXXvjv staiäav, £xjt33vt£; isv Atavra xa’t r, Ts'xjassjx I; 
aXXwv, f,Tt; xai rpwxir, esiTuyyivM utiipati. Auch bei den Worten des Philo- 
klcon (Arist. Vcsp. 1 342 ) : äväiatvi SiOps, hat zwar der Schoiiast auch gedacht, 
Philoklcon stehe auf einer Erhöhung, aber wenn er sagt : i-i rtvc; jaetempcv & 
Yepuv £f«3T('o; rpssxxXetra 1 tyjv exatipav, so hat ihm offenbar die Vorstellung von 
einer Schauspiclcrbühne vollkommen fern gelegen. Und ebensowenig ist der Scho- 
iiast, der Soph. Oed. Col. 164 (roXXa xeXejOs; Eparüst) erläuterte, auf den Gcdan* 
ken der heutigen Gelehrten gekommen, dass mit der weiten Entfernung, die 
den Chor von den Schauspielern trennt, eine Bühne gemeint sei, wenn er sagt : 
ixcXXif, £37iv Vj Vj Stxywp^ousx 3£ ^jawV yip vsslv, w; Ixt Ttippwöiv zpssfiovoO- 

atv aitsv, [Ar, SuvaiAevsi £"i 5 » 5 vxi xw xirrw, xai xaüta ckcsvtmv xaxä jAixpcv i OiSrnsu? 
xpolpysTat, xai tcrxaxat wtrzep iv xm siSw 733 ywpisu. 

Können wir hiernach auch keinen antiken Schriftsteller namhaft machen* 
der ausdrücklich berichtet, dass Schauspieler und Chor auf demselben Platz ge 
spielt haben, so besitzen wir andrerseits auch keine einzige Nachricht, die gegen 
ein gemeinsames Spiel Zeugnis ablcgt, denn dass auch Vitruv, obwohl er von einer 
griechischen Bühne spricht, keineswegs sagt, dass die Schauspieler oben, der Chor 
aber unten in der Orchestra gespielt habe, wurde schon oben (S. 169) gesagt 
und ist auch von anderer Seite betont worden (vgl. Bethe, S. 265). Von «lern dra- 
matischen Chor spricht Vitruv nicht, sondern von den Techniten der verschie- 
densten Art, wie sie in den griechischen Theatern aufzutreten pflegten. Alle 
Nachrichten der alten Schriftsteller lassen sich, wie die früheren Abschnitte ge- 
zeigt haben, mit dem gemeinsamen und auf dem gleichen Boden stattfindenden 
Spiele von Schauspielern und Chorcutcn ausnahmslos in Einklang bringen. 

Ist es aber überhaupt wahrscheinlich, dass im griechischen Theater ein räum- 
lich getrenntes Spiel der Schauspieler und des Chores, sei es vom Anfänge oder 
vom Ende des V. Jahrhunderts an, stattgefunden habe, ohne dass in der griechi- 
schen Literatur irgend welche sicheren Angaben oder auch nur klare Andeutungen 
einer solchen wesentlichen Einrichtung zu finden sind ? Ist es ferner nicht auf- 
fallend, dass die ältere griechische Literatur kein Wort für diese vermeintliche 
Bühne hat, und dass für den Platz, an dem der Schauspieler stand und von dem 
er sprach, die Bezeichnungen iwl oxr,vfJ? und izb cxvjvfjs (nicht aber etwa Eixt Xs- 
ye>3o oder iz'o Xoysfo t») üblich waren ? 

Glücklicherweise besitzen wir aber in den erhaltenen Baudenkmälern 
sichere und deutliche Belege für das Nichtvorhandensein einer Bühne. 

Obgleich kein Theater aus der Zeit der grossen Dramatiker mehr erhalten 
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ist, haben wir einerseits in dem athenischen Theater des Lykurg einen Bau, der 
aus der Zeit stammt, als noch die Dramen des V. Jahrhunderts in der alten Weise 
aufgeführt wurden (vgl. Abschnit IV, 3). Und andrerseits besitzen wir zahlreiche 
Bauwerke, welche die etwas jüngere Törin des Theaters, den Bau mit festem 
Proskenion, darstcllen und derjenigen Zeit angehören, auf die sich die Angaben 
Vitruvs über das griechische Theater zunächst beziehen. 

Beide Arten von Theatern sind noch so gut erhalten, dass sie uns genügende 
Anhaltspunkte liefern sowohl zur Ergänzung ihrer wichtigsten Teile, als auch zur 
Bestimmung der Art und Weise, wie in ihnen gespielt worden ist. Der Bau des 
Lykurg soll uns lehren, dass im IV. Jahrhundert weder eine hohe, noch eine nie- 
drige Bühne vorhanden war, sondern dass die ganze Anlage von Skene, Proske- 
nion und Orchestra in allen wesentlichen Punkten mit dem jüngsten hellenistischen 
Theater überei nstimmtc. Für dieses hellenistische Theater haben wir sodann zu 
beweisen, dass die Angabe des Vitruv über das Spiel auf dem Proskenion bei den 
Theatern Griechenlands nicht gelten kann. 

Wie das athenische Theater des Lykurg gestaltet war, ist im I. Abschnitt aus- 
führlich dargeiegt und aus dem ergänzten Grundrisse auf Tafel IV. zu ersehen. 
Das Skcnengebäude bestand aus einem grossen Saal mit turmartig vorspringenden 
Paraskcnien, zwischen denen sich ein Platz von etwa 2i ,u Länge und 5'" Tiefe 
ausdehnte. Neben diesem Platze lag die kreisrunde Orchestra. Kann nun der 
zwischen Orchestra und Skene befindliche Platz eine Bühne getragen haben ? 
Zahlreiche Thatsachen zwingen uns, mit einem unbedingten Nein zu antworten. 

Zunächst ist keinerlei Fundament für die Vorderwand einer Bühne erhalten 
und auch niemals vorhanden gewesen. Wäre aber die Bühne eine ständige Ein- 
richtung des Theaters gewesen, so dürfte in dem in vorzüglicher Weise funda- 
mentirten Bau ihr steinerner Unterbau ebensowenig fehlen, wie dies jemals in 
einem römischen Bülmentheatcr der Fall ist. 

Sodann liegt der Boden im Innern der Skene nur um einige Centimeter höher 
als der Erdboden der Orchestra. Man hätte also nicht nur aus der Orchestra 
auf die Bühne hinaufsteigen, sondern auch von der letzteren wieder in die Skene 
hinabsteigen müssen. Bei keinem steinernen Bühnentheater ist uns eine solche 
Einrichtung bekannt. 

Ferner würde jede niedrige Bühne, welche Höhe sie auch haben mochte, 
nicht nur die Säulen der Skene und der Paraskcnien in unschöner Weise unten 
abgeschnitten und dadurch künstlerisch entstellt haben, sondern würde namentlich 
auch die Thüren der Skenenwand, die wir nach Analogie aller anderen Theater 
annehtnen müssen, so durchschnitten haben, dass sie entweder ganz unbenutzbar 
geworden wären, oder wenigstens ihre schönen Verhältnisse verloren hätten. 

Schliesslich — und das sollte allein schon entscheidend sein — kennen wir den 
Bau, der in späterer Zeit als Ersatz für den ursprünglich zwischen den Paraskc- 
nien vorhandenen Holzbau in Stein errichtet wurde Es ist ein 4™ hoher Säulcn- 
bau, der eine Vorhalle der Skene, eine steinerne Dekoration vor dem Schau- 
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spielhause bildete. Dass dieser, Proskenion genannte Rau auch in anderen Thea- 
tern ursprünglich aus Ilolz bestand und erst später in Stein gebaut wurde, haben 
wir an den Theatern von Sikyon (S. 119) und Mcgalopolis (S. 137) besonders 
schlagend nachweiscn können. Solange das Proskenion in den verschiedenen 
Stücken von wechselnder Gestalt war, solange es bald einen Pronaos, bald die 
Vorhalle eines Wohnhauses, bald eine Burgmauer mit Thor und bald eine Grotte 
in einer Felslandschaft darstellte, war ein Platz von 5'» Tiefe nicht zu gross. Erst 
als es gewöhnlich ein Wohnhaus vorzustellen hatte, und deshalb aus Stein errich- 
tet werden konnte, war eine solche Tiefe überflüssig und ist thatsächlich nicht 
nur in Athen, sondern auch in anderen Theatern bedeutend eingeschränkt worden. 

Unter Berücksichtigung der den Platz umgebenden Säulen der Skene und 
der Paraskenien war architektonisch nur ein Einbau von der Höhe eines vollen 
Stockwerkes möglich. Und da nun ein solcher Einbau später sicher vorhanden 
gewesen ist, so spricht das entschieden für die Annahme, dass der Einbau in 
der älteren Zeit die gleiche Höhe gehabt hat. 

Ist aber dieser Einbau, der jetzt in allen ausgegrabenen griechischen Thea- 
tern in Gestalt eines mit Säulen oder Iialbsäuicn geschmückten Proskenion nach- 
gewiesen ist, und den auch Vitruv für das griechische Theater vorschreibt, nicht 
doch eine Bühne? Sagt nicht Vitruv ausdrücklich, dass auf der Decke dieses Pro- 
skenion die Schauspieler aufgetreten sind ? 

Die Beantwortung dieser Frage führt uns zu dem zweiten Satze, den wir zu 
beweisen haben, nämlich zu unserer Behauptung, dass Vitruv sich irrt, wenn er 
in dem Proskenion des griechischen Theaters eine Bühne, also den gewöhnlichen 
Standplatz der Schauspieler sieht. Wir wollen zuerst nachweiscn, dass das Pro- 
skenion keine Bühne sein kann, und müssen dann zu ermitteln suchen, wie der 
Irrtum Vitruvs entstanden ist. 

Es ist eine einfache, aber gewöhnlich nicht genug beachtete Thatsaclie, dass 
eine Bühne für den Schauspieler oder ein erhöhter Standplatz für den Redner 
nur dann notwendig ist, wenn die Zuschauer auf einem ebenen Boden stehen oder 
sitzen. Ist der Zuschauerraum dagegen genügend ansteigend, so ist eine erhöhte 
Bühne nicht nur überflüssig, sondern in gewissen Fällen sogar störend. Auch ist 
die Meinung irrtümlich, dass eine Bühne um so besser sei, je höher sic gemacht 
werde. Einige schematische Zeichnungen (Figur 87 — 92) werden jeden von der 
Richtigkeit dieser Sätze überzeugen. 

Zu ihrem besseren Verständnis schicke ich noch einige allgemeine Bemer- 
kungen voraus. Alle sechs Zeichnungen sollen links die Sitze eines Zuschauerrau- 
mes, rechts einen Schauspieler darstellen, der entweder auf dem unteren Boden 
oder auf einer niedrigen Bühne oder aber auf einer hohen Bühne steht. In den 
drei ersten I'igurcn ist der Zuschauerraum horizontal, in den drei anderen anstei- 
gend angenommen. Um die Zeichnungen möglichst einfach und übersichtlich zu 
machen, sind keine Zuschauer gezeichnet, sondern die oberste Kante der Stuhl- 
lehne als Augenpunkt des dort sitzenden Zuschauers genommen worden ; dass 
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das Auge in Wirklichkeit nicht genau dort liegt, ist für die geometrische Beweis- 
führung gleichgültig. Die Entfernung des Schauspielers und der Bühne von der 
ersten Reihe der Zuschauer ist in den Theatern sehr verschieden und in Wirklich- 
keit fast immer grösser als in unseren Zeichnungen. Wenn ich gleichwohl die 
kleine Entfernung gewählt habe, so ist es geschehen, damit die Vorteile und 
Nachteile der einzelnen Anordnungen besser in die Augen fallen. Und es durfte 
geschehen, weil durch eine Vergrösserung der Entfernung zwischen den Zuschau- 
ern und der Bühne die Nachteile irgend einer Anordnung zwar vermindert, aber 
niemals ganz aufgehoben oder gar in Vorteile verwandelt werden können. Es 
ist daher nicht nur zulässig, sondern sogar ratsam, die Entfernung bei einem 
geometrischen Beweise möglichst klein anzunehmen. 




Figur 87. Horizontaler Zuschauerraum ohne Kühne. 


Figur 87 zeigt einen horizontalen Sitzraum und einen Schauspieler, der sich 
auf demselben Boden befindet wie die Zuschauer. Die Sehlinien, die von den 
Augen der fünf Zuschauer nach der Brust des Schauspielers gezogen werden, fallen, 
wie aus der Figur hervorgeht, in eine einzige Linie zusammen. Der Zuschauer 
A ist offenbar der einzige, der den ganzen Schauspieler überblicken kann; die 
hinter ihm Sitzenden sehen nach der Zeichnung höchstens den Kopf. In Wirk- 
lichkeit werden aber B bis E, wenn sie genau hinter A sitzen, gar nichts sehen, 
weil das Auge von B etwas tiefer liegt als der oberste Punkt des Kopfes von A ; 
die Sehlinie würde über den Kopf des Schauspielers hinweg gehen. Doch dür- 
fen wir diese kleinen Unterschiede unbeachtet lassen. B bis E sehen jedenfalls 
sehr wenig. 



E D C B A 

Figur 88. Horizontaler Zuschauerraum mil niedriger Kühne. 


In Figur 88 finden wir den Schauspieler auf einer 4 — 5 Fuss hohen Bühne, 
die in der Augenhöhe der Zuschauer liegt. Die Sehlinien bilden jetzt Winkel mit 
einander. Alle Zuschauer sehen daher den Mann und zwar in voller Gestalt von 
den Füssen bis zum Kopf. Die Bühnenflächc wird von keinem Zuschauer über- 
blickt, weil sie für alle zu einer Linie zusammenschrumpft. Wäre die Bühne etwas 
tiefer als die Augenhöhe der Zuschauer, so würde zwar letzterer Mangel wenigstens 
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für A gehoben, aber der untere Teil des Mannes würde, soweit er unterhalb der 
horizontalen Augcnlinic liegt, nur von A, nicht aber von den Zuschauern B bis 
E gesehen werden. Denken wir uns dagegen die Bühne höher, so werden zwar 
die Winkel der Sehlinicn etwas grösser, aber auch jetzt wird die Bühnenfläche 
von Niemandem und der Schauspieler nicht in voller Gestalt gesehen. Letzteres 
würde nur dann der Fall sein, wenn er ganz dicht an der Vorderkante der Bühne 
stände. In Figur 89 ist eine solche höhere Bühne von io — 12 Fuss Höhe gezeichnet. 



Kigur So. Horizontaler Znschauerraum mit hoher Bühne. 


Steht der Mann nur etwas vom vorderen Rande entfernt, so sind seine Füsse 
keinem der Zuschauer sichtbar. Ist die Bühne breit und steht er weit zurück, 
so verschwindet sogar fast seine ganze Figur unter der die Vorderkante der 
Bühne streifenden Sehlinic des Zuschauers A und ist also ftir diesen unsichtbar. 
Die anderen Zuschauer werden um so besser sehen, je weiter sie entfernt sitzen ; 
die volle Gestalt des Schauspielers sieht aber Niemand von ihnen. 

Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich, dass bei einem horizontalen Sitz- 
raum eine Bühnenhöhe von 4 — 5 Fuss, wenn sie um ein geringes unter der Au- 
genhöhe liegt, die günstigsten Sehverhältnisse liefert. Thatsächlich haben deshalb 



Figur 90. Ansteigender Zuschauerraum ohne Bilhnc. 

auch fast alle antiken Bühnen, sowohl in den römischen Theatern als auf den 
Vascnbildern, ungefähr diese Höhe. Das Mass hatte sich unzweifelhaft schon in 
sehr alter Zeit bei Aufführungen jeder Art als das beste hcrausgestcllt. 

Dass bei einem ansteigenden Zuschauerraum die Sehverhältnisse ganz andere 
sind, zeigen die Figuren 90, 91 und 92, welche den drei vorhergehenden Figuren 
entsprechen. In Abbildung 90 steht der Schauspieler auf dem Boden der Orche- 
stra, in Figur 91 auf einer niedrigen, in Figur 92 auf einer hohen Bühne. Im ersten 
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Falle sehen alle Zuschauer den Mann in seiner vollen Gestalt ; auch der Spiel- 
platz ist von allen zti überschauen. Nur dann würden sie die Füsse oder den 
unteren Teil des Schauspielers nicht übersehen können, wenn dieser ganz dicht 
an den vorderen Zuschauer heranträtc. In den meisten griechischen Theatern ist 
dieser Fall aber durch den Wassercanal oder den Umgang um die Orchestra 
ausgeschlossen. Steht der Schauspieler dagegen auf einer Bühne, so müssen wir 
unterscheiden zwischen denjenigen Zuschauern, welche unter, und denen, welche 



Figur 91. Ansteigender Zuschaucrraum mit niedriger liiihnc. 

über der horizontalen Linie der Buhnenfläche sitzen. Die letzteren, also in Figur 91 
die Personen C — E, werden den Schauspieler in voller Gestalt und ebenso gut 
sehen wie die Zuschauer A — E in Figur 90. Denn wenn wir uns die Bühnenfläche 
in Abbildung 91 bis an den Sitz C verlängert und die beiden Sitze A und B ent- 
fernt denken, so haben wir ein bühnenloses Theater wie in Figur 90 vor uns. 

Die beiden Zuschauer A und B in Figur 91 werden beide die ganze Ge- 
stalt des Schauspielers sehen. Da aber für A die Bühnenfläche zu einer Linie 
zusammenschrumpft, ist er nicht im Stande die Tiefe der Bühne und die Ent- 
fernung des Schauspielers von der Vorderkante der Bühne zu erkennen. Er ver- 



Figur 92. Ansteigender Zuschaucrraum mit hoher Bühne. 

mag also bei zwei Schauspielern nicht zu beurteilen, ob sie nebeneinander oder 
schräg hintereinander stehen. Ausserdem sieht er jetzt den Unterkörper des 
Schauspielers besser als den Oberkörper, während in Figur 90 das Umgekehrte 
— offenbar das Bessere — der Fall war. Durch die Erhebung des Schauspielers 
auf eine niedrige Bühne äst also keinerlei Vorteil erreicht ; im Gegenteil, die in 
der untersten Reihe sitzenden Zuschauer sehen nicht ganz so gut wie in dem 
bühnenlosen Theater. 
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Diese Nachteile vermindern sich, wenn die Bühnenhöhe etwas geringer ist als 
die Augenhöhe des Zuschauers A, weil dann auch dieser den Boden der Bühne 
überschauen kann. Die Nachteile werden dagegen grösser, sobald die Bühne seine 
Augenhöhe übersteigt, d. h. sobald sie höher wird als 4 — 5 I*'uss oder rund 
1,00 — 1,50*». In Figur 92 ist eine solche Bühne von 10 — 12 Fuss Höhe gezeich- 
net. Hier werden wieder diejenigen Personen, welche höher sitzen als die obere 
Bühnenfläche, den Schauspieler ebenso gut sehen wie in einem bühnenlosen Thea- 
ter, dessen Orchestraboden in der Höhe der Bühne liegt. In unserer Zeichnung 
ist das nur für E und die höher Sitzenden der Fall. Die Zuschauer A, B und C 
aber, deren Augen tiefer liegen als die Bühnenfläche, werden den Schauspieler 
wieder nur dann ganz überblicken, wenn dieser dicht an die Vorderkante der 
Bühne herantritt. Steht er dagegen etwas weiter zurück, was bei einer solchen 
Bühnenhöhe wegen der Gefahr des Herunterfallens immer der Fall sein wird, 
so werden zwar zunächst nur seine Füssc von A, B und C nicht gesehen wer- 
den, der unsichtbare Teil wird aber zunehmen, je weiter der Schauspieler zurück- 
tritt, bis zuletzt, wie unsere Figur zeigt, fast der ganze Mann unter der Schli- 
nie von A liegt und daher für diesen unsichtbar wird. Augenscheinlich wächst 
also der Nachteil mit der Höhe und Tiefe der Bühne. In den Theatern selbst 
sind, wie schon oben angedeutet wurde, die Schverhältnissc allerdings etwas gün- 
stiger, weil der Abstand zwischen A und der Bühne grösser ist, aber auch im 
Theater wird kein Zuschauer der untersten Reihen den Schauspieler ganz sehen. 
Unzweifelhaft ist daher der letztere besser zu sehen, wenn er in der Orchestra, 
als wenn er auf einer 10—12 Fuss hohen Bühne steht. 

Die Lehre, die wir aus den Figuren 90 — 92 zu ziehen haben, ist augen- 
scheinlich die, dass alle Zuschauer eines ansteigenden Sitzraumes, wenn wir die 
grössere oder geringere Entfernung von dem Schauspieler unberücksichtigt las- 
sen, den auf dem Orchestraboden stehenden Schauspieler gleich gut sehen kön- 
nen. Stellt man den Schauspieler auf eine Bühne von 4 — 5 I'uss Höhe, so 
ist damit für die oberen Zuschauer kein Vorteil, für die zu unterst Sitzenden 
ein kleiner Nachteil verbunden. Macht man die Bühne noch höher, so wächst 
dieser Nachteil mit der grösseren Höhe, weil alle unterhalb der Bühne Sitzen- 
den von dem oben stehenden Schauspieler nur denjenigen Teil zu sehen ver- 
mögen, der oberhalb der von ihrem Auge durch die Vorderkante der Bühne 
gezogenen Linie liegt. 

Es steht also mathematisch fest, dass in einem horizontalen Sitzraum der 
Schauspieler oder Redner am besten gesehen wird, wenn er auf einer Bühne 
sich befindet, die etwas unter der Augenhöhe der Zuschauer liegt, dass dage- 
gen in einem ansteigenden Theater die geeignetste Stelle für den Schauspieler 
der Boden der Orchestra ist. 

Man wende hiergegen nicht ein, dass unser Beweis nur für einen einzigen 
Schauspieler gelte und dass es bei mehreren, auf demselben Boden auftretenden 
Personen doch vorteilhafter sei, eine oder zwei von ihnen durch einen höhe- 
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rctt Standplatz aus dem 1 laufen der anderen hervorzuheben. Gewiss konnte das 
zuweilen wünschenswert sein und wir zweifeln auch nicht, dass oft einer der 
Schauspieler auf die Stufe des Altars oder des Spielhauscs oder auf einen be- 
sonderen Tritt gestiegen ist, aber das hat nichts zu thun mit der Frage, ob 
für alle Schauspieler eine gemeinsame Bühne vorhanden war oder nicht (vgl. 
S. 180). Durch eine solche Bühne wären nur die Schauspieler zusammen von 
den Choreuten getrennt worden, eine Trennung, gegen die alle Dramen aufs 
Entschiedenste Zeugnis ablcgcn. Die einzelnen Schauspieler hoben sich, wenn 
sie in der Orchestra standen, genügend von einander ab, weil ihr Standplatz von 
jedem Zuschauer von oben herab überblickt werden konnte. Dass dies aber bei 
einer hohen Bühne unmöglich war, lehren unsere geometrischen Figuren. Sollte 
ein in der Orchestra stehender Schauspieler noch besonders aus seiner Umge- 
bung herausgehoben werden, so konnte das in sehr wirkungsvoller Weise durch 
Erhebung auf eine einzelne Stufe geschehen. 

Dieser theoretische Beweis gegen die Bühne im griechischen Theater wird 
bestätigt durch die Geschichte der Bühnenanlagen. Als noch keine ansteigenden 
Theaterräume bestanden, und Schauspieler auf den Strassen und Märkten ihre 
Künste vorführten, mussten sie auf einer Erhöhung (einer Karre, einem Tisch 
oder einer Bühne) stehen, um gesehen zu werden. In Italien, wo die ansteigen- 
den griechischen Theaterräume erst spät Eingang fanden, hat sich daher das 
Bühnenspiel entwickelt und war, wie die Abbildungen der Vasen beweisen, in 
hellenistischer Zeit allgemein verbreitet. In Griechenland dagegen hatte die Mit- 
wirkung des Chores und das dadurch bedingte Bedürfnis nach einem grossen, 
gut übersehbaren Tanz- und Spielplätze notwendigerweise zur Anlage ansteigen- 
der Sitzräume, zuerst aus Holz und dann aus Stein, geführt. Hier wäre die Er- 
richtung einer Bühne ein Fehler gewesen. Und thatsächlich ist auch in der 
vorrömischen Zeit in griechischen Theatern, soweit sie uns bis jetzt bekannt ge- 
worden sind, niemals eine Bühne gebaut worden. 

Als nun in Italien die griechischen Theater nachgeahmt wurden, gab man 
die einheimische Bühne nicht auf, sondern schuf die Form des römischen Thea- 
ters, indem man den griechischen Spielplatz, die Orchestra, in zwei Teile von 
verschiedener Höhe zerlegte (vgl. Abschnitt VIII). Diese Lösung empfahl sich 
namentlich deshalb, weil dadurch eine Benutzung der einen, damals überflüssigen 
Hälfte der griechischen Orchestra, sei es als Sitzraum, sei es als Arena für 
Gladiatorenkämpfe und ähnliche Aufführungen, ermöglicht wurde. Selbstverständ- 
lich dachte auch damals Niemand daran, die Bühne höher zu machen als die 
Augenhöhe der untersten Sitzreihe. Theater dieser Art wurden dann in römi- 
scher Zeit auch in Griechenland und Kleinasien vielfach erbaut, aber daneben 
blieben die bühnenlosen Theater in grosser Zahl bestehen. 

Wie in keinem griechischen oder römischen Theater eine Bühne erbaut 
wurde, deren Fussbodcn höher gelegen hätte als die Augenhöhe der untersten 
Zuschauer, so hat man auch weder im Mittelalter noch in der Neuzeit jemals 
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in einem Theater eine Bühne von der unpraktischen, ja widersinnigen Form er- 
richtet, wie man sie den alten Griechen zuschreibt. Wenn irgendwo, wie z. B. 
in einigen Theatern Kleinasiens, einmal eine Bühne höher ist als 1,50'", so sind 
auch immer die untersten Sitze entsprechend höher angeordnet. 

Aber ein Einwand bleibt noch zu widerlegen. Steht nicht in unseren Kir- 
chen und stand nicht auch auf den Rostra des römischen Forums der Redner 
häufig auf einem Podium, das oft noch höher ist als zehn P'uss ? Gewiss. Aber 
hier handelt es sich nicht um einen Schauspieler, dessen ganze Gestalt gesehen 
werden soll, und nicht um das Zusammenspiel mehrerer Personen, sondern um 
einen Redner, dessen Oberkörper allein sichtbar zu sein braucht. Er darf ausser- 
dem an die Vorderkante des Podiums herantreten, weil er durch eine Brüstungs- 
wand gegen das Hinabfallen geschützt ist. Bei einer Schauspielcrbühnc eine solche 
Schutzwand anzubringen, wird aber Niemand als Auskunftsmittel empfehlen wollen. 

Vom optisch -geometrischen Standpunkte müssen wir daher die Angabe Vi- 
truvs, dass die Schauspieler im griechischen Theater oben auf dem Proskenion 
gespielt hätten, mindestens für unbegreiflich und sehr bedenklich erklären. Dazu 
treten nun andere Erwägungen, welche nicht nur unsere Bedenken bestätigen, 
sondern uns schliesslich berechtigen, Vitruvs Aussagen geradezu für einen Irrtum 
zu erklären. 

Zunächst entspricht der architektonische Aulbau des Proskenion durchaus 
nicht den Anforderungen, die man an die Vorderwand eines Podiums zu stellen 
berechtigt ist. Die Vorderwände der erhaltenen römischen Bühnen sind niemals 
mit Säulen geschmückt, sondern sind glatte Wände mit Treppen, Nischen und 
zuweilen auch Reliefs. In einigen Theatern Kleinasiens haben sic mitunter eine 
grössere Höhe und auch eine oder mehrere Thüren als Zugänge zu der davor 
befindlichen Arena, aber auch hier sind die Wände als vollkommen geschlossene 
Unterbauten gebildet. Die griechischen Proskenion ahmen dagegen eine Hallen- 
architektur nach, ja sie sind, wenn die Pinakes aus den Intcrcolumnicn hcraus- 
genommen waren, wirklich Säulenhallen gewesen. Im Theater von Delos fanden 
wir das Proskenion sogar um alle Seiten der Skcnc als Säulengang herumlau- 
fend. Konnte man aber dem Podium, dessen Fussboden eine Strasse oder einen 
freien Platz darstcllen sollte, eine Gestalt geben, durch welche die Illusion stärker 
beeinträchtigt worden wäre als durch eine solche Halle? Allerdings finden wir auf 
einzelnen untcritalischcn Vascnbildcrn (vgl oben S. 317 Figur 75. 76) eine Säulen- 
reihe als Vorderwand der Bühne, aber es handelt sich dort nicht um eine Säulen- 
halle, sondern um ein aus hölzernen Pfosten gebildetes Podium, bei dem die Pfo- 
sten als kleine Säulchen ausgebildet sind. Überhaupt war es kein glücklicher 
Gedanke, die auf alle Fälle die Illusion störende Vorderwand der Bühne archi- 
tektonisch reich auszustatten. Auch die Ausschmückung der Vorderwand mit einem 
Figurenfriese (wie z. B. in Athen) kann nicht als eine glückliche Lösung bezeichnet 
werden, weil es unschön ist, die Schauspieler über den Köpfen der Rclieffigu- 
ren zu sehen. 
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Auf jeden Fall war das Spiel natürlicher und wirkungsvoller, wenn der Stand- 
platz der Schauspieler der Boden der Orchestra war, wenn er nicht durch eine 
Wand von dem Erdboden getrennt war. Nur wenn die Handlung sich auf dem 
Erdboden selbst abspielte, war die Illusion eine vollkommene ; man glaubte die 
Handlung des Stückes als Wirklichkeit vor sich zu sehen. In jedem Buhnentheater 
war die Illusion durch die Vorderwand der Bühne gestört oder sogar vernichtet, 
wenn eine Strasse oder ein Tempel oder eine Felslandschaft über dem Dache 
einer Säulenhalle gezeigt worden wäre. Dass eine Säulenhalle dagegen einen vor- 
züglichen Hintergrund für das in der Orchestra stattfindende Spiel abgab, braucht 
nicht bewiesen zu werden. 

Sodann hat das Proskenion aber auch eine zu geringe Tiefe, um als Spiel- 
platz für ein Stück geeignet zu sein, das eine etwas reichere skenische Ausstat- 
tung oder eine grössere Anzahl von Personen erforderte. Dass es z. B. für die 
Stücke der jüngeren Komödie, welche Plautus nachgeahmt hat, nicht ausreichen 
könnte, haben wir S. 275 bemerkt. Auch für solche Possen, wie sic nach dem 
Zeugnis der Vasenbilder in Unteritalien aufgeführt wurden (vgl. S. 312), hätte 
sich das Podium mehr als einmal als zu schmal erweisen müssen. Stücke wie die 
Mimen des Herondas hätte man wohl auf diesem schmalen Platze darstellen kön- 
nen, da cs leicht sein mochte, auf dem Proskenion einen geschlossenen Raum 
herzustellen, aber diese Stücke sind schwerlich je in einem grossen Theater auf- 
geführt worden, und man hat gewiss bei der Anlage eines solchen Theaterbaues 
auf sie keine Rücksicht genommen. Es wird schwer, sich eine Vorstellung von 
den Stücken zu machen, welche die < tragici » und « comici » Vitruvs auf dem 
Proskeniondachc darstcllen konnten. Und man wird daher gerne zugeben, dass 
alle Stücke sich auf einer breiteren und niedrigeren Bühne oder auf dem Boden 
der Orchestra besser hätten aufführen lassen. Man bemüht sich vergebens, auch 
nur irgend einen Vorteil ausfindig zu machen, den das Spiel oben auf dem Pro- 
skenion den Darstellern oder den Zuschauern hätte bieten können. 

Aber ist es denn überhaupt möglich, auf einem 2 — 3«> breiten und 3 — 4»» 
hohen Podium zu spielen? Wir glauben, selbst diese allgemeine Frage entschieden 
verneinen zu müssen. Zu keiner Zeit, weder im Altertum noch in der Gegenwart, 
hat man die Schauspieler auf eine solche Bühne zu stellen gewagt. Ein Schau- 
spieler, der sich ganz seinem Spiel hingeben soll, darf nicht auf einer Bühne 
auftreten, die ihn stets an die Gefahr denken lässt, bei einem Fehltritt mehrere 
Meter tief hinuntcrzufallcn. Er kann cs um so weniger, wenn ihm durch die Maske 
der freie Umblick beschränkt ist. Man stelle sich doch nur einmal auf einen 
modernen Balkon, der noch nicht mit einem Geländer oder einer Brüstungsmauer 
versehen ist, und beurteile dann selbst, ob man dort mit einer Maske Theater 
spielen möchte ! Es nützt auch nichts, wenn zur Entgegnung an die Götter er- 
innert wird, die auf ihrem hohen Thcologeion auftreten, oder an diejenigen Schau- 
spieler, die auf dem Dache ihres Hauses erscheinen ; denn jene stehen dort oben 
ruhig, um ihren Götterspruch zu fällen, und diese werden sich, eben weil sie aut 
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einem wirklichen Dache stehen, sehr hüten, dem Rande zu nahe zu kommen; die 
Zuschauer werden das bei ihnen wohl verstehen und sich auch nicht beklagen, 
dass sic solche Schauspieler nicht in ganzer Höhe sehen können. 

Je mehr wir uns diese einfache Sachlage klar machen, um so schwerer ver- 
ständlich wird es uns, wie man nicht nur lange Jahre hindurch glauben konnte, 
dass alle griechischen Tragödien und Komödien auf einer solchen Bühne aufgeführt 
worden seien, sondern auch jetzt noch behauptet, dass der Verzicht auf den alten 
Spielplatz und die Herstellung des unpraktischen und unschönen Podiums von 
3 — 4m Höhe einen Fortschritt in dem Theaterbau bedeute! 

Ganz hinfällig ist auch ein Einwand, der jüngst von Bethe erhoben worden 
ist (Prolcgomcna S. 260). Er meint, dass die Bühne in Wirklichkeit nicht so 
schmal gewesen sein könne, wie die Bauten lehren und Vitruv angebe, und 
vermutet, dass das Podium nach hinten tiefer gewesen sei, indem zu dem Dache 
des Proskenion noch ein Teil von dem Obergeschoss der Skene als Erweite- 
rung des Spielplatzes hinzugekommen sei. Aber abgesehen davon, dass die erhal- 
tenen Bauten (z. B. das Theater von Oropos, in dem sich diese Hinterwand 
noch reconstruircn lässt) einer solchen Annahme direkt widersprechen, brauchen 
wir nur an unseren obigen geometrischen Beweis zu erinnern (vgl S. 357), der 
aufs Klarste zeigt, dass jede Erbreiterung der Bühne die Sehverhältnisse nur 
noch ungünstiger gestaltet. Die in der untersten Reihe sitzenden Zuschauer wür- 
den von Auftritten, die sich weiter zurück auf einem offenen Platze oder in einer 
Vorhalle abgespielt hätten, sehr wenig gesehen haben. Früher suchte man den 
Zweiflern die Schmalheit des Spielplatzes mundgerecht zu machen einerseits durch 
den Hinweis auf ein allgemeines griechisches Schönheitsgesetz, welches im Drama 
eine Reliefwirkung fordere — man machte aus der Not eine Tugend — , und an- 
drerseits durch die Betonung der Thatsache, dass die Schauspieler bei einer 
grösseren Tiefe nicht genügend gesehen werden könnten. Bethe dagegen giebt 
zu, dass «in der geringen Tiefe des Proskenions eine bedenkliche Schwierigkeit 
liegt» (Prolcgomcna S. 260), und nimmt für die hohe Bühne nun auch eine 
grosse Tiefe an ! 

Wir besitzen allerdings in dem Theater von Megalopolis (s. o. S. 138) ein 
etwa 3,50'" hohes Proskenion von über 7“ Tiefe, also von Verhältnissen, wie sie 
sonst nicht Vorkommen. Aber auch die englischen Gelehrten, welche dieses Thea- 
ter ausgegraben haben, erkennen an (Excav. at Megalopolis, S. 87), dass die auf 
einer solchen Bühne befindlichen Schauspieler nicht von allen Zuschauern gut 
gesehen werden könnten, und glauben deshalb eine Verschmälerung der Bühne 
durch eine vorgcstcllte Dekorationswand annehmen zu müssen. Für uns ist die 
grosse Breite aber gerade in Megalopolis leicht verständlich ; sie erklärt sich 
aus dem Wunsche, die riesengrosse Orchestra, die doppelt so gross war als die 
athenische, für die klein gewordene «Grosse Stadt» möglichst einzuschränken. 

Ferner spricht gegen die Verwendung des Proskenion als Bühne auch die 
grosse Entfernung, welche cs in mehreren Theatern von dem Mittelpunkte der 
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Orchestra und von den Zuschauern hat. Iin III. Abschnitt wurde darauf hinge- 
wiesen (S. 1 7 1 ), dass die griechischen Zuschauerräume augenscheinlich berechnet 
sind für ein Spiel, welches hauptsächlich in der vor der Skenc befindlichen 

Hälfte des Orchestrakreises stattfand. Man darf danach die Forderung aufstellen, 
dass der Spielplatz der Schauspieler entweder in diesem Teile der Orchestra 

liegen oder ihm wenigtens benachbart sein müsse. In dem Theater von Athen 

liegt nun aber das feste Proskenion nicht in der Orchestra, auch nicht dicht 

neben ihr, sondern noch 3™ von seiner Peripherie entfernt. Im Piräus ist der 
entsprechende Abstand etwa 2,50“ gross. Wie ist das zu erklären ? Unter der 
Voraussetzung, dass das Proskenion eine Huhne sei, wird man sich vergeblich 
nach einer annehmbaren Erklärung umsehen, während cs bei unserer Ansicht, 
dass das Proskenion den Hintergrund des Spiels bildete, sehr wohl verständlich 
ist. Solange das Proskenion aus Holz oder Zeug in verschiedener Gestalt auf- 
geschlagen wurde, musste zwischen der Skene und der Orchestra reichlich Platz 
vorhanden sein für die mannigfachen Formen, welche der Vorbau anzunehmen 
hatte. Man spielte damals in dem anstossenden Teile der Orchestra und in dem 
zwischen der Orchestra und der Dekoration, also iz\ oxKjvfj; gelegenen Raume. 
Daran änderte sich nichts, als der letztere Raum nach Errichtung des steinernen 
Proskenion dauernd die Tiefe von 3'" erhielt. Der Spielplatz blieb an derselben 
Stelle, wo er seit Errichtung der ersten Skene gewesen war. 

Sodann dürfen wir nicht unterlassen, in diesem Zusammenhänge auch auf 
die Bedeutung des Wortes Tcpcjx^vov (vgl. oben S. 290) hinzuweisen. Dass der 
3 — 4'" hohe Säulcnbau wirklich xpaex^viev hiess, ist durch Inschriften und Schrift- 
stellernachrichten über jeden Zweifel erhaben. Da nun sprachlich festgestellt wer- 
den kann, dass itpora^viev bei den Griechen den hallenartigen Vorbau der Skene 
oder die als Hintergrund des Spieles dienende Dekoration bedeutet, so dürfen 
wir auch in dem Namen iov eine wertvolle Bestätigung für unsere Ansicht 

sehen, dass der säulengeschmückte Vorbau nicht die gewöhnliche Bühne des 
griechischen Theaters gewesen sein kann. 

Einen sehr wichtigen und, wie uns scheint, ausschlaggebenden Beweis gegen 
die Benutzung des Proskenion als Bühne liefert uns die Entwickelungsgeschichtc 
des Theaters, wie wir sie in den früheren Abschnitten schon gelegentlich ange- 
dcutet, im VIII. Abschnitte aber im Zusammenhang darlegen werden. 

Vitruv und nach ihm alle, die über das antike Theater geschrieben haben, 
stellen das griechische und das römische Theatergebäude als zwei verschiedene Ty- 
pen dar, die in wesentlichen Punkten von einander abwcichcn und sich unabhängig 
von einander entwickelt haben. Keiner von ihnen hat erkannt, dass das römi- 
sche Theater sich mit allen seinen Besonderheiten aus dem griechischen Thea- 
ter folgerichtig dadurch entwickelt hat, tlass die alte kreisrunde Orchestra in 
zwei Teile, eine hochgelegene Bühne und eine tiefer liegende, halbkreisförmige 
Konistra zerlegt worden ist. Es konnte das auch nicht erkannt werden, solange 
man das griechische Proskenion und die römische Bühne für die einander ent- 
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sprechenden Bauteile Hielt. In Wirklichkeit entspricht die römische Bühne dein 
einen Teil der griechischen Orchestra, und die römische Säulenstellung vor der 
Skenemvand dem griechischen I’roskcnion. Wie nun im römischen Theater die 
Schauspieler nicht oben über den Säulen des Proskenion auftraten, wenn sic 
nicht als Götter auf dem Theologeion zu erscheinen hatten, so kann auch im 
griechischen Theater die Decke des Proskenion nicht der gewöhnliche Stand- 
platz der Schauspieler gewesen sein; sie war vielmehr das Dach des den Hin- 
tergrund bildenden Hauses oder auch das Thcologeion. 

Erst wenn das nahe Verhältnis des römischen zum griechischen Theater er- 
kannt ist, stellt sich die Geschichte des antiken Theaters von den ältesten Zeiten 
bis zur römischen Epoche als einheitliche und folgerichtige Entwickelung heraus, 
in der keinerlei willkürliche und unbegreifliche Sprünge Vorkommen. 

Wie die Orchestra in der ältesten Zeit der Spielplatz des Chors und der 
ersten Schauspieler war, so blieb sie es auch, als neben ihr die Skene als Hin- 
tergrund des Spiels errichtet wurde. Der Chor benutzte zu seinen Tänzen den 
ganzen Kreis der Orchestra, die Schauspieler dagegen namentlich den Teil die- 
ses Platzes und seiner Umgebung, der unmittelbar vor der Skcnc lag. Daran än- 
derte sich später nichts, weder als im IV. Jahrhundert die hölzerne Skene durch 
ein steinernes Gebäude mit beweglichem Proskenion ersetzt wurde, noch als in 
hellenistischer Zeit an Stelle des hölzernen Proskenion ein steinerner Säulcnbatt 
mit Pinakes trat, noch endlich als zur Zeit der Römer die eine Hälfte der run- 
den Orchestra, die nach dem Fortfall des Chores überflüssig geworden war, zu 
andrer Verwendung umgebaut wurde. Die Schauspieler blieben zu allen Zeiten 
in derselben Entfernung von den Zuschauern, nämlich in der vor der Skene be- 
findlichen Hälfte der Orchestra, und auch gewöhnlich in derselben Höhe, nämlich 
in der Bodenhöhe der alten Orchestra. 

Diesem Bilde stelle man nun das andere gegenüber, wie es bisher fast all- 
gemein von der Entwickelung des antiken Theaters entworfen wurde und man 
wird sofort seine grossen Mängel, ja seine Unzulässigkeit erkennen. Darnach 
standen die Schauspieler zuerst neben dem Chore inmitten des Orchestrakrei- 
ses, und wurden vom Anfang oder Ende des V. Jahrhunderts ab auf eine neben 
dem Kreise errichtete, erhöhte Bühne verwiesen. Diese soll dann im Laufe der 
Jahrhunderte immer höher und schmaler geworden sein und sich sogar von der 
Orchestra entfernt haben (vgl. das Theater in Athen), bis sic zur Zeit Vitruvs 
3,00 — 3,50m hoch und nur 2,50 — 3"' breit war. Die Römer erst würden das Un- 
praktische dieser Einrichtung erkannt und deshalb die Schauspieler wieder auf 
eine niedrige und den Zuschauern näher liegende Bühne gesetzt haben. Damit 
kamen die Schauspieler endlich wieder ungefähr an dieselbe Stelle des Theaters, 
wo sic im V. Jahrhundert gewesen waren ! 

Das römische Bühnenspiel, das Spiel auf dem hohen Proskenion und das 
ältere Spiel auf einer niedrigen Bühne sind also nicht drei Stufen einer einheit- 
lichen Entwickelung, und es ist daher verfehlt, wenn das römische Bühnenspiel 
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als Beweis für Vitruvs Angabe, und Vitruvs Bühnenspiel als Stütze für die An- 
nahme eines Bühncnspicls in älterer Zeit angeführt wird. Vielmehr weist gerade 
die Stelle, welche die Bühne im römischen Theater einnimmt, aufs Deutlichste 
darauf hin, dass das griechische Proskcnion keine Bühne gewesen sein kann. 

So schlicsst sich mit dem der Entwickclungsgeschichtc des Theaters entnom- 
menen Argumente der Ring der Beweise gegen die Auffassung des Proskcnion 
als Bühne und berechtigt uns zu dem zwingenden Schlüsse, dass das Proskcnion 
des hellenistischen Theaters keine Bühne für die Schauspieler, sondern der Hin- 
tergrund für ihr in der Orchestra stattfindendes Spiel gewesen ist. 

Vitruv muss sich also irren, wenn er angiebt, dass die tragischen und komi- 
schen Schauspieler auf dem Proskcnion aufgetreten seien. Dürfen wir aber einen 
solchen Irrtum annchmen und wie kann er entstanden sein ? 

Man erklärt es vielfach von vornherein für unmöglich, dass sich Vitruv in 
einem so wichtigen Punkte geirrt haben könne. Warum aber ein römischer Bau- 
meister bei der Erklärung eines griechischen Baues nicht auch einmal einen Irr- 
tum begehen konnte, ist nicht einzusehen. Gewiss hatte Vitruv, als er sein Buch 
schrieb, die Pläne und Beschreibungen griechischer Theater vor sich, denn seine 
Angaben über die Gestalt, die Abmessungen und selbst die Namen der einzel- 
nen Bauteile sind vollkommen richtig ; aber in diesen Schriften brauchte nicht 
ausdrücklich gesagt zu sein, wo die Schauspieler zu stehen pflegten. Wenn unsere 
Darlegungen richtig sind, so konnte ein griechischer Architekt überhaupt nicht 
auf den Gedanken kommen, dass jemals irgend einer das Dach des Proskenion 
für den gewöhnlichen Standplatz der Schauspieler halten könne. Ganz anders 
aber lag die Sache für einen römischen Architekten ; bei ihm konnte ein sol- 
cher Irrtum durch die Thatsache, dass in den römischen Theatern auf einer 
Bühne gespielt wurde, und die Bühne ihm als wesentlicher Teil des Theaters 
erscheinen musste, immerhin hervorgerufen werden. 

In Italien und namentlich im alten Rom war man seit Alters daran gewöhnt, 
die Schauspieler auf einer Bühne auftreten zu sehen, weil die Zuschauer auf ebenem 
Boden zu sitzen oder zu stehen pflegten, und weil kein Chor vorhanden war. Wie 
eine solche Bühne ursprünglich gestaltet war, ist aus den im VI. Abschnitt bespro- 
chenen Vascnbildern mit Darstellungen italischer Possen bekannt, und wie sic 
später aussah, kann man in jedem römischen Theater sehen. Vitruv, der viel- 
leicht nie einer skenischen Aufführung in einem griechischen Theater beigewohnt 
hatte, fand in den Plänen der griechischen Theater vor der Skene, also ungefähr 
an der Stelle, wo im römischen Theater der hintere Teil der Bühne lag, einen 
Vorbau, der zwar höher und schmaler war als das römische Logeion, aber im- 
merhin die äussere Gestalt einer Bühne hatte. Vielleicht fand er sogar (vgl. 
oben S. 303) für den Vorbau den Namen Xoyatsv, da er ihn ausdrücklich als die 
griechische Bezeichnung für das Pulpitum nennt. Wenn er nun annahm, dass 
auf diesem Vorbau, ebenso wie auf der römischen Bühne die Schauspieler auf- 
getreten seien, so lässt sich das wenigstens entschuldigen. Ausserdem pflegten 
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in manchen Tragödien und Komödien in der That einige Schauspieler dort oben 
aufzutreten, entweder um als Deus ex machina die Entscheidung zu bringen, 
oder weil das Drama ein Spielen auf dem Dache verlangte. Aber davon spricht 
Vitruv offenbar nicht, vielmehr hält er das Pulpitum für den gewöhnlichen Stand- 
platz aller Schauspieler. 

Ob es in Italien wirklich einmal vorgekommen ist, dass in einem nach grie- 
chischer Weise gebauten Theater die Schauspieler in verkehrter Weise oben auf 
dem Proskenion anstatt vor ihm aufgetreten sind, wissen wir nicht, halten es 
aber für sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls dünkt es uns eine billigere Annahme, 
dass Vitruv sich geirrt habe, als dass die Römer in der Verwendung des Pro- 
skenion einen solchen Missgriff begangen haben sollen. Den Irrtum des römi- 
schen Baumeisters werden wir dann der Verwechselung der beiden Podien und 
vielleicht dem doppelten Vorkommen des Namens Logeion (für das Thcologeion 
des griechischen und für die Bühne des römischen Theaters) zuschreiben. 

Auch auf eine andere Möglichkeit der Erklärung des Irrtums muss noch hin- 
gewiesen werden : Vitruv kann den Ausdruck seiner griechischen Quelle er: oxtjvij; 
falsch verstanden haben. Die diesem Ausdruck entsprechende lateinische Wen- 
dung findet sich gerade an der in Betracht kommenden Stelle (s. S. 159, § 3) 
zweimal, nämlich bei der Besprechung des römischen wie auch des griechischen 
Theaters. Vitruv versteht unter « in scaena > beim römischen Theater « auf der 
Bühne», d. h. in dem Raume, der inmitten der Dekorationswände liegt (vgl. 
S. 289). Ebenso hat er offenbar auch im griechischen Theater den Ausdruck ver- 
standen und auf die vor der Skenemvand befindliche schmale Bühne, die Decke 
des Proskenion, bezogen. Aber in seiner griechischen Quelle war der Ausdruck 
itcl axr,vf|; in anderem Sinne gebraucht. Wenn dort gesagt war, dass die tra- 
gischen und komischen Schauspieler tat axr,vf|$ standen, und er übersetzte das 
mit «in scacna», so musste er glauben, dass sie «auf der Bühne» spielten, während 
der griechische Ausdruck in Wirklichkeit sagte, dass sie «vor» oder «bei dem 
Spiclhausc > aufzutreten pflegten. 

Es lassen sich noch andere Möglichkeiten ausdenken, wie die irrtümliche 
Angabe in den Text des Vitruv gekommen ist. Wir begnügen uns damit, auf 
diejenigen Lösungen hingewiesen zu haben, die uns bei der Arbeitsweise des 
gelehrten Architekten am nächsten zu liegen scheinen. Wie man aber auch über 
die Vitruvstelle denken mag, an den Thatsaehcn, dass das Proskenion des helle- 
nistischen Theaters nicht aus einer älteren Bühne hervorgewachsen ist, dass es 
ferner nicht die Bestimmung gehabt hat, als dramatische Bühne zu dienen, und 
dass cs endlich auch nicht als Vorläufer der römischen Bühne betrachtet werden 
kann, ändert das nichts. Dass wir diese drei Sätze als erwiesene Thatsachen 
anschen dürfen, wird uns die genauere Betrachtung der Entwickclungsgcschichtc 
des Theaters im nächsten Abschnitte lehren. 


(W. D.) 


VIII. ABSCHNITT. 


DIE ENTWICKELUNGSGESCHICHTE 
DES GRIECHISCHEN THEATERS. 

Nachdem wir in den früheren Abschnitten die verschiedenen Entwicke- 
lungsstufen des athenischen Theaters kennen gelernt und auch eine grössere An- 
zahl anderer Theater, welche einige seiner Bauepochen in wünschenswerter Weise 
aufklären, kurz besprochen haben, nachdem ferner die literarischen und sonsti- 
gen Zeugnisse Uber das griechische Theater eingehend behandelt sind, dürfen 
wir zum Schluss den Versuch unternehmen, ein allgemeines Bild der Entwicke- 
lungsgeschichte des griechischen Theaters zu entwerfen. Wir wollen dabei fünf 
verschiedene Perioden unterscheiden, die den wichtigsten Entwickelungsstufen des 
Theaters entsprechen. 

i. Die älteste Periode. 

Schon in sehr früher Zeit, soweit überhaupt unsere historischen Nachrichten 
zurückrcichcn, sind in Griechenland geordnete Chorgesänge und Tänze an den 
Festen der Götter und namentlich an denen des Dionysos aufgeführt worden. 
Solche Dichtungen, von Chören gesungen und meist im Tanzschritt vorgetragen, 
haben die Grundlage gebildet, aus denen das antike Drama hervorgegangen ist. 

Während eine auserlesene und cingcübte Schaar in dem heiligen Bezirk des 
Dionysos oder auf einem geeigneten Platze in seiner Nähe sang und tanzte, 
nahmen die übrigen Mitglieder der Festgemcinde als andächtige Zuhörer und 
Zuschauer Teil. Für diese Feste musste demnach zunächst ein Platz vorhanden 
sein, auf dem eine Anzahl von Personen sich tanzend bewegen und Andere zu- 
schaucn konnten. Ein runder Tanzplatz, eine Orchestra, war mithin für 
die dithyrambisch -dramatischen Spiele der ältesten Zeit das erste Erfordernis. 
Solcher Orchestren fanden wir in Athen schon vor dem V. Jahrhundert zwei : 
die eine lag in dem Bezirke des Dionysos Eleuthereus, die andere an der Agora, 
nicht weit von dem Heiligtum des älteren Dionysos. Jene war vermutlich erst 
im VI. Jahrhundert angelegt, diese stammte dagegen aus viel älterer Zeit und hatte 
wahrscheinlich früher auch an anderen Festen als Platz für Agone gedient. 

In älterer Zeit mag der Tanzplatz selbst auch für die Zuschauer genügenden 
Raum geboten haben, denn ursprünglich war es wohl die Festgemeinde selbst, 
welche die Tänze und Gesänge aufiiihrte. Als aber die Zahl der Zuschauer wuchs, 
als das Fest glänzender und angesehener und die Chöre kunstvoller wurden, trat 
an die Veranstalter der Feste die Notwendigkeit heran, einen besonderen Zu- 
schauerraum um den Tanzplatz herum herzustcllcn. Ein die Orchestra umgeben- 
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fies Theatron war also das zweite Erfordernis ftir die dionysischen Auffah- 
rungen. Wann der erste derartige Bau in Athen oder anderswo errichtet wurde, 
ist uns nicht bekannt ; auch können wir seine Gestalt und Einrichtung nicht im 
Einzelnen angeben. Nur einige allgemeine Grundzüge lassen sich bestimmen. 

Da wir wissen, dass die athenischen Orchestren auf Terrassen am Areopag 
und an der Akropolis lagen, müssen wir annchmcn, dass schon der älteste Zu- 
schauerraum die Orchestra nicht auf allen Seiten umgab, sondern nur auf den 
zum Berge gerichteten Seiten angelegt war. Die Abhänge des Areopag und der 
Akropolis boten schon von Natur vielen Personen gute Plätze, von denen die 
Orchestren bequem zu übersehen waren. Wahrscheinlich ist sogar die Stelle fiir 
den im VI. Jahrhundert gegründeten Bezirk des Eleuthereus mit Rücksicht auf 
die Anlage eines guten Zuschauerraumes gewählt worden. Während ursprünglich 
wohl nur für die Priester und Behörden eine Reihe von Sitzen um den Tanz- 
platz herum hergerichtet worden war, hat sich in Folge der längeren Dauer der 
Aufführungen auch für die übrigen Zuschauer das Bedürfnis nach Sitzen heraus- 
gestcllt. Alle diese Sitze konnten naturgemäss nicht anders als im Bogen um 
die runde Orchestra angeordnet werden. Nach der Seite fies Bergabhanges licss 
sich das ohne Schwierigkeiten ausführen, nach der entgegengesetzten Seite war 
es aber nur unter Herstellung hoher Gerüste möglich. Zwischen diesen beiden 
Seiten genügten niedrige Gerüste oder geringe Erdanschüttungen, um Sitzbänke 
aus Holz aufzuschlagen. So kam es, dass man schon vor Errichtung der Skene 
nur an drei Seiten der Orchestra einen Zuschauerraum anlegte, die vierte Seite 
aber frei Hess. 

Zugänge zum Festplatzc waren seit ältester Zeit zwei vorhanden, nämlich 
Rampen, die von beiden Seiten auf die terrassenförmige Orchestra hinaufführten. 
Sie lagen nach Herstellung des Zuschauerraumes zwischen diesem und dem freien 
Teile der Orchestra. 

In der Mitte des Tanzplatz.es befand sich in der Regel ein Altar des Dio- 
nysos, denn die Aufführungen waren ein Teil des Gottesdienstes. An diesem 
Altar wurde vor dem Beginn der Agone geopfert. Auf seinen Stufen haben wir 
uns seit ältester Zeit den Flötenspieler zu denken, welcher die Reigentänze mit 
seiner Musik begleitete. 

Dieser Zustand blieb unverändert, als im VI. Jahrhundert durch Einführung 
der Wechselredcn zwischen dem Chor und dem ersten Schauspieler aus den 
Reigentänzen und Chören sich die ersten Anfänge einer dramatischen Handlung 
entwickelten. Der Schauspieler trat in diesem Falle gewiss in die Mitte des 
Kreises und stellte sich, um von dem Chor geschieden zu sein und doch bequem 
mit ihm reden zu können, auf eine der Stufen oder auf den Tritt des Altars 
(vgl. S. 178). 

Welche Gestalt dieser Altar hatte, suchten wir S. 34 ff. zu bestimmen. Ge- 
wöhnlich bestand er aus zwei Teilen, dem eigentlichen Altar oder Opfertisch, 
und dem niedrigen Standplatz des Priesters, auf dem auch das Opfertier ge- 
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schlachtet wurde. Der untere Platz hicss bei grossen Altären Prothysis, bei anderen 
wahrscheinlich Thymole oder Bema. Zuweilen war das Bema auch von dem 
Altäre getrennt. Wie nun der Priester beim Opfern auf dem Tritt des Altars 
stand, und wie der Redner in der Volksversammlung auf der obersten der drei 
Stufen des I'elsaltars mitten in dem grossen Thcatron der Pnyx auftrat, so hat 
auch der Vorsänger und der erste Schauspieler auf den Stufen des Altars oder 
auf dem besonderen Tritt inmitten des Chors und der Festvcrsammlung gestanden. 
Ein niedriges Bema und nicht etwa ein hohes Podium war cs also, auf dem der 
erste Schauspieler stand. Der geringe Höhenunterschied zwischen dem Boden 
der Orchestra und diesem Tritt reichte vollkommen aus, um den Sprecher heraus- 
zuheben aus dem Kreise der Chorcutcn und ihn allen Zuschauern besonders 
sichtbar zu machen. Den Unterschied zu vergrössern, wäre nicht nur überflüssig, 
sondern geradezu zweckwidrig gewesen. 

Der Altar der Orchestra hatte nicht bei allen Aufführungen und Spielen 
dieselbe Bedeutung. Während er ursprünglich der örtliche und geistige Mittel- 
punkt der Festfeicr war, verlor er diese grosse Bedeutung im Laufe der Zeiten. 
Schon bei den dramatischen Chören des VI. Jahrhunderts, die zum Teil den 
Charakter von Cultgesängcn verloren hatten, war er als Mittelpunkt der Auffüh- 
rung nicht mehr unbedingt notwendig. Aber daraus folgt noch nicht, dass er 
bei diesen Aufführungen entfernt oder nicht aufgcstellt wurde. Vielmehr lässt 
er sich auch in den folgenden Jahrhunderten noch naehweisen und selbst in den 
römischen Theatern scheint er nicht gefehlt zu haben. 

Am Schlüsse der ersten Entwickelungsperiode, nämlich am Ende des VI. Jahr- 
hunderts, bietet uns hiernach das Theater folgendes allgemeine Bild : In der 
Mitte eines kreisrunden am Bergabhangc gelegenen Tanzplatzes steht ein Altar 
des Gottes. Zwei rampenartige Wege führen zu dem Platze hinauf. Um ihn 
herum sind, soweit es das Terrain gestattet, Sitze aus Holz für die Vorsitzenden 
Priester und Beamten aufgestellt. Hinter ihnen befinden sich die anderen Zu- 
schauer, teils sitzend, teils stehend. Inmitten der Festgemeinde auf dem runden 
Tanzplatz führt der Chor seine Tänze und Gesänge auf, begleitet von der Musik 
des Flötenspielers, der an dem in der Mitte der Orchestra befindlichen Altäre 
Aufstellung genommen hat. Auf dem Tritt desselben Altars steht vielfach auch der 
Sprecher oder Schauspieler, der die Pausen des Tanzes mit seinen Reden ausfüllt. 

Wer jemals in der Gegenwart in einem griechischen Dorfe den festlichen 
Tänzen der Bauern zugeschaut hat, der hat ein Bild gesehen, das nicht sehr 
verschieden sein wird von dem Treiben im ältesten griechischen Theater. Auch 
jetzt finden diese nationalen Tänze namentlich an den religiösen Festen statt. 
Die besten Tänzer und Tänzerinnen des Dorfes werden nicht müde, ihre Rei- 
gentänze unter Gesang und einfacher Musikbegleitung auszuführen. Zwar erhebt 
sich kein Altar mehr auf dem Tanzplatze, aber die Musikanten stehen noch jetzt 
in seiner Mitte und bilden ein Centrum, um das sich die Tanzenden im Kreise 
bewegen. Die meisten Zuschauer stehen rings herum ; für die bevorzugten unter 
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ihnen werden Stühle herbeigeschafft und in der ersten Reihe aufgestcllt. Ein- 
zelne Zuschauer finden auch auf höher gelegenen Stellen, auf den Terrassen 
der Häuser, auf Felsen und selbst auf Bäumen einen geeigneten Sitzplatz. 

2. Das Theater des V. Jahrhunderts. 

In dem Jahrhundert, in welchem sich das Drama von geringen Anfängen zu 
einer Höhe entwickelte, die man als seine Blütezeit bezeichnen darf, hat auch 
das Theatergebäude naturgemäss eine grosse Entwickelung durchgemacht. Wie 
das Drama damals die Gestalt annahm, welche es durch das ganze Altertum 
im Wesentlichen behalten hat, so hat auch das Theatergebäude gerade in die- 
ser Periode eine Form erhalten, die für alle späteren Zeiten die Grundlage ge- 
blieben ist. 

Je reicher sich die Aufführungen im Laufe des V. Jahrhunderts gestalteten 
und je grösser die Zahl der Zuschauer wurde, um so mehr musste man auf die 
Herstellung eines guten und grossen Zuschauerraumes bedacht sein. An 
Stelle der einfachen Ilolzgcrüste, die man um die Orchestra aufgeschlagcn hatte, 
wurden deshalb aus Stein und P>de regelmässigcrc und bessere Zuschauerräume 
hergcstcllt. Die Sitze selbst blieben noch aus Holz. Soweit unsere Kenntnis der 
Theater reicht, scheint es im V. Jahrhundert in keiner griechischen Stadt ein 
Theater mit steinernen Sitzen gegeben zu haben. 

Die Orchestra selbst blieb in ihrer Gestalt fast unverändert. Sie bildete 
auch im V. Jahrhundert einen vollen Kreis mit einem Altar in der Mitte. Die 
Einführung des zweiten Schauspielers gab keinen Anlass, den Spielplatz von Grund 
aus zu verändern. Denn erstens ist es für das Spiel und auch für die Zuschauer 
ziemlich einerlei, ob ein Schauspieler mit dem Chore spricht, oder ob zwei 
Schauspieler teils unter sich, teils mit dem Chore Wechselreden halten. In bei- 
den Fällen muss sich der Sprechende zuweilen hierhin, zuweilen dorthin wenden, 
weil der Chor, vermutlich in zwei Halbchöre geteilt, zu beiden Seiten der Thy- 
melc stand. Sodann ist es aber ein verhängnisvoller Irrtum, der selbst auf unser 
heutiges Theaterwesen noch ungünstig ciuwirkt, wenn man meint, dass cs schöner 
und besser sei, die sprechenden und handelnden Schauspieler nur von einer Seite 
zu sehen, als sie von allen Seiten beschauen zu können. Das Bühnenspiel, so- 
wohl im Altertum wie in der Gegenwart, gleicht einem Gemälde; man sieht die 
Spielenden in einem Rahmen wie die Personen eines Bildes oder Reliefs. Das 
Spiel in der Orchestra, bei dem die handelnden Personen zwar auch vor einem 
Hintergründe, aber doch auf einem grösseren Platze von drei Seiten gesehen wer- 
den, wird mehr den Eindruck einer wirklichen Handlung hervorrufen und somit 
die Illusion vermehren. Das Orchestraspiel ist vollkommener als das Bühnen- 
spiel. Bei diesem werden zwei mit einander sprechende Schauspieler, um bes- 
ser gehört zu werden, sich während ihrer Reden oft zum Publicum hin wenden, 
anstatt sich gegenseitig anzuschen. Beim Spiel in der Orchestra lag dagegen 
kein Grund vor, von der natürlichen Art des Gespräches abzuweichen. Dass auch 
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das Zusammenspiel zwischen den beiden Schauspielern und dem Chore keine 
Veranlassung bot, die Art des Spiels von Grund aus zu ändern und die Schau- 
spieler von dem Chore getrennt auf eine Bühne zu heben, ist oben S. 1 79 und 
192 dargelegt worden. 

Hat demnach die Einführung des zweiten Schauspielers keine Änderung des 
Spielplatzes hervorgerufen, so ist von einer anderen, wirklich eingreifenden und 
folgenschweren Neuerung zu berichten, welche von Aischylos in der ersten Hälfte 
des V. Jahrhunderts eingeführt wurde. Sie bestand in der Errichtung einer S ke- 
il e, eines Spiclzeltes, welches neben der Orchestra aufgeschlagen wurde, und 
hat, so unscheinbar sie auf den ersten Blick auch sein mag, einen sehr gros- 
sen Einfluss auf die Gestaltung des Spielplatzes und auf die Entwickelung des 
Theaterspiels überhaupt gehabt. 

Auch nach Einführung des zweiten Schauspielers war die Handlung der 
Dramen eine beschränkte geblieben. Die Schauspieler konnten zwar unter sich 
und mit dem Chore sprechen, sie vermochten auch aus der Orchestra abzutre- 
ten und wieder zu erscheinen, aber die Handlung war gebunden und konnte 
sich nicht frei entwickeln. Der Ort der Handlung war gewöhnlich ein heiliger 
Bezirk vor der Stadt. Wenn die abtretenden Personen in die ferne und nicht 
sichtbare Stadt gehen mussten, so entstanden stets längere Pausen, che sic wie- 
der erscheinen konnten, Pausen, die man durch Chorgesänge ausfiillen musste. 
Die wichtige Neuerung, welche Aischylos einführte, bestand nun darin, dass er 
durch einen provisorischen Bau, den er neben der Orchestra errichten liess, 
diese aus dem Platz im heiligen Bezirk in irgend einen anderen Ort verwan- 
delte. Dieser nur für das eine Stück aus Holz und Zeug errichtete Bau hiess 
nach griechischem Sprachgebrauch «Skene», also Zelt oder Haus. 

In den * Schutzflehenden » des Aischylos ist der Ort der Handlung noch 
ein heiliger Bezirk mit einem grossen Altäre und in den < Sieben vor Theben » 
ein freier Platz mit Götterbildern, ohne dass irgend ein künstlicher Hintergrund 
als Abschluss des Spielplatzes vorhanden wäre. In anderen, jüngeren Dramen ist 
dagegen durch Errichtung einer Skene, die z. B. einen Königspalast oder ein 
Zelt darstellt, der alte Tanzplatz des heiligen Bezirks in einen Vorplatz vor 
dem Königspalaste oder vor dem Kriegszelte verwandelt (s. S. 195). 

Diese Neuerung ist gewiss nicht plötzlich und mit einem Schlage erfunden 
und durchgeführt worden, sondern wir werden eine allmähliche Entwickelung 
anzunehmen haben. Zuerst wurde der Altar in der Mitte der Orchestra für das 
Spiel benutzt, dann wurde vielleicht ein grösserer Altarbau oder ein Grabmo- 
nument ausserhalb des Tanzplatzes an seiner vierten freien Seite errichtet ; darauf 
ging man dazu über, diesen Altarbau durch ein wirkliches Zelt zu ersetzen und 
schliesslich wurde sogar ein grosses, mit Säulen geschmücktes Haus als Königs- 
palast neben dem Kreise aufgebaut. 

Das Material, aus dem die Skene hergestellt wurde, bestand in hölzernen 
Pfosten, deren Zwischenräume mit Brettern, Leinwand, Teppichen und Fellen 
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geschlossen wurden. Über die Grösse der ältesten Skcnen und ihre Beschaffen- 
heit itn Einzelnen sind wir nicht unterrichtet. Mit Sicherheit darf man aber aus- 
sprechen, dass die Skene ursprünglich keine einfache Dekorations- oder Schmuck- 
wand war, sondern, wie das Wort axrjvy; uns lehrt, ein wirkliches körperliches Haus. 

Die Räume, in denen sich früher die auftretenden Personen umgekleidet 
hatten, sind vermutlich bald mit dem neuen Spielzcltc verbunden worden. Sie 
hatten vorher nicht unmittelbar neben der Orchestra und auch nicht im Ge- 
sichtsfelde der Zuschauer gelegen, denn es wäre lächerlich gewesen, wenn z. B. 
in den « Schutzflehenden » des Aischylos der König Pelasgos mit Wagen und 
Gefolge aus einem den Zuschauern sichtbaren Zelte herausgekommen wäre und 
dabei behauptet hätte, er käme aus der entfernten Stadt Argos. Nachdem aber 
durch Errichtung der Skene ein Abschluss des Spielplatzes erreicht war, konnten 
die Personen durch einen Seiteneingang die Skene verlassen, ungesehen zur Paro- 
dos gelangen und dann vor den Augen der Zuschauer die Orchestra betreten. 

Vielleicht in Verbindung hiermit erfolgte eine weitere Veränderung, die wir 
vermutungsweise um die Mitte des V. Jahrhunderts ansetzen können. Während 
ursprünglich die Skene nicht nur am Ende des Festes, sondern auch zuweilen 
nach jeder Aufführung fortgenommen oder verändert wurde, ging man bald dazu 
über, den Bau selbst stehen zu lassen und nur seine Vorderwand den aufzuführen- 
den Stücken entsprechend zu verändern oder mit andern Worten, man errichtete 
vor der Skene ein Proskenion (s. S. 202;. Dabei blieb die Skene vorläufig noch 
aus Holz und wurde vermutlich am Ende des Festes abgebrochen. 

Zur Durchführung dieser Veränderung werden vermutlich mehrere Umstände 
gewirkt haben. Zunächst verlangten die Theatermaschinen, welche im V. Jahrhun- 
dert angewandt wurden, ein etwas festeres Haus, als es das ursprüngliche Spiel- 
zeit war. Sodann wird sich bei den Aufführungen sehr bald gezeigt haben, 
dass es für die Akustik des Theaters von sehr grossem Vorteil war, wenn die 
Orchestra auf ihrer ganzen freien Seite von einem Bau völlig abgeschlossen wurde. 
Und ein Gebäude, welches von der einen bis zur anderen Parodos reichte und 
daher etwa den Durchmesser der Orchestra zur Länge hatte, konnte nicht in 
so kurzer Zeit abgebrochen werden, während seine Vorderwand durch eine De- 
koration viel leichter zu verändern war. Zum seitlichen Abschluss dieser beweg- 
lichen Schmuckwand waren feste Seitenbauten sehr erwünscht, da sonst auch die 
beiden Seitenwände der Skene eine Dekoration hätten erhalten müssen. So ent- 
standen die Paraskcnien, zwischen denen das Proskenion angebracht wurde. 

Durch die Erfindung und Einführung der Skene war die Handlung der Dra- 
men mit einem Schlage von den Fesseln befreit, welche ihre freie Entwicke- 
lung bis dahin gehemmt hatten. Der Ort der Handlung brauchte nicht mehr 
der Altarplatz des heiligen Bezirks zu sein, sondern jeder beliebige Ort durfte 
gewählt werden, wenn er nur durch die Skene charakterisirt werden konnte. 
Der abtretende Schauspieler brauchte nicht mehr lange auszublciben, um schein- 
bar in die fern liegende Stadt zu gehen, sondern er trat in das Spielzeit hinein 
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und konnte nach wenigen Augenblicken wieder von dort zurückkehren. Da fer- 
ner der eine Schauspieler aus der Skcne, der andere von aussen durch die 
Parodos in die Orchestra eintrat, war eine Abwechselung möglich und es war 
durch die Verschiedenheit der Zugänge schon angcdcutet, dass der eine aus 
der Stadt oder der Fremde, der andere aber aus dem Palast oder was sonst 
die Skene darstellen mochte, kam. Endlich war jetzt auch die Möglichkeit ge- 
geben, Teile der Handlung, welche sich nicht vor den Augen der Zuschauer 
abspielen sollten, wie z. B. Ermordungen, in das Innere des Zeltes zu verlegen, 
und sie so doch den Zuschauern nahe zu rücken. Diese zahlreichen Vorteile, 
welche die neben der Orchestra errichtete Skene bot, haben ihre schnelle Ein- 
führung in fast allen Dramen und Theatern und ihre dauernde Erhaltung zur 
natürlichen Folge gehabt. 

Über die Gestalt und Ausstattung der Skene im V. Jahrhundert sind 
wir teils durch die alten Dramen, teils durch die aus etwas jüngerer Zeit stam- 
menden Bauwerke unterrichtet. Was sic lehren, ist in den früheren Abschnitten 
dargelegt. Anfangs war die Skene ein einfacher viereckiger Bau von einem ein- 
zigen Stockwerk. Als es die aufzuführenden Dramen verlangten, wurden weitere 
Häuser oder auch ein zweites Stockwerk hinzugefügt. Wie eine aus einem Haupt- 
bau und zwei Nebengebäuden bestehende Skene mit dem davor liegenden run- 
den Tanzplatze etwa aussehen mochte, zeigt Figur 93. Als Umgang zwischen 
Orchestra und Zuschauerraum ist die in dem Theater von Eretria vorhandene 
Form gewählt worden, bei welcher der Platz vor der Skene nicht wie in Epi- 
dauros durch einen Steinkreis zerschnitten wird. In der Mitte der Orchestra ist 
ein viereckiger Altar angenommen. 

Als später die Skene fester gebaut und eine besondere Schmuckwand (Pro- 
skenion) davor aufgestellt wurde, befand sich diese in einem solchen Abstande 
von der Skene, dass die Schauspieler sich bequem zwischen beiden bewegen 
konnten. Dies war notwendig, damit die Thüröfifnungen des Proskenion unab- 
hängig von denen der Skene angelegt werden konnten. Auf dem Dach des 
Proskenion traten nun diejenigen Personen auf, welche früher auf dem Dache 
der einfachen Skene erschienen waren. Über ihm schwebend erschienen nament- 
lich die Götter, welche mit der Flugmaschine oder zu Fuss aus dem oberen 
Stockwerk der Skene herauskamen. 

Da der seitliche Abschluss des Proskenion, wenn dieses z. B. eine Stadt- 
mauer mit einem Thore oder eine Felslandschaft darstcllte, schwer herzustellcn 
war, wurden an beiden Enden der Skene zwei vorspringende Flügclbautcn er- 
richtet, welche feste Stützpunkte für den Abschluss der Proskcnien boten. Für 
das vierte Jahrhundert sind diese Seitenbauten oder Paraskcnien in Athen und 
Eretria gesichert, dürfen mit grosser Wahrscheinlichkeit aber auch schon für die 
zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts angenommen werden, wie die Dramen 
dieser Zeit lehren (vgl. S. 255}. 

Der Anschluss der viereckigen Skene an die runde Orchestra mochte zuerst 
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einige Schwierigkeiten bieten, namentlich wenn die Orchestra, wie z. B. in Athen, 
eine Terrasse mit hoher Stützmauer war. Sie Hessen sich aber leicht heben 
durch die Erweiterung des vor der Skene gelegenen Kreisabschnittes zu einem 
Viereck. Dabei konnte, wie im Theater von Epidauros, der ganze Kreis durch 
eine Steinschwcllc hervorgehoben bleiben, oder der vor der Skene liegende Halb- 
kreis kam in Fortfall, wie z. B. in Athen und Eretria (vgl. Figur 93). 

Der Fussboden im Inneren des Spielzcltes lag in der Höhe des Orchestra- 
bodens. Da aber der feste Erdboden an dieser Stelle, wenigstens in Athen, 
viel tiefer lag als die Orchestra, so musste entweder ein Untergeschoss cinge- 



Figur 93. Dreiteilige Skene mit Vorhalle. 


richtet oder der Boden bis zur Höhe der Orchestra mit Erde aufgehöht wer- 
den. Vor der Erbauung des steinernen Skcnengcbäudcs hat man wahrscheinlich 
die erstcrc, später sicher die zweite Lösung gewählt. Für die Skene in dem 
Prometheus des Aisehylos, die einen grossen Felsblock darstcllte, war dieser 
Höhenunterschied sehr vorteilhaft, weil der ganze Felsblock mitsamt dem Pro- 
metheus in die Tiefe (in das Untergeschoss) stürzen und so den Augen der Zu- 
schauer entzogen werden konnte. 

Solange nur ein Schauspieler vorhanden war, hatte er gewöhnlich auf der 
Thymele in Mitten der Orchestra gestanden. Als nach Einführung des zweiten 


374 


VIII. Abschnitt. 


iJic Entwickelung«; {jeschichte des griechischen Theaters. 


Schauspielers die dargestellte Handlung lebhafter wurde, wird öfter der Fall cin- 
getreten sein, dass einer von ihnen nicht auf den Tritt stieg. Wenn er z. B 
als Rote eine Meldung zu machen hatte, blieb er auf dem Boden der Orchestra 
zwischen der Parodos und dem Altäre stehen, um nach erfolgter Meldung sofort 
wieder abzutreten. Je lebhafter die dargestellte Handlung wurde, um so öfter 
werden die Schauspieler in der Orchestra geblieben und nicht mehr auf die 
Thymele getreten sein. Dies wurde zur Regel, als die Skcnc erfunden war, und 
die Schauspieler nunmehr oft in die Skene hineingingen und wieder aus ihr 
heraustraten. Damals gewöhnten sie sich daran, in der Nähe der Skenenthür 
zu bleiben und vor dem Hause (i-: axYjviJ?) zu spielen. So wurde der Raum 
zwischen der Skene, den beiden Parodoi und der Thymele der gewöhnliche 
Standplatz der Schauspieler und ist cs auch immer geblieben. 

Trotz Einführung eines und mehrerer Schauspieler und trotz Errichtung der 
Skene veränderte der Chor seine Stellung nicht. Für seine Tänze stand ihm noch 
der ganze Orchestrakreis zur Verfügung. Bei den Wechselnden mit den Schau- 
spielern wird er geschlossen oder in zwei und mehrere Gruppen geteilt, an denje- 
nigen Stellen der Orchestra gestanden haben, welche die Handlung des Dramas, 
an der er teilnahm, als die natürlichste erscheinen Hess. Dass er dabei die Schau- 
spieler für die Zuschauer nicht verdeckte, haben wir im VH. Abschnitt gezeigt. 
Hierzu trug wahrscheinlich noch die Gestalt der Skene insofern bei, als diese 
zuweilen eine mit Stufen versehene Vorhalle eines Tempels und Hauses, oder ein 
etwas höher gelegenes Thor darstclltc, sodass der Schauspieler selbst für die in 
der untersten Reihe sitzenden Zuschauer über den Köpfen der Choreuten sichtbar 
war. In der aus dem IV. Jahrhundert stammenden Vorhalle des Thcrsilion in 
Megalopolis fanden wir eine solche ursprünglich zweistufige, später fünfstufige 
steinerne Skene, auf deren Stufen die Schauspieler zuweilen stehen konnten. 

Ausdrücklich mag schliesslich betont werden, dass für die Epoche des V. Jahr- 
hunderts auch nicht der geringste Anhaltspunkt zur Ergänzung einer ständigen 
erhöhten Bühne vor der Skene vorhanden ist. 

Das Bild, welches uns das griechische Theater am Schlüsse seiner zweiten 
Entwickclungsperiode (Ende des V. und Anfang des IV. Jahrhunderts) bietet, lässt 
sich hiernach in folgender Weise skizziren: 

Eine kreisrunde Orchestra, ein einfacher, mit einem Erdfussbodcn versehener 
Tanzplatz, bildet die Mitte des Theaters. In ihrem Centrum steht gewöhnlich der 
Altar. Mehr als die Hälfte der Orchestra ist von einem grossen Zuschauerraum 
umgeben, der zwar hölzerne Sitze hat, aber durch Erdanschüttungen und grosse 
Stützmauern hergestellt ist. An der freien Seite der Orchestra liegt die Skene, 
ein aus Holz aufgeführtes Gebäude, welches den Ort der Handlung bezeichnet 
und als Hintergrund für das Spiel dient. Zuweilen hat es eine, zuweilen auch 
mehrere Thüren. Ist cs ein festes Gebäude, so hat cs vielfach rechts und links 
Vorsprünge ^Paraskenicn), zwischen denen eine bewegliche Schmuckwand (Pro- 
skenion) aufgeschlagcn wird. Zwischen dem Zuschauerraum und der Skcnc be- 
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finden sich zwei seitliche Zugänge zur Orchestra, die Parodoi, durch welche die 
Zuschauer das Theater betreten. Durch dieselben Zugänge pflegen auch der Chor 
und diejenigen Schauspieler, welche aus der Stadt oder aus der Ferne kommen, 
die Orchestra zu betreten. Während des Spieles bleibt der Chor in der Orche- 
stra. Die Schauspieler halten sich fast ausschliesslich in derjenigen Hälfte der 
Orchestra auf, welche als Rechteck unmittelbar vor der Skene liegt. Auf irgend 
ein Gerüst steigen sie nicht, sondern befinden sich, wenn sie nicht den Tritt des 
Altares oder etwaige Stufen der Skene betreten, zusammen mit den Choreuten auf 
dem Boden der Orchestra. Nur wenn die Handlung des Dramas es verlangt, er- 
scheint in Ausnahmcfällcn ein Schauspieler oder auch mehrere auf dem Dache der 
Skene oder des Proskenion, entweder als Person, die sich auf dein Dache ihres 
Hauses befindet, oder als Gott auf dem Theologeion. Während in der ältesten 
Zeit Orchestra, Altar und Zuschauerraum die wichtigsten Teile des Theaters waren, 
dürfen wir in der zweiten Periode Orchestra, Skene und Zuschauerraum als 
solche bezeichnen. 

3. Das Theater des IV. Jahrhunderts. 

Auf der dritten Stufe seiner Entwickelung wird das griechische Theater aus 
einem einfachen Bau mit hölzernen Sitzen und hölzerner Skene zu einem gross- 
artigen Gebäude mit steinernen Sitzen und einem stattlichen Spielhause. Seine 
allgemeine Einrichtung und die Art, wie in ihm gespielt wurde, änderte sich nur 
in unwesentlichen Punkten. 

Der Zuschauer raum. Die im fünften Jahrhundert auftretenden Bestrebun- 
gen, den Zuschauerraum fester zu gestalten und die Zahl der Sitze zu vermehren, 
wurden im IV. Jahrhundert weiter geführt und endeten in der Erbauung gross- 
artiger Theaterräume mit Sitzreihen, deren Ruinen in vielen griechischen Städten 
erhalten sind und noch heute unsere Bewunderung hervorrufen. Mächtige Stütz- 
mauern mussten errichtet werden, um die hohen Erdmassen zusammen zu halten 
und Sitzreihen zu tragen, welche vielen Tausenden von Zuschauern Plätze bieten 
sollten. In welcher Stadt zuerst ein solcher, ganz aus Stein bestehender Zu- 
schauerraum erbaut wurde, ist unbekannt. In Athen wurde er im IV. Jahrhundert 
errichtet und unter Lykurg vollendet. Andere Städte mögen darin Athen zuvor- 
gekommen sein ; doch ist bis jetzt noch kein älteres Steintheater mit Sicherheit 
nachgewiesen. Der grösste Sitzraum wurde in Mcgalopolis erbaut ; er konnte 
20000 Zuschauer aufnehmen. 

Die Grundrisse der Zuschauerräume sind sehr verschieden, nähern sich aber 
alle der Gestalt eines halben Ringes. Eine gute Zusammenstellung der verschie- 
denen Sitzräume findet sich bei Wieseler (Theatergebäude, Tafel I, II und A) und 
Strack (Theatergebäude, Tafel IV — VIII). Mit Hülfe der neu ausgegrabenen Thea- 
ter Hessen sich diese Sammlungen etwas vervollständigen, ohne dass jedoch 
etwas Wesentliches dabei herauskäme. 

Die Orchestra. Der Teil des Theaters, der sich im Laufe der griechischen 
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und hellenistischen Periode am wenigsten verändert hat, ist die Orchestra. Sie 
blieb bis zur Zeit der Römer, was sie schon im VI. Jahrhundert gewesen war : 
ein kreisrunder Tanzplatz mit einem einfachen Fussboden aus Erde. Zugleich mit 
der Errichtung der steinernen Zuschauerräume wurde die Orchestra in allen Thea- 
tern mit einem steinernen Wassercanal umgeben, der zuweilen bis zu einem Meter 
tief und dann mit einzelnen Brückensteinen überdeckt war (z. B. in Athen und 
Piräus), zuweilen aber nur eine Tiefe von wenigen Centimetern hatte und dann 
zugleich als Umgang für die Zuschauer diente (z. B. in Epidauros und Eretria). 

Dass in der Mitte der Orchestra auch in dieser Epoche noch ein Altar stand, 
dürfen wir vermuten, weil im Theater von Epidauros ein rundes Fundament und 
im athenischen Theater sogar noch aus römischer Zeit die Standspur eines runden 
Altars erhalten ist. Wenn in anderen Theatern keine Altarrcste gefunden sind, 
so mag dies entweder dadurch erklärt werden, dass der Altar aus Holz bestand, 
oder dadurch, dass der ursprünglich vorhandene Altar später vielfach als über- 
flüssig entfernt wurde. Auch die grosse Zerstörung, welche viele Theater erlitten 
haben, kann möglicher Weise die Schuld daran tragen. 

Das Skenengebäude. Waren wir bei der Besprechung der Skene des V. 
Jahrhunderts in Ermangelung erhaltener Skenengebäude auf die literarische Überlie- 
ferung und auf Rückschlüsse aus den Gebäuden der jüngeren Perioden angewie- 
sen, so befinden wir uns für das IV. Jahrhundert in der glücklichen Lage, unse- 
rer Untersuchung mehrere erhaltene Skenengebäude zu Grunde legen zu können. 
Es sind in erster Linie die steinernen Skenen der Theater von Athen, Epidau- 
ros, Megalopolis und Eretria, die hier in Betracht kommen, weil sic zum gros- 
sen Teile im IV. Jahrhundert entstanden sind. Allerdings bestanden die Skenen 
dieser Zeit nicht ganz aus Stein, denn nur derjenige Teil, welcher schon früher 
als festerer Bau aufgeführt worden war, wurde in Stein erbaut. Die vor der 
Skene und zwischen den Paraskcnien befindliche Schmuckwand musste auch im 
IV. Jahrhundert noch aus Holz und Zeug liergcstellt werden, weil sie in den 
einzelnen Dramen verschiedene Gebäude darstellen sollte. Wie früher, so war 
auch im IV. Jahrhundert bald ein Königspalast, bald ein W'ohnhaus, bald ein 
Tempel, bald eine Grotte, bald irgend eine andere Anlage als Hintergrund für 
das Spiel erforderlich. Diese verschiedenen Dekorationen mussten durch beweg- 
liche Proskenien von ganz verschiedener Form gebildet werden. 

In welchem Theater und zu welcher Zeit die erste steinerne Skene errich- 
tet wurde, ist nicht bekannt. Vielleicht war das von Lykurg erbaute Spielhaus 
das älteste seiner Art. Es ist aber auch möglich, dass ausserhalb Athens, z. B. 
in Eretria, schon früher eine Skene aus Stein bestand, aber leider ist unsere 
Kenntnis der Baugcschichtc der ausserhalb Athens vorhandenen Theater noch 
zu gering, um darüber mit Sicherheit entscheiden zu können. 

Der Grundriss der steinernen Skenen hat sich naturgemäss nach demjenigen 
der älteren hölzernen Bauten gerichtet. Diese hatten sich an verschiedenen Orten 
unabhängig von einander entwickelt und zeigten nicht überall dieselbe Grundform. 
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In Folge dessen erhielten auch die steinernen Skenen abweichende Grundrisse. 
Bei dem einen Theater besteht sie aus einem grossen Saal (z. B. in Athen und 
Epidauros), bei einem anderen aus mehreren neben einander liegenden Zimmern 
(z. B. in Magnesia!; bei dem einen ist sie von vorspringenden Paraskenien ein- 
geschlossen (z. B. im älteren Bau von Erctria), bei einem anderen fehlen die- 
selben (z. B. in Assos). Die Höhe der steinernen Skenen wird, wenn wir nach 
der athenischen urteilen dürfen, nur ein Stockwerk betragen haben. War ein obe- 
res Stockwerk oder sogar ein drittes in einem Drama notwendig, so musste es aus 
Holz ausgeführt werden. Die Herstellung dieses oberen Teiles aus Stein scheint 
erst zugleich mit der Errichtung eines steinernen Proskenion erfolgt zu sein. 

Die beweglichen Proskcnien, mochten sie nun aus Holzpfosten mit Pinakcs 
oder aus grossen, nur gemalten Schmuckwänden bestehen, konnten erst dann 
durch eine feste Steinwand ersetzt werden, als die dargestellten Stücke sich 
meist vor einem oder mehreren Wohnhäusern abspieltcn, als eine Veränderung 
des Hintergrundes nur seltener notwendig war. Dieser Zeitpunkt trat erst ein, 
als man aufhörtc, die älteren Dramen aufzuführen, also am Ende tlcr hellenisti- 
schen oder in frührömischer Zeit. 

Die festen Proskcnien, wie wir sie in vielen griechischen Theaterruinen und 
auch in dem griechischen Theater Vitruvs finden, können uns in ihrer allgemei- 
nen Form als Anhalt dienen, um die beweglichen Schmuckwände des IV. Jahr- 
hunderts zu ergänzen, im Einzelnen jedoch nur, soweit ein Wohnhaus oder Palast 
dargestellt war. Alle anderen Dekorationen dieser älteren Zeit, z. B. ein Tem- 
pel oder ein Burgthor, werden zwar an derselben Stelle, aber in anderen Abmes- 
sungen und mit veränderten Kunstformen ausgeführt worden sein. 

Das Theater wurde damals an mehreren Orten — für Athen sind wir darü- 
ber genauer unterrichtet — auch in nicht dekorirtem Zustande, also ohne Pro- 
skenion benutzt, und zwar in erster Linie zur Volksversammlung. Das steinerne 
Skcncngcbäude durfte daher eines dauernden architektonischen Schmuckes nicht 
ganz entbehren. Dass ein solcher in der That in Athen vorhanden war. dass 
Skene und Paraskenien mit Säulen ausgestattet waren, ist im ersten Abschnitte 
beschrieben. Paraskenien mit je einer sechssäuligen Vorderwand traten beider- 
seits bis nahe an den Zuschauerraum heran und zwischen ihnen lag die wahr- 
scheinlich mit gleichen Säulen versehene Vorderwand des Skenc. Letztere lag 
so weit von der Peripherie des Orchestrakreises entfernt, dass zwischen beiden 
nicht nur eine vorhangartige Dccorationswand, sondern grössere Proskcnien in 
Gestalt von Vorhallen oder Bauwerken aufgcschlagen werden konnten. 

Die Vorderwand der Skenc hatte wahrscheinlich meist drei T h ü r e n , da- 
mit ein dreiteiliges Proskenion vor ihr aufgeführt werden konnte. Für Athen ist 
dies aus den Ruinen selbst nicht zu erschlossen. Da aber in anderen Theatern 
(z. B. in Eretria und Magnesia} der zwischen den Paraskenien liegende Teil der 
Skenc aus drei Räumen besteht, und demnach sicher drei Thtiren besass, und 
da ferner die spätere literarische Überlieferung stets von drei Thürcn redet, 
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dürfen wir die Dreizahl der Thüren als die vorherrschende Einrichtung des 
IY r . Jahrhunderts betrachten. Ganz unabhängig davon war die Zahl der Thüren 
in dem davor befindlichen beweglichen Proskenion. Wenn eine Burg- oder Stadt- 
mauer mit ihrem Thorc dargestellt war, gab es vermutlich nur eine Thüröffnung; 
wenn eine Tempelvorhalle aufgebaut war, wird auch nur eine Thür sichtbar gewesen 
sein; bei anderen Dekorationen waren dagegen zwei, drei oder auch wohl noch 
mehr Thüren vorhanden. Dass im scheinbaren Gegensatz hierzu die späteren 
festen Proskenien meist nur eine Thür haben, hat wohl einen doppelten Grund; 
zunächst sollte vielfach nur ein einziges Wohnhaus dargcstcllt sein, bei dem eine 
einzige Thür ausreichte, sodann lag aber stets die Möglichkeit vor, durch Weg- 
lassung einiger zwischen den Säulen befindlicher Pinakcs beliebig viele Thüren 
hcrzustellen. 

In dem festen Skenengebäude in Athen waren die Zwischenräume der Säu- 
len an der Vorderwand der Skene wahrscheinlich mit festen Wänden geschlos- 
sen, während sie an den Paraskenien in anderer Weise ausgefüllt oder vielleicht 
zum Teil wenigstens offen gelassen waren. In den Paraskenien haben wir uns 
vermutlich die Periakten zu denken, über deren Gestalt nur Vermutungen aus- 
gesprochen werden können. Denn die Ruinen des IY r . Jahrhunderts liefern kei- 
nerlei Spuren dieser Maschinen; erst in dem wohl aus jüngerer Zeit stammenden 
festen Proskenion von Epidauros sind Anzeichen vorhanden, die vielleicht auf 
die Existenz von Periakten hinweisen (s. S. 126). 

Die Höhe der Skene in Athen betrug fast 4" 1 (mindestens 3,70 m ), entsprach 
also der Höhe eines gewöhnlichen privaten oder auch öffentlichen Gebäudes. 
Manche öffentliche Bauten und die meisten Tempel waren allerdings höher. 
Dass aber in älterer Zeit auch Bauwerke dieser Art vielfach das Mass von 4" 1 
nicht überstiegen, haben uns die neueren Ausgrabungen zur Genüge gelehrt. 
Auf diese Thatsachc werden wir weiter unten bei Besprechung des festen Pro- 
skenion zurückkommen. Hier ist nur hervorzuheben, dass das untere Stockwerk 
der athenischen Skene etwas höher ist als die jüngeren festen Proskenien der 
anderen Theater. 

Das obere Stockwerk der Skene bestand in Athen im IV. Jahrhundert aus 
Holz (vgl. S. 6t). Ob cs in anderen Theatern aus Stein errichtet war, ist unbe- 
kannt. Auch über seine Gestalt sind wir nicht unterrichtet. Vermutlich hatte 
es in den einzelnen Dramen verschiedene Grösse und Gestalt, in einigen mochte 
es auch ganz fehlen. Jedenfalls war in diesem Episcaeniutn, wie es Vitruv VII, 
5, 5 nennt, die Maschine angebracht, durch welche schwebende Personen gezeigt 
wurden. Für die Aufführungen, bei denen das untere Stockwerk eine Dekora- 
tion erhalten hatte, musste natürlich auch das obere entsprechend dekorirt wer- 
den. So war ausser dem unteren Proskenion auch eine obere Schmuckwand 
notwendig, wie sie durch Inschriften (vergl. oben S. 148, Bull. hell. 1894, 164) für 
das Theater in Delos erwiesen ist. 

Ein näheres Eingehen auf die Art und Weise, wie im Theater des IV. Jahr- 
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hunderts gespielt wurde, dürfen wir bis zur Besprechung des Theaters der näch- 
sten Periode verschieben, weil bei dein geringen Unterschiede der beiden Theater 
die Art des Spieles unmöglich verschieden gewesen sein kann. Ausserdem ist 
die Spielweise des IV. Jahrhunderts schon oben S. 272 im Anschlüsse an die 
Besprechung der Dramen erörtert worden. Nur das Eine dürfen wir hier zu be- 
tonen nicht unterlassen, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen dem 
Theater des IV. und demjenigen des V. Jahrhunderts. Der einzige Unterschied 
zwischen beulen zeigt sich darin, dass die Skcnc bei dem jüngeren Theater aus 
Stein, bei dem älteren aus Holz bestand. An eine Umwälzung oder auch nur 
eine Veränderung des Spielplatzes und der Spielart zwischen dem V. und IV. Jahr- 
hundert ist daher nicht zu denken, um so weniger, als auch das Drama von der 
Zeit des Euripidcs bis zu der des Lykurg keine wesentliche Änderung erfahren hat. 

Da wir sahen, dass im Theater des V. Jahrhunderts die Schauspieler zugleich 
mit dem Chore in der Orchestra auftraten und die Skcnc mit ihrem Proskcnion 
den Hintergrund ihres Spieles bildete, sind wir verpflichtet, dieselbe Art des 
Spiels auch für das IV. Jahrhundert anzunehmen. In dem lykurgischcn Theater 
traten demnach Chor und Schauspieler in der einen vollen Kreis bildenden Orche- 
stra auf. Der Hintergrund ihres Spieles war aus Holz zwischen den weit vorsprin- 
genden, säulcngcschmücktcn Paraskenien erbaut und verdeckte die feste Vorder- 
wand der Skene. Als Zugänge zu dem Spielplätze dienten wie in dem älteren 
Theater die beiden Parodoi, welche zwischen dem Zuschaucrraumc und den Para- 
skenien in der Höhe der Orchestra lagen. 

4. Das hellenistische Theater. 

Das Theater des IV. Jahrhunderts mit seiner kreisrunden Orchestra, seinem 
steinernen Skcncngebäudc und seinem beweglichen Proskcnion hat in allen Städ- 
ten der griechischen Welt eine lange Zeit hindurch bestanden, ohne wesentliche 
Änderungen zu erfahren. Je mehr aber das Drama in dieser Zeit zum Familien- 
drama wurde, das sich gewöhnlich vor dem Wohnhause abspielte, um so ge- 
ringer brauchten die Veränderungen zu sein, die für die verschiedenen Stücke 
an dem Proskcnion vorzunehmen waren. Dieselbe Dekoration, welche ein ge- 
wöhnliches Haus darstellte, konnte für viele Stücke unverändert bleiben. Dadurch 
wurde der Gedanke nahe gelegt, das Proskcnion aus besserem Material als festen 
Bau zu errichten. 

Wann und in welchem Theater das erste Proskcnion aus Stein errichtet wurde, 
ist noch unbekannt. Man hat vermutet, dass das Theater in Epidauros das äl- 
teste derartige Proskcnion besitze, das noch aus dem IV. Jahrhundert stamme. 
Aber einerseits ist nicht sicher, ob das Theater des Polyklct überhaupt schon vor 
300 vor Chr. erbaut ist, und andrerseits darf es als wahrscheinlich bezeichnet 
werden, dass das steinerne Proskcnion einem noch jüngeren Umbau des Theaters 
angehört (s. S. 132 . Trotzdem ist es nicht unmöglich, dass in Epidauros im III. 
oder II. Jahrhundert zum ersten Male eine steinerne Schmuckwand vor der Skcnc 
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errichtet worden ist. Alle anderen Proskenien aus Stein, deren Erbauungszcit eini- 
germassen bekannt ist, gehören dem II. und I. Jahrhundert an. 

Die Gestalt der steinernen Proskenien ist bei der Beschreibung des atheni- 
schen und einiger anderer Theater in allen ihren Einzelheiten geschildert worden. 
Die vor der Skene errichtete Wand bestand aus steinernen Säulen oder Halb- 
säulcn, deren Zwischenräume mit Pinakes hölzernen Tafelgemälden) geschlossen 
werden konnten. Gewöhnlich findet sich nur eine Thiir in der Mitte der Wand, 
doch weisen einige Spuren (besonders in Delos) darauf hin, dass daneben, wenn 
die Handlung des Dramas es erforderte, noch zwei weitere Thüren durch Ent- 
fernung zweier Pinakes hergestellt werden konnten (s. u.). Der Abstand der Säu- 
Icnwand von der Vordermauer der Skene ist so gross, dass zwischen beiden 
reichlich Platz zum Hinausnehmen der Pinakes vorhanden war und sich auch die 
Schauspieler dort frei bewegen konnten. 

Die Paraskenien, welche früher zum seitlichen Abschluss der hölzernen 
Proskenien gedient hatten, und zu diesem Zwecke fast unentbehrlich waren, durften 
in Fortfall kommen, als die Proskenien aus einer steinernen Säulenhalle bestanden. 
Wenn dies trotzdem nicht überall der Fall war, wenn die Paraskenien in manchen 
Theatern ( z. B. in Athen, Piräus und Epidauros) auch später noch vorhanden 
waren, so wird das geschehen sein, weil man sich an die seitlich vorspringenden 
F'lügclbautcn so sehr gewöhnt hatte, dass ihr Fehlen sich als ein fühlbarer Mangel 
geltend gemacht haben würde. Sie mochten ausserdem in mehreren Theatern zur 
Aufnahme von Periakten gedient haben, wie oben S. 126 dargclegt wurde, und 
konnten zu demselben Zweck beim steinernen Proskenion beibehalten werden. 
Schliesslich waren sie auch in alter Weise als Abschluss von beweglichen Schmuck- 
wänden zu benutzen, wenn ausnahmsweise noch einmal ein anderer Hintergrund 
vor der Säulenhalle hergestellt werden sollte. 

Weshalb hatte man eine Säulenhalle als Schmuckwand gewählt und was 
sollte sic darstellen? 

Wir nahmen vorher als selbstverständlich an, dass das steinerne Proskenion 
ein Wohnhaus darstellen solle, ohne uns die F'rage vorzulegen, ob das Wohnhaus 
jener Zeit auch wirklich die Gestalt einer solchen Säulenhalle hatte (vgl. S. 273). 
Im Inneren der hellenistischen Häuser gab es allerdings stets Höfe, die mit Säu- 
lenhallen umgeben waren, die sog. Peristyle, und auch im Äusseren waren bis- 
weilen Vorhallen mit Säulen vorhanden. Aber sicherlich waren die meisten Häu- 
ser aussen nicht mit Säulen ausgestattet. Wenn trotzdem die Schmuckwand des 
Theaters immer mit Säulen oder Halbsäulcn versehen ist, so lassen sich dafür 
mehrere Gründe anführen : 

Zunächst bestanden die älteren hölzernen Skcncn und Proskenien aus ein- 
zelnen Ilolzpfostcn, deren Zwischenräume mit bemalter Lcinewand oder mit 
Teppichen oder in anderer Weise ausgefüllt waren. Dafür sind die Theater von 
Megalopolis und Sikyon gute Beispiele (s. S. 137 und 119). Hatte man sich 
aber einmal Jahrhunderte hindurch an eine solche Teilung der Wand durch Pfo- 
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sten oder Säulen gewöhnt, so behielt man sie naturgemäss auch bei, als die Wand 
in Stein ausgeführt wurde. 

Sodann bcsass das athenische Theater des IV. Jahrhunderts im uiulckorir- 
ten Zustande wahrscheinlich eine Säulcnstcllung an der Vorderwand der Skene 
und sicher an den Paraskenien. Bei den im Theater stattfindenden Volksversamm- 
lungen sahen die Athener also das Skcnenhaus mit Säulen geschmückt. Wurde 
ein Drama aufgeführt und zwischen den Paraskenien irgend ein Proskcnion auf- 
geschlagen, so waren die Säulen der Skene zwar oft verdeckt, die der Paraske- 
nien aber blieben wohl stets sichtbar. Wenn nun später das Proskenion in Stein 
ausgeführt werden sollte, was lag da näher, als es ebenso wie die Paraskenien 
und die Skene als Säulcnstcllung auszubilden? Dass auch in Megalopolis eine 
grosse Säulenhalle den gewöhnlichen Hintergrund bildete, mag hier nicht uner- 
wähnt bleiben. 

Ferner bot eine Stützenstellung den grossen Vorteil, dass durch einen 
Wechsel der die Intercolumnien ausfüllenden, bemalten Pinakes verschiedenartige 
Schmuckwände hergestellt werden konnten, ohne dass die ganze Wand mit einer 
Dekoration verdeckt wurde. Durch Gemälde mit Figuren oder Gartenanlagen 
oder Gebäude konnte man dem Hintergründe einen sehr verschiedenen Charakter 
geben. Zwischen den Säulen der Paraskenien hatte man schon im IV. Jahrhundert 
und vielleicht in noch früherer Zeit solche bemalte Pinakes gehabt. Dadurch war 
cs nahe gelegt, diese Art der Dekoration auch beim Proskenion anzuwenden. 

Ausserdem ist beachtenswert, dass auf dem in Figur 82 (S. 329) abgebil- 
deten Terrakotta- Relief eine ganz ähnliche Säulcndekoration, wie sie die helle- 
nistischen Proskenien zeigen, an dem ein Wohnhaus darstellenden Hintergründe 
vorhanden ist. Schliesslich darf auch nicht vergessen werden, dass die Skcnen 
und Proskenien zwar ursprünglich denjenigen Bauwerken, welche sie darstellen 
sollten, wirklich ähnlich waren, aber allmählich zu einer typischen Schmuckwand 
wurden, welche den einfachen Wohnhäusern nur noch wenig glich und vielfach 
mit einem Luxus ausgeführt war, der bei den Fassaden der gewöhnlichen Wohn- 
häuser nicht üblich war. 

Die einfache Säulenwand der hellenistischen festen Proskenien dürfen wir 
aber noch als Darstellung eines oder mehrerer Häuser auftassen, deren Formen 
und Masse sie ungefähr wiedergab. Wie bei dem vorher erwähnten Terrakotta- 
Relief bisher Niemand daran gczweifclt hat, dass die hinter dem Schauspieler 
befindliche Wand mit ihren Ilalbsäulcn ein Haus vorstellen solle, so werden die 
Theaterbesucher auch im Altertum in der Säulenwand des Proskenion ohne Wei- 
teres ein Wohnhaus gesehen haben. 

Ist aber die Höhe des Proskenion von durchschnittlich 3,00 — 3,50'» 
nicht zu niedrig für ein griechisches Wohnhaus? Gewiss hat es in der hellenisti- 
schen Zeit viele höhere Wohnhäuser gegeben, aber die Abmessungen des Pro- 
skenion sind in früherer Zeit bestimmt worden, als die Häuser durchschnittlich 
nicht höher waren. Sodann kommt noch ein anderer Umstand für den Höhen- 


3«2 


VIII. Abschnitt, 


Die tlnlwickelungsjjeschichtc des griechischen Theaters. 


unterschied in Betracht. Die skenische Nachahmung eines Bauwerkes, z. B. eines 
Tempels, einer Säulenhalle oder eines Burgthorcs, hat man niemals in den vol- 
len Abmessungen der Wirklichkeit ausgeführt, sondern schon aus Sparsamkeits- 
rücksichten soweit verkleinert, als es möglich war. Auch in den heutigen Thea- 
tern wird eine Kirche oder eine Burg, namentlich wenn ihr Äusseres dargestellt 
werden soll, stets in sehr verkleinertem Masstabe ausgeführt. So hat man auch 
im Altertum dem Tempel, welcher den Hintergrund des Spieles bilden sollte» 
niemals die Höhe des Parthenon oder auch nur des Krechtheion gegeben, son- 
dern vermutlich ein Höhen mass von etwa 5" gewählt, wie cs bei den kleinen 
Tempeln üblich war. Dem entsprechend durfte ein Wohnhaus höchstens 3 — 4»» 
hoch gemacht werden. 

Besonders lehrreich sind in dieser Beziehung endlich die Darstellungen von 
Theatergebäuden auf Vasen und anderen Bildwerken (vgl. Abschnitt VI). Die 
dargcstelltcn Häuser sind gewöhnlich nur wenig höher als die Personen und die 
Thüren auffallend niedrig. Vergleichen wir damit die wirklichen Abmessungen 
der bisher bekannten griechischen Proskcnicn, so stellt sich heraus, dass sogar 
in dem kleinen Theater von Oropos mit seinem niedrigen Proskcnion die Thür- 
höhe noch 2 1,1 beträgt, in allen anderen Theatern aber grösser ist. Selbst in die 
niedrigste Thür von 2«' Höhe kann ein mit Kothurn und Maske versehener 
Schauspieler noch bequem hincingehen. 

Gegenüber dem beweglichen Proskcnion des IV. Jahrhunderts bezeichnet die 
feste Schmuckwand der hellenistischen Zeit eine Vereinfachung, eine Einschrän- 
kung der skenischen Ausstattung, denn wo es der Inhalt der Dramen nur eben 
zuliess, blieb die Wand fast unverändert. Nur in den Fällen, wo ausnahmsweise 
ein Tempel oder eine Höhle oder ein Stadtthor den Schauplatz der Handlung 
bildete, musste das ganze Proskcnion oder wenigstens ein Teil mit einer beweg- 
lichen Dekoration verdeckt werden (vgl. S. 274). 

Besteht somit über die Gestalt und die Abmessungen der Skcnc und des 
Proskcnion des hellenistischen Theaters kaum eine Verschiedenheit der Ansichten, 
und kann auch darüber, dass diese Säulenwand ein Wohnhaus darstellen konnte, 
kaum ein Zweifel aufkommen, so ist dagegen die Art und Weise, wie im Alter- 
tum in einem solchen Theater gespielt wurde, strittig. 

Wer die Entwickelung des Theaters von der ältesten Zeit bis zu der hel- 
lenistischen Epoche aufmerksam verfolgt und sich dabei überzeugt hat, dass ge- 
waltsame Änderungen in der ununterbrochenen Weiterentwickelung von Drama 
und Theater nicht Vorkommen, dass vielmehr das hellenistische Theater von 
demjenigen des IV. und V. Jahrhunderts nur in unwesentlichen Einzelheiten ab- 
weicht, für den kann es nicht zweifelhaft sein, dass auch im hellenistischen Thea- 
ter Schauspieler und Chor noch an derselben Stelle spielten, wo sie früher ge- 
standen und sich bewegt haben, nämlich in und neben der kreisrunden Orche- 
stra und vor dem den I lintergrund bildenden Proskcnion. 

Allerdings ist in hellenistischer Zeit wahrscheinlich eine Änderung in dem 
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Aufbau des Dramas eingetreten. Denn während im IV. und wahrscheinlich auch 
im III. Jahrhundert noch öfter Dramen mit Chören aufgeführt wurden, scheinen 
die letzteren im II. Jahrhundert meist abgekommen zu sein (vgl. S. 262). Genau 
sind wir über den Zeitpunkt nicht unterrichtet. Der Fortfall des Chores hätte 
eine Veränderung des Theaters zur Folge haben können, weil die Orchestra nun 
bei dramatischen Aufführungen nicht mehr einen vollen Kreis zu bilden brauchte. 
Davon ist aber in dieser Epoche noch nichts zu sehen. Vielmehr bleibt die 
Orchestra in Griechenland in der ganzen hellenistischen Zeit als voller Kreis 
unverändert bestehen. Der Fortfall des Chores hat also zunächst gar keine Ver- 
änderung des Theaters hervorgerufen. 

Trotzdem sollen nach der herrschenden Ansicht die Schauspieler in dem 
hellenistischen Theater nicht in der Orchestra, sondern regelmässig oben auf dem 
Dache des Proskenion gespielt haben ! Die.se mit der Entwickelungsgeschichte 
des Theaters ganz unvereinbare Lehre gründet sich fast auschliesslich auf die 
Angabe Vitruvs über das Spiel im griechischen Theater (V, 7, 2). Dass an die- 
ser Stelle aber ein auf verschiedene Weise erklärbarer Irrtum vorlicgt, ist im 
VII. Abschnitt nachzuweisen versucht worden. Wir dürfen vielmehr trotz der 
Angabe Vitruvs über die Art des Spiels daran fcsthalten, dass die Schauspieler 
in dem hellenistischen Theater stets vor dem Proskenion in der Orchestra auf- 
traten. Bei ihrem Erscheinen benutzten sie entweder die Thür des Proskenion 
oder, wenn sic aus der Ferne kamen, eine der beiden Parodoi und traten auch 
meist auf demselben Wege wieder ab. Nur in Einzelfällen erschienen sie aut 
dem Dache des Proskenion, wenn sie im oberen Stockwerk oder auf dem Dache 
ihres Hauses auftreten mussten. Auf demselben Dache oder über ihm schwebend 
(vgl. die Vorrichtung im Theater von Oropos, S. 108) erschienen auch die Götter 
als «dei ex machina». 

Einen wesentlichen Unterschied zwischen dem altgrichischen und dem hel- 
lenistischen Theater giebt es also weder in Bezug auf die Grundrissform, noch 
hinsichtlich der Art des Auftretens der Schauspieler. Die alte Einrichtung des 
runden Tanzplatzes mit dem neben ihm liegenden Spielhause war beibchaltcn ; 
nur waren an Stelle der vergänglichen Holzbauten feste Steingebäude getreten. 

Wie ein solches Theater aussehen mochte, sucht das in Figur 94 (S. 384) 
mitgeteilte perspektivische Bild zu veranschaulichen. Man sicht die durch eine 
einfache Linie angedeutete kreisrunde Orchestra und in ihrer Mitte einen vierecki- 
gen Altar. Das Skenengebäude ist nach dem Vorbilde des delischcn Theaters 
gezeichnet ; Paraskenien fehlen und das Proskenion geht als Säulenhalle rings 
um die Skene herum (vgl. den Grundriss Figur 59 auf S. 1 45 )- Von der letzte- 
ren sieht man auf dem Bilde nur den Oberstock. Durch einfache Thorbauten 
ist das Proskenion mit dem Zuschauerraum verbunden. 

Die Zahl der Halbsäulen des Proskenion und die Anordnung seiner ver- 
schiedenartig gestalteten Intcrcolumnien haben wir ebenfalls nach dem Theater 
von Delos bestimmt. Man erkennt drei dunkel gezeichnete Thüren und neben 


VIII. Abschnitt. 


Die Kntwlckclungsgeschichte <les griechischen Theaters. 


3 «4 


der mittleren Thüre beiderseits je zwei, neben jeder Ncbcnthür beiderseits je einen 
weissen Pinax. Dadurch sind drei verschiedene Häuser angedcutct, ein grosses 
mittleres von fünf Axweiten und zwei Nebenhäuser von je drei Axen. Eine 
Trennung dieser Häuser ist dadurch bewirkt, dass zu beiden Seiten des Haupt- 
hauses je ein anders gestaltetes Intcrcolumnium angeordnet ist, das in unserem 
Bilde durch wagcrechte Fugen als feste Wand gekennzeichnet ist. Wir hatten 
bei Beschreibung des dclischcn Theaters (s. S. 146) angenommen, dass in diesen 
beiden Intercolumnien, die nach den erhaltenen Standspuren (schmalen Rillen) 
einen anderen Verschluss wie die übrigen gehabt haben müssen, vielleicht Nc- 



Figur 94. Skcnc mit^ festem l’roskcnion. 


benthüren angebracht gewesen wären und hatten demnach in Figur 59 dort offene 
Intercolumnien gezeichnet. Eine nochmalige Untersuchung der Ruinen hat uns 
aber überzeugt, dass diese Annahme unhaltbar ist, und dass vielmehr feste 
dauernde Wände hier gewesen sein müssen. In den schmalen Zwischenräumen 
zwischen den Ecksüulcn des Proskcnion und den Pfeilern der Seitcnthore (I’a- 
rodoi) kehren nämlich jene schmalen Rinnen wieder. Und da nun an diesen Stellen 
unmöglich Thürcn, sondern sicher festere Wände waren, so werden auch jene 
beiden Intercolumnien dauernd mit einer anderen Art von Wänden geschlossen 
gewesen sein. War so das Proskcnion durch die zwei festen Pinakes in drei 
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Teile geteilt, einen Mittelbau von fünf, und zwei Seitenbauten von je drei Axwei- 
ten, so durfte man erwarten, dass in der Mitte der Nebenbauten ebenso je eine 
Thür gewesen sei, wie in dem Mittelbau. Und thatsächlich sind in Delos Spu- 
ren erhalten, welche auf das Vorhandensein einer besonderen Thürschwelle ge- 
rade in diesem Intercolumnium Hinweisen. 

Die hierdurch fcstgcstcllte Dreiteilung des Proskenion ist in unserem Bilde 
nur unvollkommen angedcutct. Sie würde schon mehr in die Augen fallen, wenn 
statt der weissen Intercolumnien bemalte Pinakes gezeichnet wären; noch besser 
würde sie aber sichtbar sein, wenn auch das Gebälk zwischen den Häusern 
durch einen Teppich oder kleinen Vorhang verdeckt wäre, wie es z. B. aul 
dem Marmorrelief aus Neapel (S. 327 Figur 81) geschehen ist. 

Obwohl die Dreiteilung an anderen Theatern noch nicht bemerkt ist, sind 
wir doch durch eine bisher nicht genügend beachtete Thatsache zu der Annahme 
berechtigt, dass sie sich nicht auf Delos beschränkte. Diese Thatsache ist die 
Übereinstimmung der Säulenzahl an den Proskenicn vieler Theater. Die Drei- 
teilung, wie sie in Delos vorhanden ist, verlangt 13 Intercolumnien und gerade 
diese Zahl finden wir z. B. im Piräus (S. 98}, in Eretria S. 112), in Epidauros 
(S. 122) und in Assos (S. 149)- Wenn in Athen {S. 80) zwei Intercolumnien 
mehr vorhanden sind, so erklärt sich «las leicht durch die Anordnung je eines 
weiteren festen Pinax an den beiden Enden des Proskenion. 

In unserer Skizze (Figur <94) ist der Augenpunkt fiir die Perspektive absicht- 
lich in grosser Höhe des Zuschauerraumes angenommen, damit man das Dach 
des Proskenion als Podium sehen kann. Die in den oberen Reihen sitzenden 
Zuschauer sahen also das Skcncngcbäudc etwa so, wie cs in unserem Bilde er- 
scheint ; die Zuschauer der unteren Reihen konnten dagegen weder den Boden 
des Podiums, noch den unteren Teil der auf das Podium führenden Thür sehen. 
Dass die letztere in ihren Abmessungen durch die erhaltenen Baurcstc des deli- 
schen Theaters nicht gesichert ist, mag ausdrücklich gesagt werden. Nach dem 
Vorbilde des Theaters von Oropos (S. 108) glaubten wir die Thüröffnung aber 
nicht weglassen zu dürfen. 

5 . Das römische Theater. 

Nach der landläufigen Ansicht besteht ein grosser Unterschied zwischen 
dem griechischen und dem römischen Theater. In diesem hat der Grundriss 
des Zuschauerraumes die Gestalt eines Halbkreises, in jenem ist er über den 
Halbkreis hinaus erweitert ; in diesem ist die Bühne niedrig und breit, in jenem 
soll sie hoch und schmal sein ; hier hat sie die bedeutende Länge von zwei 
Durchmessern des Grundkreises, dort ist das Proskenion, die vermeintliche Bühne, 
nur etwa einen Durchmesser lang; hier führen bequeme Treppen von der Or- 
chestra auf die Bühne, dort ist keine direkte Verbindung zwischen dem Proske- 
nion und der Orchestra vorhanden ; hier ist endlich die untere Parodos über- 
wölbt und im Winkel unter den Sitzen hindurch geführt, dort ist sie offen und 
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verläuft in gerader Linie. Für diese vielen und grossen Verschiedenheiten, deren 
Zahl sich noch vermehren lässt, weiss man keine triftigen Gründe anzugeben. 
Man ist zwar überzeugt, dass die Römer nicht nur das Theaterspiel, sondern 
auch das Theatergebäude von den Griechen übernommen haben, aber warum 
sie den Zuschauerraum und die Bühne so vollständig umgestaltet haben, ver- 
mag man nicht anzugeben. Man stellt immer noch, wie schon Vitruv, zwei Thea- 
tertypen auf, die ganz verschieden und fast unabhängig von einander sein sollen, 
und bemerkt nicht, dass das römische Theater mit allen seinen Verschieden- 
heiten mit Notwendigkeit aus dem griechischen entstehen musste, als nach dem 
Fortfall des Chores die Orchestra in zwei Teile zerlegt wurde. 

Es war nicht möglich, den engen Zusammenhang der beiden Theater zu 
erkennen, solange man sich von dem griechischen Theater ein ganz falsches 
Bild machte, solange man der Ansicht war, dass die römische Bühne sich aus 
dem griechischen Proskenion entwickelt habe. Erst wenn man sich überzeugt 
hat, dass das griechische Proskenion in der Säulenwand des römischen Thea- 
ters erhalten, und dass die römische Bühne ein Teil der griechischen Orchestra 
ist, stellen sich die Abweichungen der beiden Theater als naturgeniässc Weiter- 
bildungen des griechischen Theaters heraus. In der Erkenntnis dieses Zusam- 
menhanges liegt zugleich, wie wir im VII. Abschnitt andcutctcn, der beste und 
schon allein entscheidende Beweis für die Unrichtigkeit der alten Theaterlehrc. 

Die Gestalt des römischen Theaters haben wir im ersten Abschnitte bei 
der Besprechung des römischen Umbaues des Dionysos -Theaters teilweise ken- 
nen gelernt. In reinerer Form sehen wir sie am Merodes- Theater in Athen und 
an der grossen Zahl erhaltener römischer Theater in Italien, Klcinasien und den 
anderen römischen Provinzen. Auch Vitruv (V, 6, 3) giebt eine genaue Beschrei- 
bung seines Grundrisses und seines Aufbaues. Damit wir bei der folgenden 
Besprechung den Grundriss eines römischen Theaters vor Augen haben, ist ne- 
benstehend in Figur 95 der Grundriss des Theaters von Aspcndos abgebildet. 
Einen anderen römischen Grundriss findet man noch weiter unten in der rechten 
Hälfte von P'igur 99, der nach den Theatern von Athen (Merodes) und Pompeji 
gezeichnet ist. Ein dritter Grundriss ist der S. 87 in Figur 32 abgebildete Plan 
des athenischen Dionysos -Theaters nach seinem Umbau unter Kaiser Nero. Der 
Plan von Aspcndos, welcher rechts die untere, links die obere Einrichtung der 
Seitenbauten des Theaters zeigt, ist besonders lehrreich, weil das Proskenion sich 
klar von der Skene und ihrer Vorderwand abhebt und für ein griechisches Pro- 
skenion gehalten werden könnte. Dass der Orchestrakreis in diesem Theater, wenn 
er ausgezeichnet wird, gerade vor dem Proskenion vorbei geht, ist aus dem Grund- 
riss zu erkennen. Die Bühne hat in Aspcndos eine verhältnismässig geringe Tiefe. 

Trotz grösserer Verschiedenheit im Einzelnen stimmen fast alle römischen 
Theater in den wesentlichen Punkten überein, vor Allem haben sie alle eine 
geräumige Bühne, welche etwa das Doppelte des Orchestradurchmessers zur 
Länge und rund ein Drittel desselben Durchmessers zur Breite hat. Ihre Höhe 


5- Das römische Theater. 


3»7 


beträgt stets 1,00 — 1,50"’. Dass auf ihr nicht nur die Schauspieler, sondern auch 
andere Künstler auftraten, berichtet Vitruv und unterliegt keinem Zweifel. 

Wie ist diese Bühne entstanden? 

Nach der gewöhnlichen Meinung hat sie sich aus dein hohen und schmalen 
griechischen Proskenion dadurch entwickelt, dass dieses niedriger, breiter und 
länger gemacht und den Zuschauern etwas näher gerückt wurde. Diese Ablei- 
tung ist aber vollkommen unrichtig; sie bildet den wundesten Punkt der alten 
Lehre. Das römische Logeion entstand vielmehr, wie an dem Theater in Athen 
und einigen anderen Bauten schon gezeigt wurde, nicht durch Erniedrigung 



Figur 95. Grundriss des Theaters von Aspendos. 


eines hohen Logeion, sondern es ist noch der eine Teil der alten griechischen 
Orchestra, deren anderer Teil tiefer gelegt wurde. Der Schauspieler, welcher sich 
auf dem römischen Logeion befindet, steht daher noch in derselben Entfernung 
von den Zuschauern, in derselben Höhe und vor derselben Säulenwand wie frü- 
her, als er im griechischen Theater in der kreisrunden Orchestra vor dem Pro- 
skenion spielte. Diese Thatsache ergiebt sich aus einem Vergleich der Theater- 
ruinen und wird auch von der literarischen Überlieferung ausdrücklich bestätigt. 

Je mehr in der hellenistischen Zeit der Chor zurücktrat, um so weniger wurde 
der ganze Tanzplatz der Orchestra bei den dramatischen Aufführungen benutzt. 
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Figur 96. 


Querschnitt eines Theaters mit tiefer 
gelegter Konistra. 


Für die Schauspieler genügte der unmittelbar vor der Skcne und dem Proske» 
nion liegende Teil des Kreises, welcher nach Erbauung der Skene, wie wir sa- 
hen, zu einem Viereck erweitert worden war. Auch der Chor der Tragödie, 
der nicht mehr tanzte, sondern nur sang, zog sich auf den Platz vor dem Pro- 
skenion zurück. So war der zwischen der Thymele und dem Zitschauerraume 
gelegene Teil des Kreises für die dramatischen Aufführungen vollständig über- 
flüssig geworden und konnte in anderer Weise verwendet werden. Dies ist in 

doppelter Weise geschehen. In 
mehreren Theatern Kleinasiens 
und in Athen wurde er zu einer 
Arena oder Konistra für Gladia- 
torenspiele und andere Kämpfe 
umgebaut und erhielt als sol- 
cher eine ringsumlaufende hohe 
Schranke, so dass die Zuschauer 
nicht durch die Kämpfenden gefährdet waren. In anderen Theatern, und zwar 
namentlich in denen Italiens, wurde er, wie auch Vitruv V, 6, 2 angiebt, zur 
Aufstellung von Sitzen für Senatoren und andere bevorzugte Personen benutzt. 

Die Umänderungen, welche zu dem ersteren Zweck erforderlich waren, Hes- 
sen sich in dreifacher Weise ausführen: 1. Entweder konnte der ganze vom 
Zuschauerraum selbst eingefasste Teil der Orchestra so vertieft werden, dass er 
rings von einer etwa 1 l /. 2 ,n hohen Futtermaucr umgeben war (s. Figur 96); dies 
scheint z. B. in dem Theater von Aspendos (vergl. J. Durm, Baukunst der Grie- 
chen S. 327) der Fall gewesen zu sein. Die unterste Sitzreihe und die andere 
vor der Skcne liegende Hälfte der Orchestra veränderten dabei ihre Höhe und 
ihre Gestalt nicht. Auch die Proskcnionsäulen und die Skene brauchten in kei- 
ner Weise umgestaltet zu werden. Dagegen musste der Boden der Arena so- 
wohl mit der untersten Sitzreihe, als auch mit dem vor der Skene gebliebenen 
Teile der Orchestra durch Treppen verbunden werden. Für die Zuschauer wurden 

ferner besondere Zugangswege 
von der alten Parodos in die 
Arena hinuntergeführt und zwar 
dadurch, dass man an den Flü- 
geln des Zuschauerraumes Stücke 
abschnitt und dort überwölbte 
Gänge anlegte. 2. Oder die un- 
teren vier bis fünf Sitzreihen wur- 
den abgeschnitten und dadurch ausser einer Vcrgrösserung der Orchestra der- 
selbe Höhenunterschied zwischen dem Boden der letzteren und der neuen unter- 
sten Sitzreihe erreicht (s. Figur 97). Der Standplatz der Schauspieler, wie wir 
den einen Teil der Orchestra nennen wollen, konnte nun entweder unverändert 
als Teil der runden Orchestra bleiben, wie cs z. B. im Theater von Aczani (vgl 



Figur 97. Querschnitt eines Theaters mit erhöhter 
Hühne und Fortfall der unteren Sitze. 
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J. Durm, Baukunst der Griechen S. 315) der Fall gewesen zu sein scheint, oder 
er konnte bis zur Höhe der nunmehr zur untersten Sitzreihe gewordenen Stufe 
gehoben werden; dies ist in dem Theater von Pergamon geschehen (vgl. oben 
S. 153). Im letzteren Falle mussten fiir den erhöhten Spielplatz neue obere seit- 
liche Zugänge und ein neues höher gelegenes Proskcnion geschaffen werden. 
3. Oder der zur Konistra umzuschaffendc Teil der Orchestra wurde mit einer 
etwa 1,00 — I,50 ra hohen Schranke umgeben, wie sie im Theater von Athen vor- 
kommt (s. Figur 98). Der andere Teil der Orchestra, der Spielplatz der Schau- 
spieler, wurde zugleich bis zur Oberkante der Schranke gehoben. 

Die drei in den Figuren 96 — 98 abgebildeten Querschnitte sollen diese drei 
verschiedenen Wege, auf welchen man bei der Teilung der Orchestra eine 
vertiefte Konistra und ein erhöhtes Logeion erzielen konnte veranschaulichen. 
Trotz ihrer Verschiedenheit war 
das Ziel dasselbe. Man erhielt 
eine von einer hohen Schranke 
eingefasste Arena, in welcher die 
Gladiatorcnkämpfe und andere 
Vorstellungen ohne Gefahr fiir 
die Zuschauer abgchalten werden 
konnten, und eine Bühne für dra- 
matische und andre Aufführungen, die 1,00 — 1,50»' über der Konistra lag. Obwohl 
in mehreren Theatern der Spielplatz der Schauspieler wirklich gehoben wurde, 
braucht man theoretisch nicht von einer Veränderung seiner Höhenlage zu spre- 
chen, weil <lic unterste Sitzreihe auch entsprechend verlegt wurde. Der Spiel- 
platz lag also noch immer in der Höhe der untersten Sitzreihe und am Fusse 
der Proskcnionsäulcn ; er war für die Zuschauer unverändert geblieben. Im Dio- 
nysos-Theater in Athen war durch den Umbau der Spielplatz thatsächlich höher 
gelegt als die untersten Sitze, weil die bis zur Oberkante der Schranke reichen- 
den unteren Sitzreihen nicht wie in Pergamon und Assos fortgeschnitten wurden. 

Für die Teilung der alten Orchestra in eine höhere Bühne und eine tiefere 
Konistra waren in Italien andere Gründe als in Kleinasien massgebend. Wie wir 
bei Besprechung des hellenistischen Theaters schon darlegten, pflegten in Ita- 
lien seit Alters die Schauspieler auf einer erhöhten Bühne aufzutreten (vgl. Ab- 
schnitt VI). Als dort nun griechische Theater erbaut wurden, wird man die 
Vorteile des griechischen mit denen des italischen Theaters zu vereinigen gesucht 
haben. Dies geschah am einfachsten dadurch, dass der eine Teil der Orchestra, 
welcher überflüssig geworden war, tiefer gelegt, und so dem anderen, dessen 
Höhenlage unverändert blieb, die Gestalt einer erhöhten Bühne gegeben wurde. 
Zugleich wurde dadurch noch der grosse Vorteil erreicht, dass in dem tiefer 
gelegenen Teile Sitze für die Senatoren und andere hohe Beamte und Priester 
angebracht werden konnten. Dies wäre ohne Tieferlegung nicht möglich gewe- 
sen, weil bei der Anordnung mehrerer Sitzreihen in der Höhe des Spielplatzes 



Figur 98. Querschnitt eines Theaters mit erhöhter 
Huhne und Schranke fiir die Kunistra. 
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der in der vorderen Reihe Sitzende allen hinter ihm befindlichen Zuschauern 
den Blick auf die Schauspieler genommen hätte. Wurden die Sitzreihen dage- 
gen entweder alle auf dem vertieften Boden oder ansteigend zwischen ihm und 
der früheren untersten Sitzreihe angeordnet, so konnten die Zuschauer von die- 
sen neuen Sitzen die scheinbar auf einer erhöhten Bühne, in Wirklichkeit aber 
in der alten Orchestrahälfte befindlichen Schauspieler gleichmässig gut sehen. 
Zwei Beispiele Air diese Anordnung bieten die beiden Theater von Pompeji (vgl. 
Overbeck - Mau, Pompeji, S. 157 und 172). Die unterste der gewöhnlichen Sitzrei- 
hen liegt dort mit dem Boden der Bühne ungefähr in einer Höhe, die vermutlich 
die Höhe der alten Orchestra ist ; in der Konistra sind Sitzreihen angebracht, 
welche sich deutlich von den oberen scheiden und augenscheinlich für bevor- 
zugte Zuschauer bestimmt waren. Ob diese Einrichtung von Anfang an vorhan- 
den war, oder ob sie erst durch thatsächliche Tieferlegung des einen Teiles der 
alten Orchestra entstanden ist, kann hier, als für unsere Untersuchung weniger 
wichtig, unentschieden bleiben. 

Nachdem man die alte Orchestra in zwei Teile von verschiedener Höhen- 
lage zerlegt hatte, erhielten diese besondere Namen. Der höher liegende Teil, 
welcher unverändert am Fusse der Proskenion- Säulen lag und nach wie vor den 
Schauspielern als Spielplatz diente, wurde Logeion, Pulpitum und Bema genannt, 
der tiefer liegende Teil, welcher im Verhältnis zu dem Spielplatz und der unter- 
sten Sitzreihe seine Höhenlage verändert hatte, Konistra, Hemikyklion und Sigma. 
Aber trotz der neuen Namen ist jede tlcr beide Hälften zuweilen noch als Or- 
chestra bezeichnet worden (vgl. oben S. 277). 

In Griechenland selbst sind nur wenige Theater in der neuen Weise, die 
wir kurz die römische nennen dürfen, umgebaut worden. Neben dem Dionysos- 
Theater von Athen ist nur das noch nicht ganz ausgegrabene Theater von Argos 
zu nennen. In Klcinasicn dagegen, in Sicilicn und in Italien scheinen fast alle 
griechischen Theater eine vertiefte Konistra oder ein erhöhtes Logeion bekom- 
men zu haben. Bei der Errichtung ganz neuer Theater wurde scheinbar überall, 
auch in Griechenland selbst, nur die neue römische Bauweise angewendet. Eine 
kleine Veränderung nahm man dabei noch vor, indem man die Sitzreihen als 
gewöhnliche Bänke bis zum Fussboden der Konistra hinabführte. Diese Theater 
waren daher weder nach klcinasiatischer Art zu Gladiatorenspielcn zu benutzen, 
noch hatten sie die in Pompeji unter der Logeionhöhe angebrachten, besonders 
gestalteten Sitzreihen. Dafür konnten aber auf dem horizontalen Boden der Ko- 
nistra noch Sessel für bevorzugte Personen aufgestellt werden, und nach den 
Worten Vitruvs (V, 6, 2) scheint dies auch wirklich geschehen zu sein, falls sich 
seine Angabe nicht auf ansteigende Sitzreihen wie in Pompeji bezieht. 

Die Zerlegung der alten Orchestra in eine erhöhte Bühne und eine vertiefte 
Konistra hatte einige andere Änderungen des Theaters zur Folge, durch wel- 
che das römische Theater seine charakteristische Gestalt erhielt. Sie bestanden 
vor Allem in der Anlage eines neuen Zuganges zur vertieften Orchestrahälfte, 
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und in der hierdurch herbeigeführten Verkleinerung des Zuschauerraumes, der 
von jetzt ab in seinem unteren Teile nur noch einen Halbkreis umfasste. 

Wenn die Zuschauer nach der Zerlegung der Orchestra das Theater noch 
auf dem alten Wege betreten hätten, so wären sie durch die alte Parodos, wel- 
che jetzt zur Scitenthür der Bühne geworden war, zuerst auf die Bühne gelangt 
und hätten dann auf Treppen zur unteren Konistra hinunter und weiter auf an- 
deren Treppen wieder zu den Sitzreihen hinaufsteigen müssen. Um diesen Weg 
zu vereinfachen, legte man unter «len Flügeln des Zuschauerraumes überwölbte 
Zugänge an, auf denen die Zuschauer, ohne die Bühne zu betreten, in die Ko- 
nistra und so zu ihren Sitzen gelangen konnten. Hierdurch kam der den Halb- 
kreis übersteigende Teil des Zuschauerraumes in Fortfall und cs blieb nur noch 
ein voller Halbkreis übrig Der winkelförmige Grundriss des neuen Zuganges, 
seine Überwölbung, sein meist sehr grosses Gefälle, das gewöhnlich durch eine 
Treppe ausgeglichen ist, und endlich auch der Umstand, dass oben über ihm 
die Sitzreihen zuweilen nach alter Weise über den Halbkreis hinaus weiterge- 
führt sind, dürfen als sichere Beweise dafür angeführt werden, dass diese Zu- 
gänge nichts mit den alten Parodoi zu thun haben, sonilcrn eine Neuerung des 
römischen Theaters sind. 

Im Hintergründe der Bühne hätten nun das Proskcnion, die Skene und die 
Paraskenien in alter Weise bestehen bleiben können, denn die Zerlegung der 
Orchestra machte keine Veränderung des Hintergrundes oder der Seitenbauten 
der Skene notwendig. Und in der That finden wir beim römischen Skenengebäudc 
ebenso wie beim griechischen einen Schauspielcrsaal, dessen Vorderwand (seac- 
nac frons) nach dem Zuschauerraum hin mit Säulen und Gebälken ausgestattet 
ist. Die Säulen sind gewöhnlich keine angesetzten Halbsäulcn, sondern stehen frei 
vor der Wand, zuweilen in solchem Abstande von ihr, dass man zwischen beiden 
hindurch gehen kann. In einigen Theatern (z. B. im Herodes -Theater von Athen) 
war die Säulenstellung auch, ebenso wie in den hellenistischen Theatern Grie- 
chenlands, nur ein einziges Stockwerk hoch und trug ein durchgehendes Po- 
dium, das genau dem Dache des steinernen griechischen Proskcnion entspricht. 

Diese Säulenstellung des römischen Theaters ist nichts ande- 
res als das griechische Proskcnion. Nur kleine, leicht zu erklärende Ab- 
weichungen sind zwischen ihnen zu beobachten. Erstens ist die Anzahl der Stock- 
werke und die Höhe der Säulen durchgehends vergrössert ; zweitens sind statt 
der bemalten Pinakes freistehende Statuen zwischen den Säulen angebracht ; drit- 
tens ist das römische Proskcnion länger als sein Vorgänger. 

Die erste Veränderung, die Vermehrung von Zahl und Höhe der Säulen, 
lässt sich auf einen doppelten Grund zurückführen. Einmal hatte schon die alt- 
griechische tragische Skene oder ihr Proskcnion oft mehrere Stockwerke gehabt. 
In den reichen Städten Klcinasicns und Ägyptens werden auch die jüngeren 
steinernen Proskenien nicht so einfach und niedrig gewesen sein, wie die uns 
bekannten Anlagen des eigentlichen, damals ärmeren Griechenlands ; vielmehr 
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werden hier Schmuckwände von mehreren Säulenreihen übereinander und in 
prunkvoller Ausstattung ausgeführt worden sein. Solche luxuriöse' Proskenien, 
die mit Statuen, Gemälden, Metall- und Glasverkleidungen ausgestattet waren, 
sind schon im Anfänge des I. Jahrhunderts vor Chr. in den grossen provisori- 
schen Theatern Roms nachgeahmt worden und werden dann auch bald in den 
steinernen Rauten daselbst Aufnahme gefunden haben. Sodann hat auch die Be- 
dachung der Theater die dauernde Vermehrung der Säulenreihen der Proskenien 
zur Folge gehabt. Um nämlich ein hölzernes Dach oder auch nur ein solches 
aus Segeltuch über dein Theater anlcgcn zu können, musste das Skenengebäude 
bis zur Höhe des oberen Randes des Zuschauerraumes hinaufgeführt werden. 
Man erhielt so eine hohe Vorderwand der Skene, die naturgemäss mit mehreren 
Säulenreihen über einander verkleidet wurde. Bei der grossen Höhe der Wand 
lag es auch nahe, die Säulen selbst grösser zu machen oder wenigstens auf be- 
sondere Postamente zu setzen ; beitles ist thatsächlich erfolgt. 

Die zweite Veränderung, die Ersetzung der bemalten Pinakes durch freiste- 
hende Statuen, war ein naturgemässcr Schritt der Thcatercntwickclung. Die be- 
malten Ilolztafeln waren noch ein Überbleibsel der alten beweglichen Schmuck- 
wände und hätten schon bei der Ersetzung der hölzernen Stützen durch Stcin- 
säulen in Fortfall kommen können. In dem Theater von Epidauros sind that- 
sächlich die beiden bemalten Pinakes an den Paraskcnicn später durch zwei Sta- 
tuen ersetzt worden (vgl. oben S. 127). Nachdem der Raum zwischen Proskc- 
nion und Skene durch Fortfall der Pinakes seinen äusseren Abschluss verloren 
hatte, war er für die Schauspieler nicht mehr zu benutzen. Er konnte deshalb 
verkleinert werden und ist thatsächlich auch immer mehr eingeschränkt worden. 
Dass er nicht sofort ganz aufgehoben wurde, dass die Säulen, wie es z. B. im 
Herodes- Theater der Fall ist, noch immer in einem grossen Abstande von der 
Skencnwand aufgestellt wurden, darf als neues Zeugnis für das zähe Festhalten 
der Baukunst an alten Formen und Verhältnissen angeführt werden. 

Die Überdachung des ganzen Theaters hatte noch eine andere Neuerung, 
jene dritte Veränderung zur Folge. Das Skenengebäude musste nicht nur bis zur 
Höhe des Zuschauerraumes hinaufgeführt, sondern auch mit diesem zu einem ein- 
zigen Gebäude verbunden werden. Diese Verbindung fehlte in älterer Zeit voll- 
ständig, war aber in mehreren griechischen Theatern (z. B. in Epidauros, Delos 
und Pergamon) durch Thorbauten in den l’arodoi schon einigermassen hergestellt. 
Besonders wichtig ist in dieser Beziehung das Theater von Delos, weil dort 
nicht wie in Epidauros die Thorgebäude mit eigener Architektur als selbständige 
Zwischenglieder zwischen Skene und Thcatron eingeschoben waren, sondern die 
Säulen- Architektur der Skene oder des Proskenion auf beiden Seiten bis an die 
Stützmauer des Zuschauerraumes durchgeführt war (vgl. den Durchschnitt des 
hellenistischen Theaters auf Tafel VIII. und das perspektivische Bild in Figur 94). 

Die durch diese Thorbauten der Parodoi angebahnte Verbindung ist in den 
römischen Theatern weiter ausgebildct worden, indem Skene und Seitenthorc 
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mehrere Stockwerke hoch gebaut und mit den Stützmauern des Sitzraumes ver- 
bunden wurden. Da nun die Scitcnthore meist nicht an den Enden des Proske- 
nion Heger., sondern die Paraskenien und auch die Rampen zum Dache des 
Proskcnion loch zwischen sich einschlicssen, und da sic ferner nur in dem Teile 
der Parodoi liegen können, wo die schrägen Stützmauern schon eine gewisse 
Höhe erreicht haben, so ist ihr Abstand stets grösser als der Durchmesser der 
Orchestra und erreicht oft die doppelte Länge. So ist es gekommen, dass die 
römische Bühne und das römische Proskcnion zuweilen doppelt so lang ist als 
das griechische Proskenion ; die Bühne umfasst dann nicht nur den Raum vor 
dem griechischen Proskcnion, sondern auch diejenigen Teile der Parodoi, welche 
innerhalb der Seitenthore liegen vergl. Abbildung 991. Es ist daher nicht ganz 
richtig, wenn die Seitenbauten der römischen Bühne stets für die griechischen 
Paraskenien gehalten werden, denn sic entsprechen den Seitenthoren, den Paro- 
doi des griechischen Theaters. Die alten Paraskenien sind entweder fortgefallen, 
wie sie schon in manchem griechischen Theater fehlten, oder dürfen in den 
äussersten Seitcnthürcn der Skcncnwand wiedererkannt werden. Da das griechi- 
sche Proskenion höchstens drei Thüren hat, welche den mittelsten drei Thüren 
der römischen Skcncnwand entsprechen, so liegt die Vermutung nahe, dass die 
beiden äussersten Thüren der fünfthürigen römischen Skenenwand die früheren 
griechischen Paraskenien sind. 

Das römische Theater, wie es von Vitruv beschrieben wird und in vielen 
Beispielen erhalten ist, entwickelte sich also nicht in der Weise aus dem grie- 
chischen Theater, dass das hohe und schmale Proskenion als unpraktisch er- 
kannt, in eine niedrige und breitere Bühne verwandelt und näher an die Zu- 
schauer hcrangcrückt wurde, dass ferner der Zuschauerraum ohne Grund ver- 
kleinert und die Bühne verlängert wurde, sondern alle seine Besonderheiten er- 
gaben sich ausschliesslich aus der Teilung der alten kreisrunden Orchestra und 
aus der Überdachung des ganzen Theaters. Der alte Spielplatz der griechischen 
Schauspieler, nämlich der zwischen Proskenion, Parodos -Thoren und Thymele lie- 
gende Raum, blieb in seinem Grundriss, seiner Höhenlage, seinen Abmessungen 
und seinem Abstande von den Zuschauern unverändert ; sogar der alte Name 
Orchestra haftete zuweilen noch an ihm. Die Skene und ihre Schmuckwand lagen 
noch an ihrer alten Stelle unmittelbar neben dem Spielplätze und waren nur in 
Folge ihrer organischen Verbindung mit dem Zuschauerraum in ihrer architekto- 
nischen Ausstattung etwas verändert worden. Die vertiefte Konistra hatte neben 
der alten Parodos einen neuen Zugang notwendig gemacht, der als gewölbter 
Gang unter den Stufen angelegt war ; durch ihn wurde von dem Zuschaucrraum 
ein Stück abgeschnitten, sodass dieser in seinem unteren Teile nur noch einen 
Halbkreis bildete. In seinem oberen Teile blieben dagegen die über den Halb- 
kreis hinaus liegenden Sitze zuweilen bestehen und wurden dann gewöhnlich 
parallel zur Skene abgeschnitten. Die alten Parodoi verblieben an derselben 
Stelle und in derselben Höhe ; sie führten noch wie ehemals auf den Spielplatz. 
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wurden aber von den Zuschauern nicht mehr benutzt, weil diese durch die neuen 
gewölbten Zugänge das Theater zu betreten pflegten. 

Diese Entwickelung des römischen Theaters aus dem griechischen sucht der 
nebenstehende Grundriss (Fig. 99) zu veranschaulichen. In der linken Hälfte ist 
der griechisch -hellenistische Theatertypus nach den Theatern von Athen und 
Epidauros gezeichnet, während rechts der daraus abgeleitete römische Theater- 
plan (Herodes - Theater in Athen und Theater in Pompeji) dargestellt ist. Links 



sind ausserdem die wichtigsten Linien des römischen Baues und rechts die des 
griechischen Planes zur Erleichterung der Vergleichung durch punktirte Linien 
angedeutet. Die Teilung der alten Orchestra in zwei Teile, die Anlage des neuen 
Zuganges und die genaue Übereinstimmung der Skene, des Proskenions und der 
alten Parodoi in beiden Theatern sind aus dem Plane leicht zu erkennen. 

Zur Veranschaulichung dieses wichtigsten Schrittes in der Entwickelung des 
Theaters, nämlich des Überganges vom griechischen zum römischen Theater, 
dienen auch die auf Tafel VIII gezeichneten Querschnitte. Zu oberst ist der 
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Durchschnitt durch ein griechisches Theater ( I) abgebildet, das den Bauten von 
Athen, Epidauros und Delos entspricht. Wir haben sowohl hier wie bei den an* 
deren Durchschnitten kein bestimmtes Theater, sondern mehrere zugleich genom- 
men, um den allgemeinen Typus besser und reiner wiedergeben zu können. 
Die einzelnen Theater enthalten oft einige durch die Bodenverhältnisse oder 
andere örtliche Umstände veranlasstc Eigentümlichkeiten, welche bei einer Ver- 
gleichung mit einem anderen Theatertypus nur störend wirken. Rechts sieht 
man den Zuschauerraum, der nicht bis zur ganzen Höhe gezeichnet ist, weil das 
für unseren Zweck nicht nötig war. Die Anzahl der radial gerichteten Treppen 
ist beliebig angenommen, aber der besseren Vergleichung halber auch bei den 
anderen Durchschnitten bcibehalten. Dass die Orchestra einen ganzen Kreis bil- 
det, ist durch einen punktirten Halbkreis angedeutet. Weiter nach links sieht 
man die Skenc, die zweistöckig angenommen ist, mit einer vorgebauten ein- 
stöckigen Schmuckwand, dem Proskcnion. Das Dach des Proskenion wurde nach 
Vitruv und Pollux Logeion genannt und auch als Theologeion benutzt. Zwischen 
Proskcnion und Zuschauerraum zeigt sich im Hintergründe die Parodos, einge- 
fasst von Stützen, die mit denen des Proskenion iibercinstimmen (nach dem 
Vorbilde des Theaters von Delos). 

Der zweite Querschnitt (II) stellt ein römisches Theater des klcinasiatischen 
Typus dar, das nach den Ruinen der Theater von Aspendos, Aezani, Pergamon 
und Assos gezeichnet ist. Es unterscheidet sich von dem griechischen Theater 
(I) durch diejenigen Einrichtungen, welche die Vertiefung der einen Hälfte der 
Orchestra und die Überdachung des Theaters im Gefolge gehabt haben. Man 
sieht die vertiefte Konistra, die kleinen Treppen, welche einerseits zu den Sitzen 
der Zuschauer und andererseits zu dem neuen Logeion führen, ferner den über- 
wölbten Zugang, welcher unter Abschncidung eines Teiles der Sitzreihen auf dem 
Konistraboden angelegt ist und endlich die zur Unterstützung des Daches höher 
hinaufgeführten Mauern der Skcne und der Parodos, welche in mehreren Thea- 
tern mit einer zweiten oder dritten Säulenreihe ausgestattet sind. In unserer 
.Zeichnung sind die oberen Säulen weggelassen, im Durchschnitt III aber gezeich- 
net, um die allmählich erfolgte reichere Ausstattung der Proskcnicn zur Darstel- 
lung zu bringen. Wie wenig sich das kleinasiatisch- römische Theater vom grie- 
chischen unterscheidet, zeigt folgende Überlegung: Wenn man in einem Theater 
von dem Typus II die vertiefte Konistra wieder mit Erde aniüllt und zwar bis 
zu der Höhe des durch eine besonders hervortretende Linie bezeichnten alten 
Orchestrabodens, so erhält man das griechische Theater des Typus I, sobald der 
überwölbte Zugang als überflüssig gestrichen und sein Platz wieder durch Sitz- 
reihen eingenommen wird. 

In dem III. Querschnitt ist ein römisches Theater des italischen Typus dar- 
gestellt, wie cs z. B. in Pompeji erbaut ist und später bei allen Neubauten in 
Griechenland zur Ausführung gelangte. Von dem Theater II unterscheidet es 
sich nur dadurch, dass von der früheren untersten Sitzreihe, welche in der Höhe 
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des alten Orchestrabodens lag, weitere Stufen bis zum unteren Boden der Ko- 
nistra angelegt sind, sei es als besondere Sitzbänke für bevorzugte Personen, 
wie es in Pompeji der Fall ist, sei es als gewöhnliche Sitzreihen, wie im Mero- 
des-Theater von Athen. Die Skene mit dem Proskenion, die alten Parodoi, der 
Spielplatz der Schauspieler und der Zuschauerraum sind noch an denselben Stel- 
len und in demselben Verhältnis zu einander wie im griechischen Theater ; nur 
reicher und höher sind sie geworden, namentlich das Proskenion und die Sei- 
tenthore. Um einen Vergleich mit den anderen Theatern zu erleichtern, ist auch 
hier durch einen punktirten Halbkreis die Lage und Grösse der alten Orchestra 
angegeben. Der volle Orchestrakreis würde auch hier wieder vorhanden sein 
und überhaupt würde das griechische Theater wieder entstehen, wenn die ver- 
tiefte Konistra bis zur Logeionhöhe, also in unserem Plane bis zu der besonders 
hervorgehobenen Linie, angefüllt würde 

Die drei Durchschnitte veranschaulichen uns aber nicht nur die Entwicke- 
lung des römischen aus dem griechischen Theater, sondern zeigen zugleich auf 
das Klarste, dass die Schauspieler im hellenistischen Theater unmöglich irgend 
wo anders gestanden und gespielt haben können, als auf dem Boden der alten 
Orchestra, unmittelbar vor den Säulen des Proskenion. Wir fanden sie dort im 
griechischen Theater und sehen sie jetzt auch im römischen an derselben Stelle. 
Wer dagegen die Schauspieler im griechischen Bau stets oben auf das Dach 
des Proskenion setzt, der müsste sie notwendiger Weise auch im römischen 
Theater oben über den Säulen des Proskenion auftreten lassen ! 

Zum Schlüsse haben wir uns noch die Frage vorzulegen, ob sich die Zeit 
bestimmen lässt, in welcher der Übergang vom griechischen zum römischen Thea- 
ter stattgefunden hat. Leider kennen wir den genauen Zeitpunkt dieser Verän- 
derung nicht. Wir können nur vermuten, dass entweder die Theater der grossen 
hellenistischen Städte, namentlich Alexandriens, oder die prächtigen Theater,, 
welche im ersten vorchristlichen Jahrhundert in Rom erbaut wurden, cs gewe- 
sen sind, bei denen zuerst die Zerlegung der Orchestra in Logeion und Ko- 
nistra vorgenommen worden ist. Vielleicht wird eine genaue Untersuchung der 
erhaltenen Theater in Italien und Sicilien hierüber Aufschluss geben. In Grie- 
chenland selbst scheint die Zerlegung der alten Orchestra in Bühne und Konistra 
zum ersten Male zur Zeit Neros erfolgt zu sein, als im Dionysos-Theater in 
Athen, vermutlich für das Auftreten des Kaisers selbst, eine erhöhte Bühne nach 
römischem Muster errichtet wurde. 


(W. ü.) 
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